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SUPPLEMENTAL   DATA 


ARKANSAS 
JANUARY    1958 


Wind  diiection 

y,^d        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averagee - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 
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2  in 
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s 
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s 
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^ 

s 

^ 

S 
1 

ll 

1 

III 
III 

FORI    SMITH   WB    AIRPORT 
LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 
TEXARKANA   WB   AIRPORT 

ENE 
NNW 

WNW 

21 
9 

11 

7.5 
9.6 
6.5 

30 
40 

w 
w 

31 
31 

79 

71 

e2 

78 
80 

63 

57 

65 
57 

3 

4 

1 

2 
0 
3 

4 
4 
1 

0 

1 
3 

0 

0 

1 

0 

1 

Q 

9 

10 
9 

55 

58 

6.0 
5.3 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

SRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

R05ERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WILSON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 

TURNPIKE 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


46.5 
4B.5 
47.7 
47.7 
47.5 
47.7 
48. 8 
48,5 
48.2 
48.3 


49,0 
52.2 
48.0 
49.5 
49.5 
46.9 


48.9 
47.8 
49.3 
44.7 
45.9 
46.5 
46.5 
49.0 
45.4 
46.6 
50.3 
43.6 
46.0 


52.  1 
49.0 
51.5 
50.9 
45.2 
49.2 
51,4 
52.6 
43.6 
51.2 
51.4 
51.4 
50.5 

53.1 
45.  1 


53.1 
51.6 
51.0 
52.9 
49.9 
53.3 
50.7 
50.7 
53.2 
49.6 


24.6 
25.9 
26.4 
23.5 
24.0 
23.9 
24.6 
23.0 
26.0 
24.9 


23.4 
22.1 
22.9 
23.3 
25.2 
22.8 


26.7 
22.9 
24.5 
28.1 
26.3 
28.9 
28.0 
29.0 
25.5 
25.6 
28.4 
27.7 
28.1 


27.6 

25.7 

26. 5M 

29.3 

26.7 

28.0 

24.6 

29.6 

25.9 

28.3 

27.4 

27.5 

27. 3M 

26.5 

27.5 


5  .22 


35.7 
37.2 
37.1 
35.6 
35.8 
35.8 
36.7 
35.8 
37.1 
36.6 


36.2 
37.2 
35.5 
36.4 
37.4 
34.9 

36.3 


37.8 
35.4 
36.9 
36.4 
36.1 
37.7 
37.3 
39.0 
35.5 
35.1 
39.4 
36.7 
37.1 

37.0 


39.9 

37.4 

39. OM 

40.1 

36.0 

38.6 

38.0 

41.1 

34. B 

39.8 

39.4 

39.5 

38. 9M 

39.9 


29.5 

25.7 

27.7 

27.9 

32.2 

31.0 

27.9 

28.9 

24. 8M 

26.9 

31.4 


2.7 
1.4 
1.7 
1.6 
1.3 


2.7 
1.3 


40.9 

39.4 

39.7 

39.5 

42.5 

40.5 

40.5 

39.8 

37. BM 

40.1 

40.5 


4.1 
3.1 
3.1 
2.3 
2.7 

3.7 
2.6 


2.3 

2.5 
1.4 
1.5 
0.9 

3.0 


3.6 
2.1 
1.3 

1.8 

1.9 


67 

67  ■ 
63 
67 


67 

10 

56 

31 

54 

12  + 

65 

31 

55 

11 

57 

31 

56 

11 

63 

10 

64 

11 

56 

30 

61 

31  + 

904 
853 
858 
906 
899 
895 
367 
901 
857 
872 


883 

0 

856 

0 

909 

0 

877 

0 

850 

0 

926 

0 

B37 

913 

865 

880 

892 

840 

854 

797 

90 

888 

788 

873 

850 


772 
84  6 
804 
765 
893 
809 
830 
732 
931 
775 
785 
785 
805 


7*4 
785 
776 
784 
689 
753 
750 
774 
842 
768 
754 


770       0 
884       0 


Precipitation 


0 

22 

0 

22 

0 

23 

0 

21 

1 

25 

0 

24 

0 

24 

0 

20 

0 

27 

0 

23 

0 

23 

0 

24 

0 

21 

0 

23 

1 

25 

i  6  E 


1.26 
1.32 
1.96 

1.18 
1.14 
1.28 

1.36 


3.07 
1.69 
2.72 
4.00 
2.80 
4.04 
4.43 
3.15 
4.14 
2.64 
3.35 
3.14 
3.47 

3.28 


1.81 
1.36 
2.02 
2.35 
1.16 
1.23 
.92 
2.48 
3.15 
1.98 
2.50 
1.76 
2.54 

2.54 
1.31 


3.70 
4.11 
3.38 
2.83 
3.49 
4.41 
4.13 
2.83 
2.75 
3.05 
5.50 

3.55 


1.66 
1.37 


1.70 
1.71 


1.81 
1.47 
1.66 
1.07 
1.2* 
1.88 

1.58 
1.86 


2.00 
1.55 
2.32 

1.74 

1.34 


2.04 

1.97 

.71 

1.53 

1.31 


.61 
.57 
.45 
.33 
.52 
.49 
.48 
.55 
.57 
.48 


.63    20 

.67    21 


1.02 
.56 
.56 
.69 


2.43 
1.36 
1.36 
2.51 
1.55 
2,42 
2,82 
1.62 
2.34 
1.5* 
1.40 
2.21 
2.55 


.57 
.50 
.83 
.92 
.41 
.38 
.46 
.85 

1.10 
.60 
.92 

1.03 
.81 

.79 
.55 


2.50 
2.00 


1 

85 

1 

97 

2 

69 

3 

.09 

2 

.90 

1 

.32 

1 

.35 

1 

.87 

2 

.61 

1.5 
2.0 
3.3 
2.2 

2.3 

1.0 


2.0 
1.8 


T 
T 
T 

.0 
T 
T 

.0 
.0 
T 
T 
1.5 
.0 


.5 

.7 

T 

.0 

.0 
1.0 

T 
1.0 
2.0 


1.0 
5.0 


5      3      0 
3      2      0 
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Snow 
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Max 

Min 

2  0 

1 

2 

0 

o 
S 

0  I 

^1 

5  > 

S  I 

,2 
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EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINICLEY 

AM 

^8«  5 

27.9 

38.2 

60 

1?+ 

13 

a 

825 

0 

0 

23 

0 

3.53 

1.66 

21 

T 

0 

4 

3 

I 

'(9.0 
50»3 

31,1 

40.  1 

-    3.9 

7n 

31 

14 

8 

764 

0 

0 

21 

0 

3.11 

-  3.29 

1.91 

21 

1 

24 

HELENA 

29.2 

39.8 

68 

31 

15 

8 

774 

0 

0 

21 

0 

4.07 

2.21 

20 

.0 

0 

2 

49.4 
49.3 
50.6 

28.7 

39,1 

-  3.9 

70 

31 

13 

R 

793 

0 

0 

23 

0 

3.25 

-  2.46 

1.77 

20 

2.5 

MAR  1  ANNA  2  S 

30.0 
31.3 

63 

12 

16 

0  + 

776 

0 

0 

23 

0 

3.96 

1.80 

21 

2.1 

2 

24 

5 

2 

2 

SAINT  CHARLES 

41.0 

-  3.2 

7n 

31 

15 

8 

736 

0 

0 

19 

0 

4.38 

-  1.72 

2.00 

21 

.0 

0 

4 

i 

2 

STUTTGART  9  ESE 
WYNNE 

AM 

47.6 
47.1 

29.5 
28.5 

38.6 
37.8 

61 
64 

12 
31 

15 
12 

8 
8 

813 
835 

0 
0 

0 

1 

22 
23 

0 
0 

3.92 

2.43 

1.70 
1.13 

21 

20 

.0 
.5 

0 
0 

3 

i 
2 

2 

DIVISION 

39.3 

-  3.9 

3.58 

-  2.24 
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SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 
DE  QUEEN 

54.3 
54.8 

31.0 
29.9 

42.7 
42.4 

64 
66 

30 
30 

15 
17 

8 
8 

683 
694 

0 
0 

0 
0 

21 
21 

0 
0 

4.61 
2.85 

2.59 

20 

.0 
.0 

0 
0 

4 

3 

1 

AM 

28.9 

40.7 

-  3.6 

65 

31 

17 

a 

748 

0 

0 

25 

0 

4.25 

-  1.19 

2.00 

20 

.0 

0 

!i 

i 

53.4 

26.8 

40.1 

-  1.6 

66 

10 

15 

8+ 

765 

0 

0 

24 

0 

2.96 

-  1.75 

1.38 

20 

.0 

0 

4 

3 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 
AM 

53.8 
52.0 
56.0 

28. 2M 

28.9 

31.5 

41. OM 

40.5 

43.8 

-  2.6 

65 
63 
65 

31 
31 
30 

19 
18 
18 

9 

9+ 

8 

722 
755 
651 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

21 
20 

0 
0 
0 

3.68 

4.05 
4.06 

-   .66 

2.25 
2.51 
2.41 

20 
20 
20 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 

5 
S 

4 

3 
3 

TEXARICANA  W8  AP 

R// 

53.5 

33.4 

43.5 

-  2.4 

65 

30 

19 

8 

660 

0 

0 

15 

0 

4.49 

-   .63 

1.79 

20 

.0 

0 

S 

DIVISION 

41.8 

-  2.2 

3.87 

-   .82 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

AM 

53.5 
54.  5 

30.4 
29,1 

42.0 
41.8 

-  3.4 

58 

67 

31 

31 

18 
17 

8 
9 

706 
712 

0 
0 

0 
0 

21 
22 

0 
0 

3.40 
4.01 

-  2.12 

-  1.18 

1.60 
1.49 

20 
21 

.0 
.0 

0 
0 

3 

2 
3 

2 
2 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE  6  W 

53.7 
53. 4M 

31.4 
31. 4M 
31.8 

42.6 
42.  4M 

-  4.5 

-  5.6 

68 
69 

31  + 
31 

18 
17 
1  5 

8 
8 

a 

690 
693 
693 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

17 
18 

0 
0 
0 

5.36 
3.01 
4.07 

-  .33 

-  .81 

1.95 
1.37 
1.29 

2U 
20 
21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 
3 

2 
3 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

AM 

51.6 
53.9 

28.2 
32.2 

39.9 
43.1 

-  5.5 

-  3.4 

65 

71 

11 
31 

18 
17 

9+ 
B 

773 
675 

0 
0 

0 
0 

28 

17 

0 
0 

4.02 
4.16 

-  1.55 

1.83 
1.58 

20 
20 

.0 

T 

0 
0 

i 
3 

2 
2 

DIVISION 

42.0 

-  3.5 

4.00 

-  1.33 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PORTLAND 

55.3 
51.7 

31.0 
31.7 

43.2 
41.7 

-  3.5 

74 
71 

31 
31 

17 
17 

B 
8 

670 
716 

0 
0 

0 
0 

22 
18 

0 
0 

3.95 
3.17 

-  2.54 

1.39 
1.52 

13 
20 

2.0 

T 

0 
0 

2 

2 

52.5 

31  .6 

42.1 

-  3.7 

7? 

31 

16 

8 

706 

0 

0 

20 

0 

3.69 

-  1.99 

1.42 

13 

2.8 

2 

53.8 
52.7 

32.4 
32.4 

43.1 
42.6 

-  2.9 

72 
71 

31 
31 

21 
17 

8 
8 

671 
690 

0 
0 

0 
0 

15 
17 

0 

0 

4.04 
3.67 

-  2.13 

1.58 
1.69 

13 
21 

T 

T 

0 
0 

2 

AM 

51.0 
50.9 

30.8 
30.7 

40.9 
40.8 

-  6.0 

71 

64 

31 
12  + 

17 
18 

8 
9+ 

741 
744 

0 
0 

0 
0 

19 
12 

0 
0 

4.18 
3.94 

-  2.03 

Z.li 
1.6S 

20 
21 

T 

0 

2 
2 

DIVISION 

42.1 

-  3.9 

3.81 

-  2.06 

.a 





Highest  Temperature    74    on  the    31     at 
Lowest  Temperature  4     on  the     22     at 


Greatest  Total  Precipitation     5.50     inches  at 


Crossett  7  S 


Gravette 


Sheridan  Tower 


Least  Total  Precipitation    0.74   inches  at   Lee  Creek  Guard  Station  . 

Greatest  one-day  precipitation     3.17   Inches  on  the     20    at   Little  Rock  Filter  plant 

Greatest  Total  Snowfall     5.0     inches  at     White  Rock . 

Deepest  Snow  on  Ground  3._.  ,_  inches  on  the     24+     at  4  Stations . 


Sa«  r^f«renc«  Dotcs  follovliic  Sttttloo  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AMITY  3  HE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHIA 

ARKANSAS  CITY 
A5HD0WN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 


BEATY 


LAKE 
R  I  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 

BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVlLLE  *  NW 
BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 
6OUGHT0N 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
eURDETTE 
CABOT  *i  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I  . 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CL INTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  W6  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRANNIS 
GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  -3  E 

HAMBURG 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

LITTLE  ROCK  FILTER  Pi 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
MARIANNA    2    S 
MARKED    TREE 
MARSHALL 


ARKANSAS 
JANUARY    1958 


Day  of  month 


4.25 
3.07 
1.69 


4.15 
2.83 
2.80 


13         14  15 


16      17      18 


1.18 

.u 

.17 


.77       .05       T 


.58 
.08 
.57 
.62 


1.18 
.06 


19      20      21 


U60    1 

.38    1.72 
2.59 

1.93  .7* 
1.92  1.62 
2.«3 
1.36 
•95    1.36 


2.02 


,*^t» 


1.85    1.02 
1.15 
,27    2.51 


22      23      24      25      26      27 


28      29      30 


1.87    1.36 

1.62 

1.87 

1.65    1.10 
.77 
.92       .67 


.36  .05 

.46  .21 

1.70  1.08 

1.55  1.55 

.41  .67 

1.99  .78 


.66 


.44 


1.45 

1.91     1.34 


.16    3.17       .02 


.74    1.02 
1.77 
.46    2.82 


DAILY  PRECIPITATION 


MARVELL 

MELBOURNE 

HENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  L  AND  D  NO  8 

HORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  *  WNW 

NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL 
ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARA60ULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 
PERRYVlLLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RI06E 

POCAHONTAS  I 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 
RISON 
ROGERS 
RUSSELLVlLLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY  3  SE 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

MARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 


Day  of  month 


13 


14   15   16   17   18 


.49 

.01 

T 

.5S 

.112 

.32 

.03 

.21, 

.63   .08   .04 


.11 


.07 


.70 

.03   .36 

.05   .05 
.02 


.40 

.32 

T 

.01 

.48 

.90 

.01 

.61 

.35 

.S4 

.05 

.13 

.93 

.«! 

.57 

.30 

.27 

.33 

.97 

.32 

.01 

.36 

.63 

.60 

.5C 

.36 

.43 

.42 

.69 

1.60 


.70 


1.10  1.00 
.85  1.62 

1.35  .68 
.30 

1.22 


2.41 


22   23   24 


.15 


.56 

.69 

17  2 

.16 

1 

.02 

.66 

.73 

.54 

.26 

.65 

1 

.63 

.25 

07 

.64 

.22 

.50 

.56 

03 

I 

.57 
.03 

.33 

.40 

1.80 

1.32  UAO 


1.20 

.73 

.76 

2. Of 

.75 

1.70 

.71 

.30 

.66 

1.33 

76  1.79 

T 

.73 

.17 

2.00 

.4; 

07  2.21 

.20 

25  26   27 


28  29  30   31 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

117 

* 
30 

16 

12 

25 

10 

• 
75 

97 

19 

« 
19 

.46 
8 

.07 
33 

.01 
54 

.04 
36 

.03 
21 

.09 
75 

20 

.07 
49 

.02 
18 

.08 
43 

.00 
37 

« 
70 

ft 
29 

22 

22 

.15 
15 

53 

• 
22 

• 
9 

.19 
18 

.06 
25 

1.28 
1100 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

59 

28 

9 

24 

60 

.30 
49 

* 
30 

« 
74 

15 

.22 
26 

.06 
18 

27 

104 

.07 
49 

26 

.07 
49 

.05 
24 

.07 
44 

.06 
25 

47 

^6 

67 

.05 
21 

.04 
38 

.03 
20 

.05 
40 

.11 
46 

.06 
29 

.04 
14 

.05 
2* 

.08 
46 

1.688 
1219 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

75 

28 

* 
26 

16 

34 

24 

I4 

82 

* 
19 

26 

.63 
34 

.03 
37 

.00 
58 

.06 
43 

.01 
33 

« 
46 

14 

35 

.24 

20 

43 

.00 
49 

* 
82 

.09 
24 

* 
15 

* 
19 

16 

* 
47 

.23 

17 

• 
15 

• 
27 

■11 

1.S2B 
1093 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

24 

11 

9 

11 

* 
19 

* 
5 

17 

23 

# 
7 

14 

2 

.32 
39 

.05 
9 

.03 
18 

.01 

5 

.03 
IS 

« 
16 

.07 
4 

.05 
10 

.01 
47 

53 

* 
47 

17 

5 

.04 

11 

.07 
16 

• 
27 

IJ 

« 
7 

.14 
13 

.04 

27 

.908 
544 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

*63 

14 

33 

12 

* 
54 

* 
10 

30 

72 

46 

* 
76 

.35 
36 

.09 
46 

.06 
98 

.00 
40 

.04 
15 

* 
66 

19 

• 
32 

* 
22 

.17 
65 

.03 
122 

# 
220 

25 

.07 
60 

» 
50 

.03 
54 

91 

* 
48 

• 
13 

.14 
59 

.04 
77 

1.03 
1671 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  195S 


ALUM  FORK 

ARKADELPHIA 

ASHOOWN 

bald  knob 

batesville  livestock 
8atesville  l  and  d  no  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNINS 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


Day  Of  Month 


41   51 
23   20 


50   46 
24   21 


MAX 

MIN 


51   51 
25   25 


51   53 

27   28 


58   49   53 
26   20   24 


40   45   49 


49   37   45 


38   43   50 
20   14   18 


43   49   52 
21   15   16 


33   47   52 


50   44 
26   18 


38   41   45 


42   55   56 


65   46   50 
25  ZZ       23 


44   40   50 
25   17   21 


42   48   52 

17   18   23 


43   47   50 


34   42   45 


50   49   54 
26   18   22 


26  29  26 

41  50  51 

22  19  22 

50  52  53 

22  20  24 

52  40 

21  21 

32  43  45 


25  21  23 

45  50  53 

25  19  22 

35  50  53 

12  19  26 

35  48  52 

14  17  20 

35  48  53 

12  14  17 

34  46  52 
10  13  17 

35  50  51 
14  11  12 

45  46  52 

22  22  26 

40  49  51 


14  15  19 

39  52  55 

12  10  14 

35  50  54 

10  15  24 

35  49  53 

14  12  18 

47  42  46 

24  21  23 

52  46  50 

23  20  22 

45  48  51 

25  23  26 


52   49   50 


26   24   21 


45   48 
13   21 


52   53 
20   20 


23   20   27 


49 

53 

26 

23 

46 

46 

20 

26 

52 

53 

27 

19 

23  24  25 

52  48  47 

23  24  18 

48  49  53 

24  20  24 

47  50  51 

22  18  22 


38   46   53 


20 

53  50  48 

25  28  35 

48  49  52 

30  25  26 

47  50  52 

24  22  22 


52 

53 

25 

30 

50 

45 

26 

24 

41 

45 

26 

24 

50 

50 

46  42   60 
28   18   23 

47  43   59 


52  35  39 

19  7  12 

52  39  59 

22  10  16 


38   61 
10   26 


29   51 
17   20 


43   65 
14   17 


55   43   43 

29   18   17 


54   35   41 
19   16   15 


23   15   17 


48   39   61 

24   13   19 


46   29   53 


44   40   56 
28   17   21 


10   11   12   13   14 


67   61   58 


61   65   61 
30   37   40 


63   61   58 
26   38   47 


60   58   52 
30   25   38 


24   25   26 


63   64   58 
32   30   40 


60   64   64 
19   31   35 


57   64 
34   25 


64   62   55 

31   29   40 


60   65   66 
23   30   3S 


61   69   62 
16   26   42 


62   65   60 
2  8   36   40 


62   62   57 
31   29   40 


66   59   54 
28   26   28 


62   67   60 


16   17   18 


27   24   28 

52   60   52 
26   29   35 


52 

50 

20 

31 

50 

49 

22 

30 

50 

49 

19   18   22 


50   48   48 


46   52   52 


26   25   31 


26   25   22 


20   20   20 
49   55   57 


52   50   49 


28  17  24 

48  40  59 

23  16  19 

44  46  61 
27  17 

52  37  36 

24  13  14 

40  36  55 
13  7  25 

45  36  59 

27  16  24 

41  40  58 
26  18  22 

40  41  63 

15  8  29 

35  40  59 

16  11  29 

28  41  60 


31   43   69 


49   38   57 
27   17   25 


35   41   63 
22   16   20 


19   11   16 


47   47   67 


35   40   61 


17   10   22 


61   63   58 
33   36   44 


62   60   56 

34   30   40 


64   63   55 


27 

40 

47 

45 

56 
26 

60 

30 

60 
38 

52 

»0 

56 

37 

67 
41 

48 
37 

47 
37 

60 

32 

65 
35 

66 
46 

65 

45 

63 

35 

66 
39 

60 
46 

61 
39 

58 

36 

57 
30 

56 

»7 

64 
39 

60 

59 

51 

55 

35   26   44 


60   61   56 
27   23   43 


58   69   54 
27   23   38 


45 

48 

49 

47 

29 

27 

27 

28 

53 

52 

51 

50 

25 

27 

31 

27 

50 

53 

50 

48 

28 

26 

30 

25 

56   63 
33   41 


40   32   38 


55   66 
34   41 


48   65   54 
42   31   37 


48   50   66 
39   30   34 


41   40   38 


51   43 
30   34 


55   56 
34   37 


49   61   46 
40   40   36 


54   49 
34   37 


61   51   60 
46   33   34 


48   58   51 
42   33   37 


67   54   50 
46   32   41 


51   58   63 
43   30   41 


46   53   51 
38   35   35 


56   57   53 

44   34   42 


56   56   52 
44   32   42 


61   58   52 


39   32   33 


54   49   41 


53   50   45 

35   27   29 


49   57   50 


25   25   43 


61   58   55 
29   31   36 


57   60   60 
34   31   37 


68   54   61 


63   65   58 

41   40   42 


53   61   52 
28   29   32 


55   61   54 

29   32   27 


50   45   47 
25   32   26 


51   43 
25   31 


51   44   46 
24   22   34 


58   57   48 
21   21   32 


50   55   66 
33   28   29 


37   38   36 
29   25 


43   34   41 


58   60   46 
42   36   39 


56   56   30 
41   30   35 


54   57   53 
41   30   36 


63   52   43 
40   29   31 


52   52   46 
29   29   36 


49   49 
33   37 


60   55   48 
34   40   34 


it,      41   30 


43   46   44 
32   34   26 


46   46 
24   29 


54 

55 

50 

37 

26 

22 

56 

55 

62 

29 

29 

30 

42 

53 

53 

37 

28 

20 

52 

55 

47 

24 

26 

25 

49 

55 

47 

26 

26 

31 

42 

39 

42 

28 

26 

32 

63 

62 

57 

28 

29 

29 

49   53 

30   31 


57   47 
28   28 


69   60   61 
27   26   26 


55   47   50 
26   27   27 


49   46   41 
25   31   22 


53   60   49 
31   32   31 


51   47   49 


50   47   47 
32   36   32 


44   43   47 
27   37   32 


46   43   43 

35   39   26 


50  50  54 

34  36  36 

52  45  44 

34  35  27 

44  45  44 

30  37  27 

45  44  43 

31  38  30 

42  42  46 

26  28  30 

49  66  56 

32  41  36 

45  51  52 

33  40  32 


48   49 
37   40 


46   47 
30   33 


38   40 
27   32 


47   44 
25   21   33   33 


45   42 
32   30   25   30   37 


47   48 
27   28 


49   44   52 
26   31   28 


49   52 
30   27 


41   46   62 


42   46 

19   29 


42   52 
26   30 


48   44 
28   27 


36   39 

26   31 


46   46   60 
19   26   22 


42   54 

27   27   30 


41   46 
18   21 


43   45   49 
19   25   19 


45   42   48 
24   26   29 


42   37 

26   25   27 


53   49   49 
27   29   32 


42   46 
27   33 


46   41   60 
23   26   26 


53   46   56 

23   31 


36   44   41 
25   27   29 


42   41   45 
14   26   21 


53   56 
30   36 


48   47 
30   24 


45   68 

22   29 


55   52 

22   28 


32  41  35 

50  56  43 

36  42  33 

45  43  37 

29  36  22 

47  43  38 

34  37  22 


45   42   46 
28   29   32 


63   43   52 
25   32 


40   45   47 
11   17   14 


55   52   63 

23   24   20 


62   57 
26   30 


47   ♦♦   42 
27   36   2» 


61   54   47 
27   37   24 


56   56   61 
30   33   31 


46   5*   46 
23   38   23 


56   61   52 
27   33   22 


56   54 

27   34   26 


52   45   42 

24   32 


56   61   59 

27   31   28 


52   50   51 
30   36   29 


49   48 
36   26 


59   60   60 
29   37   26 


48   52   49 
30   34   27 


54   47   43 
32   29   26 


53   52   55 

29   36   35 


56   61   66 

26   37   27 


55   63   68 
26   32   46 


54   56   64 
24   34   32 


47   53 

21   27 


64   5i   61 
21   36   30 


54.3 

31.0 


48.9 
26.7 


49.3 
24.5 


62   6* 
27   35 


46   57   61 
26   26   32 


57   61 

23   23   38 


42 
27 


55 

26 


54   54   52 
48   39   41 


53   43   53 
31   26   23 


53   44   47 
30   26   29 


63   54   60 
28   31   28 


49   43   41 
30   36   26 

64   52   61 
29   40   33 

45   44   33 
33   33   27 

44 
25 


46   46 
33   38 


46   45   42 
29   38   28 


47   45   35 


46   43   36 
30   30   23 


45   48   46 
30   38   36 


50   50   51 
30   36   31 


51   51   45 
36   33   29 


38   42 
12   20 


38   41   47 
7   17   15 


36   41   45 

11   19   17 


43   43   46 
16   16   22 


50   47   60 
26   28   32 


39   46   47 
18   26   23 


45   48   61 
15   20   16 


37   41   47 
4   13   15 


51   92   3« 

28   31   23 


57   47   42 
29   32   25 


57   46   43 
26   33   21 


55   61 

30   32   25 


63   44   42 
23   31   23 


53   56   53 
34   35   30 


58   47   48 
31   32   27 


65   47 

30   30 


47   4« 

24   21 


50   66 
20   21 


48   57 
26   24 


42   43 

30   22 


54   56 

31   30 


46   56 

31   29 


49   91 

29   26 


52   57 

36   27 


50   46 
29   28 


42   47 
19   29 


46  it 

30   30 


47   56 
34   27 


49   49 

24   27 


44   50 
24   26 


45   50 

26   22 


43   49 
25   26 


44   94 
23   22 


50   66 

33   29 


48   64 
29   25 


49   52 
23   22 


94.9 

2«.l 


91.6 

26.6 


67   65 
38   38 


91.7 
31.7 


90.9 
2*.  3 


48.9 

27.9 


90   60 
31 


64   72 
37   49 


53.7 
31.4 


50   51 
34   32 


51   51   47.7 
32   29   26.4 


♦7.7 
21.9 


67 
27 


w 

44 

22 

43 

20 
41 

30 

31 

32 

40 

53 

42 

25 

26 

27 

50 

44 

52 

27 

30 

27 

64   57   46 

20   28 


66   46   38 
26   30   20 


49   49   47 
26   34   31 


54   56   60 

26   34   29 


49   67 
21   19 


41   49 
22   26 


45   52 
32   32 


49   56 
31   30 


92.2 
22.1 


62   55 

38   34 


55 

29 


62.9 
32.2 


llo.lnK   St.tloa   lodttx. 


KEO 

LE*D  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMffOTH    SPRIN5 

MAR  I  ANNA  2  S 

HARKED  TREE 


MONTICELLO  3  S 

HORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARASOULO 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  8LUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 


ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 
SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  14>« 


Day  Of  Month 


36   43   <.? 
20   20   2A 


»2   *4   *9 
21   21   2« 


35   49 

14   1.1 


40   46   46 


47   49   46 
21   21   25 


46   48   SI 
23   le   19 


3S   46   48 
15   10   15 


43   43   49 
22   18   22 


41   41   45 
22   19   23 


36   47   62 
10   11   19 


43  51  56 

22  20  24 

46  47  50 

25  27  29 

41  49  50 

24  19  22 

45  49  54 

25  15  16 

34  42  45 

12  22  29 

38  49  52 


43   34   48 
16   12   13 


61   48   50 
26   26   26 


22   22   23 


21  19  22 

46  42  51 

19  14  15 

51  50 

26  22  25 

43  49  54 


37   41   45 


40  49  53 

20  17  20 

47  51  52 

22  15  18 

42  49  51 

25  23  25 

40  46  50 

24  22  23 

35  42  45 

12  14  19 

54  40  47 


46   48 
22   22 


47   49 
26   22 


28  26  27 

48  48  45 

29  28  34 

50  52  52 

23  24  23 


19 

13 

1 

45 
26 

50 
23 

5( 
2 

41 
24 

46 
22 

4 
2 

47 
16 

52 

15 

5 

1 

52 
28 

54 
27 

5 
2 

50 
24 

51 
28 

5 
3 

9  ■  10   11   12   13   14 


41 
16 

60 
26 

38 

15 

52 
23 

43 
12 

61 
21 

38 
8 

61 

14 

33 

13 

53 
23 

31 
13 

53 
21 

33   30   40 


61   52 
34   40 


33   31   41 


67  56 

25  20 

58  60 

31  29 

57  57 

31  24 

60  58 

32  23 


55   53 

30   40 


50   54   52 
44   34   37 


47   49   53 
24   22   23 


52   55 

18   19 


50 

17 

40  42  43 

26  29  26 

42  52  54 

21  18  17 

49  43  49 

20  17  17 

54  53  53 

22  27  27 

52  50  52 

29  29  27 

44  47  54 

27  24  24 

54  50  51 

17  19  19 

52  51 

27  29  29 

49  50  57 


45  47  62 

22  15  17 

47  37  57 

24  21  28 

46  41  62 
24  15  18 

45  48  63 

23  15  17 

37  33  59 

12  7  29 

41  43  67 

17  10  15 

52  30  40 


43   40 
24   19 


24   18   18 


38 

13   24 


38 
13 


65   60 
37   »3 


63   61   53 

36   29   40 


30   30   40 


55   52   4_ 
32   36   35 


55   52 

21   34 


66   62 
19   23 


27   18   21 


44   41   58 


50 

55 

16 

23 

49 

50 

18 

21 

38 

46 

25 

26 

46 

50 

18 

21 

46 

48 

22 

25 

50 

53 

19 

20 

45 

50 

22 

25 

38 

43 

24 

26 

23  22  20 

49  51  53 

19  19  21 

49  50  56 

29  25  29 

47  49  54 

29  25  28 

40  45  55 

20  20  21 

40  50  49 

24  26  30 

51  50  51 

23  25  26 


47   49 
23   21 


46   49 
28   26 


23   21   22 


47   50 
29   25 


47   41   60 


34   51 
10   18 


50  40 

27  18 

40  40 

14  8 


63   64   62 
21   28   29 


64   64   59 
28   39   47 


59   5* 
31   24 


41 
15 


41   42   51 
23   14   23 


40 
10 


35 

15   24 


37 
15 


61  61  55 

30  28  40 

60  59  61 

29  34  38 

63  64  58 

37  37  44 

63  63  57 

33  36  44 

60  54  49 

27  26  30 

54  64  64 

31  35  41 

55  65  63 
23  31  37 

60  62  54 

33  30  41 

63  61  65 


60   63 
36   38 


61   53 
32   43 


62   55 
37   43 


49   56   51 
39   28   30 


58   48   52 
42   37   39 


52   49   48 
40   40   38 


48   55   49 

37   28   34 


54   56 
43   35 


98   58 
43   41 


53   67   51 

44   32   42 


65   55  48 

42   30   33 


48  45 
34   31 


38   33   34 


52   48   55 

37   30   30 


56   57 
40   44 


55   59   57 
44   33   39 


47   55 

38   36 


52   55 
37   33 


58   56 

34   44 


57   50 
33   37 


53  59  54 

41  33  41 

52  58  55 

44  35  43 

47  66  64 

42  34  37 

48  65  50 
40  37  38 


57  53  55 

45  32  32 

54  50  45 

40  33  32 

56  55  54 

39  32  40 


16   17 


45   56 

35   35 


52  65  55 

44  33  39 

50  51  62 

44  42  43 

63  52  43 

42  30  32 

64  54  52 

43  36  41 

56  45  53 


46   40   46 
28   26   34 


64   46 

27   33 


53   44 
32   34 


47   55 

29   31 


60   53 
25   33 


42   40   47 
27   20   31 

43 
26 


60   46 
27   26 


44   42 
29   26 


52   46 
23   24 


19   20 


47   41 
29   36 


47   47   47 
33   30   33 


50   43   40 
28   38   26 


46   46 

39   32 


48   54   54 


47   47   46 
29   39   33 


46   42 
2  6   34 


48 
37 


53   55 

37   25 


52   56 
36   28 


56   47 
29   30 


56   55   61 

36   26   25 


46   45 

26   34 


46   46 
32   35 


60   90 
27   26 


58   60 
30   26 


90   54 
27   29 


53 
33 

44   44   60 
28   32   31 


22   23  24 


26   26   32 


43   40 
25   28 


41   43   43 
16   15   15 


43   41 

27   30   32 


51   46   51 
26   29   29 


48   64 
28   28 


29  30  25 

49  45  41 

33  38  26 

46  94  54 

33  36  36 

46  44  42 

32  38  30 


48   47 
31   38 


38   42   39 

28   30   20 


46   41 
39   26 


46   46 
29   29 


42 


62   51   49 


50   46 
35   35 


23  17 

44  43 

29  28 

41  40 

29  27 


25   26   27 


52   45   44 
26   37   29 


49   49 
36   27 


60   43 
21   30 


55   49   49 

29   38   30 


53   56   69 

30   36   27 


50   94 
27   22 


45   42 

16   23 


42   50 
26   28 


26   22 


38   38 

12   28   21 


42   42 
16   21 


42   40 

19   19   20 


64   60 
33   28 


54   55   46 
26   29   27 


46   37   42 
26   23   31 


53   96   90 

34   30   26 


57   90 
26   29 


99   46 

32   36 


91   99 

29   30 


27   23 


94   93   60 
26   28   30 


50   51 
30   24 


93   57   46 
28   27   27 


64   48   61 
31   29   29 


48   49 
27   28 


47   43   42 
28   37   32 


33   30 
51 


44   40 
28   26 


34   48 
23   23 


52   61 
37   42 


44   44   44 
34   38   29 


40   47 
39   30 


46   49 
30   38 


49 

38 


47  49 
34   40 


47   53 
32   31 


55   49   50 

32   29   22 


53   47 
29   34 


46   50 
29   30 


46  48  46 

32  40  33 

44  43  44 
24  36  31 

46  46  65 

34  38  38 

48  48  61 

30  36  31 

47  42  36 

30  36  21 

45  49  45 

31  38  29 

48  47  54 
29  34  37 


37   56 

24 

53   44 


24   26 


46   48 

28   31   26 


47   49   45 

29   32 


99   42 

33 


29 


49   46   54   60 
27   29   3*   -" 


46   96   62 

27   27   3*   42 


91   48   99 

19   32   29 


49   96   61 

30   30   37 


99   59   67 

3*   29   37 


64   63 
32   37 


50   54 
17   29 


54   63 

27   31 


43   47 
20   27 


42   40 
26   22 


42   46 
18   24 


49   42 
23   24 


47   42 
27   30 


47   46 


46   46 
36   32 


46   42 
31   36 


47  47  47 

32  40  34 

45  46  49 

31  34  36 


61   53 

31   37 


57   49 
28   37 


60   62 

30   33   22 


51   42 

30   29   2* 


60   56   41 
26   34   28 


42   60 
22   28 


67   99 

23   26   22 


93   57 
29  .35 


53   47   46 

27   38   28 


50   56   60 
26   29 


96   62   60 
30   37 


98   70 

37   39 


97 

37   30 


96   62 
27   32 


96   64 
27   J» 


47   97   94 
29   2T   36 


99   64 

22   31 


3»   40   9i 

24   21   21   27 


43   94   49   91 
27   22   3«   39 


41   43   93   90 
28   l»   27 


91   43   56   69 

23   26   26 


98   90 

29   36 


49   46 
23   32 


60   96 
27   39 


99   91 
29   2« 


54   99 

32   3* 


42   39 
26   21 


40   90 
28   28 


38   52 
26   26 


36  42 
10   20 


38   45   43 
29   30   31 


46   42 
25   26 


54   63 
39 


38   41 
5   16 


49   41 
26   29 


37   42 
29   29 


92   42 

22   30 


91   92 
30   31 


93   93 

28   31 


99   52 

28   31 


96   41 
33   29 


48   94   57   62 

27   26   38   37 


49   44   68   69 


57   56   69 

37   27   31   33 


46.9 

2«.9 


90.3 

2t.2 


48.9 

29.0 


49.9 
91.0 


92. t 
31.1 


9>.3 

27.9 


4«.0 
22.* 


49.4 
28.7 


46.9 

28.0 


49.9 
2>.J 


92.6 
2t.6 


99.8 
32. 4 


SO.  7 
2t.f 


91.4 

26.* 


41.6 
29. t 


49.9 

2S.2 


46.9 
22. • 


91.8 

28.2 


92.0 
2«.9 


4«.0 
2«.0 


90.7 
24.* 


96.0 
31.9 


90   96   99   56 
28   29   33   36 


42   91 
21   31 


59 

32   19 


99   66   62 
24   34 


44   98   64   71 

31   30   36   43 


57   64   71 
29   38   37 


46   44   93 

31   22   30 


97  47 
31   31 


43   96   94 
28   2(   31 


43   49 
24   2* 


96   48   48 
28   34   26 


60 
32 


49   49 
32   26 


49 

38   30 


51   50 

29   35 


46   50 
29   34 


49   57   59 

26   29   39 


49   46   94   61 
30   28   30 


49   59   57 

26   28   34   37 


58   59 

32   33   37 


51   52 
25   32 


57   60 
29   36 


49   44   52   59 
29   28   30   38 


91.2 
28.3 


45.4 
29.9 


91.4 
27.4 


91.2 

2*.« 


92.7 
12.4 


91.0 
30.8 


46.6 
29.6 


90.9 
30.7 


91.6 
28.2 


48.2 
26.0 


91.4 

27.9 


49.3 

10.0 


90.3 
21.4 


49.9 
31.4 


48.1 
24.9 


50.6 
31.1 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1958 


Day 

01  Month 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

" 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

1.1 
18 

48 
17 

57 
22 

49 
25 

48 
22 

51 
22 

44 
16 

40 
14 

56 

19 

60 
32 

61 
33 

55 
38 

56 

42 

54 
34 

49 
37 

52 

34 

55 
26 

49 
26 

47 
31 

43 
36 

43 
25 

43 
20 

44 
25 

50 
23 

58 
28 

51 
35 

47 
29 

49 
29 

56 

28 

53 

34 

67 

50.5 
27.3 

TEXARKANA  WB  AP 

MAX 
MIN 

27 

49 
28 

54 
27 

52 
28 

49 
30 

50 
34 

42 
26 

43 
19 

59 
28 

64 
32 

62 

44 

58 
47 

60 
43 

59 
35 

51 
36 

54 
32 

62 
39 

51 
31 

51 
39 

52 
36 

43 
32 

51 
28 

42 
33 

53 
29 

57 
37 

59 
40 

56 

33 

45 
34 

55 

30 

65 
38 

62 
39 

53.5 
33.4 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

KALORON 

MAX 
MIN 

41 
17 

53 
16 

55 
16 

51 
19 

52 

20 

55 
19 

47 
23 

45 
14 

59 
16 

63 
30 

64 

29 

59 
41 

56 
43 

57 
35 

53 
38 

55 
36 

53 
27 

52 
21 

55 
35 

46 
40 

42 
27 

47 
21 

45 
26 

51 
21 

62 

27 

68 
32 

49 
23 

49 
26 

57 
23 

60 
27 

67 
38 

63.1 
26.6 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

34 
20 

42 
18 

47 
25 

41 
25 

45 
21 

55 

28 

32 

15 

33 

13 

52 
22 

60 
31 

54 
28 

51 
29 

45 
40 

51 
39 

50 
34 

45 
29 

41 
26 

44 
31 

44 
28 

43 
36 

44 
30 

41 
27 

37 
26 

45 
29 

62 

25 

42 
33 

44 
28 

45 
32 

44 
24 

51 
37 

59 
30 

46.6 
27.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

42 
26 

47 
20 

52 
20 

51 
25 

52 
24 

50 
32 

42 
27 

33 
17 

57 
25 

63 
36 

67 
35 

62 
46 

53 
44 

58 
46 

55 
43 

52 
30 

60 
31 

59 
33 

58 
34 

52 
40 

53 
35 

49 
33 

44 
29 

60 
33 

56 
31 

57 
29 

55 
30 

49 

31 

57 
28 

65 

37 

71 
48 

93.9 

32.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

35 
15 

42 
24 

49 
30 

43 
27 

45 
25 

50 
32 

40 
14 

31 

9 

53 
25 

56 
37 

52 
42 

49 
38 

50 
38 

48 
39 

45 
31 

51 
27 

47 
32 

42 
20 

40 
26 

40 
32 

37 
19 

37 
14 

41 
28 

46 
23 

53 
32 

48 
28 

44 
28 

43 
21 

46 
30 

45 
31 

SI 
29 

49.1 
27.9 

WILSON 

MAX 
MIN 

36 
20 

41 
19 

45 
23 

47 
24 

47 
19 

49 
25 

42 
21 

31 
12 

52 
22 

59 
35 

59 
26 

61 
29 

59 
41 

50 
40 

47 
39 

45 
28 

38 
26 

39 
31 

43 
27 

44 
36 

50 
32 

40 
29 

40 
26 

38 
31 

4C 
25 

40 
34 

42 
29 

40 
26 

47 
24 

52 

3e 

62 
34 

46.0 
28.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

40 
18 

43 
19 

47 
24 

43 
24 

49 
22 

48 
25 

45 
24 

32 
12 

51 
25 

57 
34 

57 
28 

56 
36 

51 

38 

50 
40 

50 
37 

46 
25 

45 
24 

43 
27 

44 
30 

51 
30 

40 
32 

42 
30 

40 
29 

41 
32 

48   46 
30   34 

44 
25 

41   51   56   64 
23   25   39   41 

47.1 
28.6 

"Evaporation  and  Wind"  Table  for  this  issue  may  be  found  on  Page  5. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


BATESVILLE  L  t  D  NO  1 

8LYTHEVILLE 

CR05SETT  7  S 

DUMAS  1 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORT  SMITH  WB  AP 

GRAVETTE 

HOT  SPRINGS  I    NNE 

JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  5 

MARKED  TREE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

OZARK 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

ROGERS 

SEARCY 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


J \ L 


I  matmm  follovlac  Station  Indax. 
-    8    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY   1958 


¥ 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY  1958 


5o-'o  i<^~* »■ 


2 


STATION  INDEX 


STATION 


0006 
0064 
0130 


A PPL ETON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CIT 


flLAKELT  MOUNT 
BLUE  MOUNTAIN 


8LYTMEVILLE 
800NEVILLE 
KINBURG 

eOUGHTON 


ALO  TOWER 
BULL  SMOALS  0AM 
BUROETTE 

CABOT  4  SM 

LICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

•    CHAFFEE 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  0AM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS  Guard  ST* 

COMBS  3  SE 

COMPTON  2    NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 


DAMASCUS 
VELLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

OERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAA  1 
OUMAS  2 

EAGLE  CAP 
'EL  DORADO  CAA  Al 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 


F0RSE1T  CITY 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATEfi  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRANNIS 
GRAVELLY  2  ESE 


GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 


0630 
0842 
0046 


HOPPER 
HORATIO 
HOT  SPP 
HUNTSVII 
HUTTI 


DAM 


INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONEseORO 

KCO 

KINGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  SIv 


LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 


I  DRAINAGE  CODE. 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 
SALINE 


LITTLE  RIVER 

HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


MississiP 

LAWRENCE 

GARLAND 


NEVADA 
MISSISSIP. 
LOGAN 
VAN  BUREN 


lEWTON 
lAXTER 
USSISSIPPI 


OUACHIT. 
OUACHIT 
SEflASTI, 


CAflLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN  euREN 


MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 


POLK 

ASHLEY 
PULASKI 


YELL 
YELL 
SEVIER 


PRAIRIE 

JOHNSON 

DESHA 

DESHA 


CARROLL 
WASHINGTON 


2574  SEBASTIAN 
RAWFORD 
ASHLEY 
70  HEMPSTEAD 


3096 

3164 
3228 

CALHOUN 
SHARP 

CLEBURNE 

3242 
3258 
3428 

CLEBURNE 
POPE 

BAXTER 
HEMPSTEA 

3438 

sevicR 

GARLAND 

LITTLE  BIVER 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

LONOKE 


I  PULASKI 
POPE 


35  39 

33  52 

35  25 

34  54 

35  52 

36  22 

35  49 

34  57 

36  oe 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 


35  04 

35  13 
34  02 


43 

5  35  01 

35  20 

1  35  39 

3  33  21 

33  37 

35  07 
35  59 

34  20 


36  24 
36  20 
35  14 


93  30 
92  34 
89  57 


93  44 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 

91  26 
91  30 
93  24 


94  22 

94  09 
91  50 
93  40 


93  33 

94  20 
93  39 


34  51 

35  26 

a**  19 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


92  03 
92  58 
90  35 


93  41 

94  22 
93  03 


92  16 
90  26 

92  29 

93  25 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  a.  OWENS 
L  R  WATERWORKS 
MRS.  HEBA  Y.  SWAIM 
MRS.  ALTA  F.  GARNER 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WAITS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 


:S  J.  MITCHUM 
FOREST  SERVICf 

>.  ADAMSON 


P.  M.  8RECKENR10GE 
MRS.  ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIOHAM 

ANNA  M.  LILES 
N.  W.  DOUGLAS 
LEE  W.  MCKENNEY 
U  S  ENGINEERS 


RS. CATHERINE  I 


SHALL    HKKMON 
ERT    D.    SCHAEFEI 

iLAH    F.    FOWLER 

.   ENGINEERS 


.    PWR    LGT    CO 
F.    NORTHERN 

IRVING    T.    BE 
:L    B.    RIDDICK 

20RNES 


MAUDE  < 
CLARENCE  ■ 


LAURA  POLK 


MRS.  FERNA 


J  TEDDER 

BROWN 


J.  A.  MOUDY 

SOIL  CONS  SERVICE 

GRETCHEN  GOOOIER 
0.  TUCKER  VASSER 


ARK  PWR  LGT  CO 

STATION  INACTIVE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 
CHARLES  F.  FORO 

S  CIVIL  AERO  ADM 
NIV  OF  ARKANSAS 


THOMAS  A,  MOORE 

u  s  WEATHER  Bureau 

R.  J.  SCHOEPPE 


LOGAN 


BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
MRS.  OLA  CANTRELL 
STATION  INACTIVE 
WILLIE  PENDERGRASS 


ELSON  1 


SCHMIDT 

.  CANTRELI 


ROY  S.  ROBBS 

A.  JAMES  LINDER 
SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 

WAYNE  STARK 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 


LONA  A.  SHIELDS 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
NATL  PARK  SERVICE 
PEARL  MARKLET 
CORPS  OF  ENGINEERS 

;.  MCDOWELL 
LOTTIE  e.  OAVIS 

I  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 


tle  rock  WTRWKS 
university  of  ark 

MABEL  L,  FORRESTER 

.  W*  KELLOGG 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Bojt  1819,  Little 

Bock,  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  ■'Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Dnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F. 

Ewaporatlon  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  'Evaporation  and  Wind"  Table. 

1- 

P: 


Lone-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations t  akin  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  lull-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

water  eoulvalent  values  published  In  the  ■Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining 

'easurementlare  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack 

result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

nat.  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 

"hen  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  o?  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 


Weighing  Bain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Bourly 
Precipitation  Data"  Bullet" 
"Snowfall  and  Snow  on  Grou 
"Supplemental  Data"  Table. 


"SMifall^and  Shot  on"Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


Other  Bererence  Notes 

Ho  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication.  ,;„,,„„  ,„rf„ 

NO  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  station  index. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown.  <  ji   *    tt  »  »>,= 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

Waten^ulvalent"f°snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

one  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  »is;l°B:__Sf ^^D'^ly.  ^^JPf  »*"J^f;  l^^l^ 

for  detailed  dally  record. 

Amounts  from  recording  gage.   (The 

Hourly  precipitation  Data.) 

This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 


missing;  if  average  value  is  enierea,  less  i.uau  iv  uMy»  i^^viv    a=  m^^oAu^.   «.--   « , 1 T  r^ 7" 

Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
(These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 


o  K.„,inn„„  Dries-   20  cohts  Der  CODV   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  «de'payable  to  thfsurerln'ienden7  of  Documents.   R*mlitance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955_may^be_found^ In  the  P^bllcati 


Substation 
for  45  cents. 


History"  for  this  state  That  publication  may  be  obtained 'from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents 
similar  information  for  ^egGlar  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  pric 
15  cents. 
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FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 
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39.3 

39,2 

36,7 

32, IM 

40,3 

32.1 

36.9 


38,8 

38,5 

39,0 

38.4 

41.0 

38.9 

40.7 

38.5 

37, 4M 

39,7 


7,6 
7,3 
7,3 


-10.5 
-  7,2 


5,2 
5,6 
5.3 
5.6 


7.8 
6.5 


75 

24 

75 

24 

74 

24 

73 

24 

71 

24 

73 

25 

73 

25  + 

74 

25 

73 

25 

73 

25  + 

73 
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903 
862 
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703 
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1,70 
2,34 
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1,57 
2,45 
2.04 
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1.85 


2.17 
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3.  13 
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4.79 
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1.31 
2.24 
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2.32 
1.38 
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1.41 
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1.59 
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.12 
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1.26 
1.50 
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.66 
1.05 
1.38 
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.69 
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.84 
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3.80 
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1.20 

.85 
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.43 
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Temperature 
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PORTLAND 

DIVISION 


*5.0M 
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45.6 
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52.2 
51.7 
51.8 


53.6 
48.9 
49.2 
51.2 
49.6 
47.9 
50.8 


<  2 


25. 2M 

25.8 

28.9 

29.2 

26.4 

28.8 

30. OM 

28.5 

26.1 


31.9 

31.3 

30.4 

2  8.7M 

27.4 

28.8 

33.1 

33.9 


31.5 
29.9 
32.6 
31.3 
32.3 
29.1 
31.0 


30.1 
30.1 
26.9 
29.9 
31.7 
30.7 
29.8 


35. IM 

35.7 

37.7 

38.6 

36.0 

38.1 

39. 6M 

37.0 

35.1 

37.0 


42.6 

42.2 

40.9 

40. OM 

39.9 

40.0 

43.7 

43.1 

41.6 


42.3 
41.4 
42.2 

41.4 
42.3 
40.4 
41.4 

41.6 


41.9 
39.5 
39.1 
40.6 
40.7 
39.3 
40.3 

40.2 


1^2 

^  i  § 


5.9 
4.2 


5.5 
6.4 


6.6 
7.6 

8.1 
7.8 

8.0 


7.3 
9.0 
7.5 
8.8 
8.4 


830 
812 
760 
735 
805 
749 
705 
774 
831 


620 
633 
668 
70  5 
696 
694 
592 
609 


62  9 
655 
632 
656 
630 
684 
652 


643 

707 
719 
679 
675 
714 
685 


1  17 
1  17 
16 
1  1 

0  15 
3  19 

1  18 


Precipitation 


1.8S 
1.62 
3.03 
1.31 
3.00 
2.27 
2.85 
1.69 
2.46 

2.23 


.95 
1.52 
1.08 
1.45 
1.28 
1.3Z 
I. 00 
1.25 

1.23 


1.98 
2.78 
2.13 
1.62 
1.11 
2.44 

2.01 


4.11 
1.66 
2.99 
2.90 
2.24 
2.10 
2.81 

2.69 


§  E  6 


2.92 
1.73 
1.54 
1.85 


3.33 
2.83 


-  3.01 

-  2.85 


2. 
1.82 


2.86 
3.44 


-  .65 

-  1.50 

-  2.58 

-  1.98 

-  1.97 


.64 

.50 

2.09 

.60 

1.67 

1.33 

1.66 

.86 

.85 


.76 
1.30 
.73 
.67 
.52 
1.18 


1.43 
.73 

1.53 

1.28 
.95 
.97 

1.40 


2.1 
3.5 


1.5 
1.6 


2.0 
1.0 
2.0 


S 

—  o 


Highest  Temperature    75 on  the  

Lowest  Temperature   -  3   on  the    17 


25+ 


7  Stations 


Blvthevllle 


Pocahontas  1 


Greatest  Total  Precipitation    4.79    Inches  at  

Least  Total  Precipitation    0.65     Inches  at  Perrvvllle 


Greatest  one-day  precipitation    3.80     inches  on  the    15    at  Pocahontas  1 

Greatest  Total  Snowfall    7.5     Inches  at  White  Rock . 

Deepest  snow  on  Ground    5     Inches  on  the    14    at     Mount  Magazine . 


See  reference  ootes  following  Station   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1958 


Da?  of  month 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CfTY 

ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 

BEECH  GROVE 
BEEDEVtLLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
800NEVILLE 

B0U6HT0N 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  5W 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 
CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

6RANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  H 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTT16  DAM 

INDEX 

JASPER 


LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 


D1.36 
2.48 
1.05 
1.45 
1.52 

1.17 


3.03 
U30 
UOS 
1.75 

1.60 

i.oe 

2.97 
1.20 
1.63 

1-34 
2.45 
1.31 
2.23 
1.26 

1.33 
02.34  I 
1.96 
1.18 
1.93 

1.13 


1.02 
.97 
1.12 


.57 
.57 
.67 


.01  1.73 

*22    1.26 

1.60 


13   14   15 


.20 

42 

.02 

.62 

.'tS 

.27 

D.03 

0 

.0* 
.64 

.«2 

T 

.06 

.14 

.07 

.76 

.06 

.03 

D 

.20 

16   17   18 


20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


.64   .08 

.10   .98 

2,00 


82   .47 

.48 

40  1.20 


1.40 
.2S 
.81 


I.IS   .20 

•04  1.86 

1.41 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1958 


Day  of  month 


25      26      27 


28      29      30      31 


MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 
MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  L  ANO  D  NO  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  NNH 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL 

ODEN  Z    W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 
PARAGOULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILUE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  I 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKHAN  4  E 
STAMPS 


2  S 


STAR  CITY 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUeiACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 

WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


2.42 
2.29 

1.28 


1.24 
1.30 
2.65 

1.38 

1.00 
3.67 
1.16 
1.96 

3.50 
D2*5i>    I 
1.62 
2.50 
2.00 

.65 


2.61 
1*11 

1.33 


2.45 
3.40 
1.42 


1.25 
2.24 
1.84 
3.26 


.12       T  .01 


.03 
.38 
.07 
1*36 


.73 
.15 
.05 


3.80 
1.00 


.39 

i.ie 

.21 

.10 

.20 

.09 

.12 

.43 

.23 

.92 

02 

•  K 

04 

•  18 

.63 

03 

.7C 

59 

.3C 

.29 

.22 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1956 


ALUM  FORK 

ARKAOELPHIA 

ASHDOWN 

bald  knob 

batesville  livestock 
batesville  l  and  d  no  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

OE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  MB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


Day  01  Month 


MAX 
MIN 


50   49   iiS 


21   32   20 


26   26   17 


2<.  24  15 

63  44  34 

20  20  10 

61  47  40 

24  29  15 

54  48  43 

24  22  13 


29   30   20 

39   36   33 
23   24   15 


59   70   66 


41   61   60 
20   39   36 


20   35   32 


52   60   48 
23   46   27 

45   56   67 
20   35   49 

37 
22 

55 


43   41   38 


50   45   49 


46   47   47 
29   19   26 


26   20   22 


36   36   31 
25   19   19 


28   19   25 


IS 


30   40   39 


47   38 
29   26 


2  8   40   3  5 


27   37   35 


31   40   35 
25   16   21 

25 


33   26   27|  24   30 
15   14   17 


22  2b  15 

44  43  37 

25  30  16 

68  55  51 

28  28  20 

54  50  37 

17  31  13 

49  47  43 

23  17  13 

50  48  40 

26  27  14 

40  34  37 

22  2*  13 

65  54  51 

29  26  21 

57  48  40 

30  27  22 

51  46  41 
26  30  18 

58  50  50 
24  24  17 


56 

56 

35 

36 

68 

60 

50 

37 

66 
35 

60 

72 

34 

49 

55 

65 

33 

39 

64 

62 

42 

42 

67 

66 

44 

37 

60 

55 

33 

32 

69 

70 

26  27  17 

43  36 

18  21 

55  49  40 

29  26  19 

55  51  47 

29  30  22 

41  36  41 


45   34   45 


45   30   45 


20   19   11 


52   49   44 


50   38   42 
22   23   17 


50   49   42 
20   23   13 


49   40   44 


47 
15 

48 
27 

37 
22 

55 

23  49   49 

48   69   64 
2  6   42   41 

51   65   63 

27   45   46 

58   70   60 
32   45   42 

38   54   64 
19   31   45 

38   56   55 

24  36   27 

65 


23  40  40 

59  71  64 

29  55  41 

52  59  54 

28  46 

50  60 

32  47  28 

54  61  46 

32  47  25 

49  59  54 
31  48  29 

50  60  50 
26  35  28 

56  69  67 

29  49  42 

54  65  54 

28  46  32 

47  64  62 
25  45  33 

48  63  62 
20  32  33 

53  58  46 

25  44  26 


51  43  46 

31  22  26 

37  30  28 

22  17  16 

41  42  39 
25  19  30 

40  35  32 

25  20  21 

63  47  46 

35  23  23 

45  40  40 

25  25  26 

44  39  38 

24  22  22 

42  41  36 
28  21 

34  32  30 

19  15  13 

'50  48  4* 

32  20  25 

42  49  36 

31  25  28 

47  39  37 


49   42 
21   34 


28  22  22 

30  31  27 

14  13  11 

45  40  35 
30  22 

46  45  42 
27  25  29 


34   39   35 
24   16   19 


28   36   34 
20   16   17 


43  37  43 

25  24  24 

35  31  38 

27  15  17 

33  39  35 

24  16  20 

30  39 

25  16  19 


41   39   34 


44   41   40 


14  28  28 

34  41  33 

10  17  .  24 

41  36  35 

10  29  26 

31  43  36 

20  29  27 

36  36  33 
10  28  13 

37  42  37 

14  15  31 

36  35  33 

15  27  28 

44  40  35 


14   26   26 


41   45   37 


11   14   26 


38   34   33 


18 

17 

11 

12 

27 

18 

39 
24 

42 
22 

41 
27 

43 

13 

42 
25 

40 
32 

35 

38 

36 

41 

37 

35 

25  22  24 

32  40  38 

25  18  20 

39  44  38 
28  24  25 

27  28  38 

22  18  18 

26  31  27 
14  10  10 

40  39  32 

23  21  15 

34  42  40 

26  25  25 


32  28  25 

14  13  15 

34  29  29 

16  17  19 

32  29  28 

16  18  20 

33  31  28 


40   34   40 


58   43   35 
32   28   19 


57   55   49 


53   49 
27   32 


48  60  54 

26  37  29 

43  61  60 

24  39  40 

48  59  71 

25  34  50 

50  66  64 

27  47  39 


18 

19 

28 
18 

26 
18 

44 
22 

40 
29 

40 
21 

36 

28 

37 

37 

24   31 
15    5 


15   30   30 
40   39   41 


34   40   33 


10   22   16 


36   37 
29   30 


20   17   25 


37   35   29 
21   13   20 


33   27   29 

14   15   17 


34   31   28 
18   16   II 


40   35   32 
30   24   24 


59   46   45 
32   23   26 


45   45   40 
29   22   28 


27 
5 

26  30  25 

17  10  6 

25  29  24 

10  6  9 

27  28  29 

18  6  8 

25  33  30 

16  10  10 

36  42  39 

25  21  25 

30  38  30 

23  16  18 

36  36  33 

22  12  12 

28  37  34 


28   33   29 


38   34 
20 


43   33   42 


37   35   33 


28   18 

36   29 


35   35 
10   28 


34   28   42 


36   34   49 
22   25   16 


31   27   30 


32   24   26 


30   28   34 


38   33 
31   20 


36   36   36 


37   34 
29   23 


10   28   20 


38   37 
28   32 


39   43   36 


19   19   19 


39   37 
30   28 


29 

19 

25 

2 

-  3 

2 

30 

29 

47 

14 

20 

26 

29 

25 

32 

41   34   30 
21   20   23 


16   16   21 


28   39 

13   24 


33   28   43 
15   18   25 


49  50  65 

24  27  40 

46  47  63 

25  37  38 

40  45  56 

15  16  29 

31  39  45 

10  12  27 

39  44  58 

8  10  22 

45  49  65 

20  17  36 

39  47  63 

18  22  39 

47  60  48 

20  22  28 

30  38  40 

9  12  24 

50  47  68 

26  33  41 


64   69   73 
39   31   32 


69   70   72 
36   38   37 


37  40  37 

56  64  73 

36  26  31 

55  66  67 

40  26  34 


41   23   29 


67   68 
34   27 


60   68   72 
42   32   39 


65   69   69 

36   32   33 


50   60 
40   27 


30   31 


37 

35 

20 

20 

35 

25 

11 

10 

25 

22 

37  44 

15  17 

48  50 

22  23 

44  46 

25  27 

43  46 

20  24 

41  47 

18  22 


38  47 
24   26 


45   47 
27   36 


27 

71 

38   39 

70 
39 

68 
33 


73   67   59 

40   46   40 


72   65 
36   50 


71  68  64 

42  52  50 

70  66  56 

35  50 

74  71 

39  43  41 

70  66  66 

35  51  36 


37   47   43 


37   46   37 


73   72 
37   39 


66   67   73 


11 

39 

2  8  16 

33  30  40 

13  15  20 

35  31  ♦« 

23  23  20 

22  26  36 

3  9  21 

22  26  42 

6  14  23 

23  27  40 

7  15  24 

25  27  40 

7  14  23 

25  27  33 

5  6  15 


32   39   47 
17   20   27 


35   28 

17   20 


26   27 
15   23 


37   »3 
19 


2  5   40 
11   20 


42   49   60 
21   20   30 


25   36   38 
33   49   63 


39   48 
21   26 


65   65 
35 


38 

69 

39   33   37 


72  71 

35  42 

58  59 

36  28 

59  63 
45  37 

65  62 

40  40 

68  67 


39  49  48 

75  63  56 

36  48  40 

69  65 

42  42 

69  70  58 

41  44  51 

73  74  60 

34  37  36 

73  68  53 


73   66   57 
38   52   43 


70   68 
40   45 


66   63 

40   44 


36   51 
13   15 


26   28   35 


25   32 
n   15 


49  49  64 

23  25  38 

47  46  63 

27  34  40 


48   49 
20   24 

38   52 


39   47 
18   25 


70   71 
39   47 


68   71 
35   41 


62   66   68 


60   71 
36   26 


68  68 

44   36 

69  70 


74   66   65 
39   62   49 


70   62 
44   47 


66   61 
49   46 


69   62   66 


58 
49 


71   67 
42   51 


35   44   35 


60 
39 

48 
26 

65 
45 

63 


48  45  49 

24  26  35 

50  46  65 

23  27  38 


66 
29 

72 
31 

73 
24 

75 
27 

69 
33 

72 
41 

72 
29 

74 
32 

65 

31 

67 

41 

70 
37 

70 
39 

69 
35 

73 
48 

38  44   36 

66  68   47 

34  47   40 

69  62   69 

46  49   49 

74  61 

39  ii 

72  70 

34  43 

72  69 
30  62   44 

73  64   46 
41  44 

71  66 

34  50   40 

67  65   66 

43  48   51 

71  71 

45  51 

73  66 

48  50 


43 

30 


49.6 
28.0 


53.1 
31.5 


63.3 
31.9 


46.0 
25.4 


44.4 
21.1 


46.4 
23.2 


60.4 
26.6 


42.6 

23.0 


50.3 
27.6 


41.5 
23.4 


50.2 
28.9 


45.0 
26.2 


52.9 
29.9 


47.6 
26.8 


48.4 
23.7 


48.8 
27.9 


42.9 
22.0 


53.6 
30.1 


48.9 
30.1 


49.6 
29.8 


63.0 
31.3 


49.6 
29. e 


49.2 
28.* 


8««  ref.r«B£«  DOt«s  follovlng  Statloo  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1958 


Day  Of  Month 


KEO 

LEAD  HILL 

LI  TILE  ROCK  WB  AP 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2    S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 


MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARA60ULD 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


42   3* 
16   21 


50   41 
30   26 


52   51 
27   27 


55   54 

25   26 


39   34 
17   22 


58   41 
28   26 


45   38 
25   28 


43   35 
15   22 


53   46 
24   28 


63   50 

27   20 


50   44 
27   29 


55   42 
25   28 


38   36 

15   24 


39   35 

18   22 


50   48 
25   26 


47   38 
21   25 


48   47 
24   28 


49   47 
28   25 


51   47 
29   27 


41   36 
21   26 


71   58 
33   31 


65   55 

25   25 


52   39 
12   20 


50   47 
26   28 


71   45 
29   28 


53   43 
26   23 


50   70 
25   40 


53   70 
27   53 


57   67 
30   54 


55   71 
20   49 


43   60 
20   36 


40   63   61 


38   59 
25   35 


57   38   29 


62   59 
22   22 


61   51   43 


52   64 
31   51 


54   70 
28   53 


48   66 
24   42 


48   60 
22   34 


49   57 
18   36 


56   57 

17   36 


40   61 
25   38 


45   57 
23   31 


45   64 
30   45 


36   60 
21   32 


55   66 

2  3   44 


53   70 
27   50 


53   69 
25   52 


37   58 
18   35 


42   55 
22   30 


51   60 
27   47 


48   66 
25   45 


38   55 
22   32 


47   37   44 
13   20   10 


56   45   38 
29   26   20 


68   4S   41 

29   28   21 


36   34 
23   26 


37   33 
24   27 


45   45 
23   29 


25   20   19 


35   27 

16   15 


43   39 
20   29 


40   35 
21   26 


46   46   39 


32   32   27 


32   26 

17   17 


33   29 
17   17 


46   50 
20   21 


42   40 
20   22 


40   38 
21   27 


40   40 
20   29 


37   33 
25   28 


38   34   31 


45   44 
23   23 


32   30   24 


39   37 
25   25 


51   59 

28   49 


46   67   65 
25   39   41 


35   51   66 

22   31   47 


33   28   28 
16   18   19 


41   40   34 
30   24   25 


53   40 
30   24 


30   37 
27   20 


25   33   29 


30   38 
27   20 


40   43 
25   23 


28   35   33 


25   31 
21   17 


34   40 
20   23 


30   39 
25   19 


37   40 
25   17 


23   28 
18   10 


25   32 
18   12 


26   25   33 


43   33 
28   20 


33   30 
24   17 


32   40 
26   18 


35   39 
26   15 


34   39 
28   22 


33   37 
27   22 


31   36 
11   13 


38   34 
22   22 


41   32 
25   22 


31   39 
25   17 


30   33 
25   22 


26   29   24 


29   31   37 
25   20   22 


37   36 
30   29 


35   33 
29   19 


40   39 
29   29 


36   33 
26   19 


37   34 
26   27 


34   32 
28   22 


35   29 
15   22 


3  5   34 
30   25 


42   39 
28   32 


38   36 
29   27 


35   36 
30   27 


30   26 
15   12 


36   31 
27   21 


38   33 
11   23 


42   43 
12   30 


43   34 
13   28 


36   33 
30   27 


33   32 
27   25 


40   36 
30   25 


37   37 
32   32 


35   36 
31   26 


36   32 
21   26 


43   38 
20   32 


42   37 
15   32 


10   26   16 


35   36   34 


41   39   36 
18   29   31 


32   38   34 
17   22   32 


30   23   30 


16   15   23 


25   26   32 


42  34  47 

22  23  16 

36  26  46 

17  20  25 

19  27  31 
-1-1  17 

29  24  30 

10  9  14 

22  20  29 

5  4  5 

24  29  38 

6  9  23 

28  32  50 

16  21  20 

34  27  43 

16  14  26 

32  27  39 

14  16  24 

32  28  48 

18  20  23 

18  20  41 

3  4  16 

28  32  30 

3  3  16 

29  24  26 

4  4  6 

41  32  31 

20  21  19 

40  36  32 

18  21  19 

28  27  32 


28   26 
13   21 


26   23 

0-2 


26 

1 

31   26   45 
11   20   25 

33  30   38 
21   14   25 

34  30   42 


26   27 
17   18 


27   26 
2    0 


36   31   31 
21   21   21 


40   32   31 
19   20   21 


39 
31 

37 
28 

35 
15 

27 
17 

40 
21 

34 
32 

3S 

15 

25 
15 

40 
27 

36 
29 

32 

10 

26 

10 

27   42 
15   24 


33   24   26 
15   15   15 


33   41   49 


40   46   61 
20   22   35 


35   51   64 


38   45   65 
23   26   37 


47   49   65 
25   35   36 


46   46   64 
20   21   38 


39   40   59 


25   32   39 


43   49   63 
25   23   31 


41   48   65 


52  48  65 

20  28  33 

44  46  56 

16  26  31 

37  47  66 

13  19  35 

30  37  48 

13  13  16 

51  52  46 

21  25  34 

50  44  47 

22  26  34 

37  44  55 

16  16  30 

44  46  49 

17  20  26 

48  48  65 

24  36  41 

44  45  62 

25  33  40 

34  40  46 


46  46  61 

21  25  39 

41  51  67 

26  22  36 

43  46  65 

24  26  37 

41  47  62 

24  25  36 

36  40  48 

6  10  24 

41  44  47 

22  23  25 

47  48  49 
22  22  32 

38  47  62 

13  25  39 

42  4  7  63 
20  25  40 

35  40  47 

20  22  29 

41  49  57 

17  20  33 


38   47   62 
20   29   40 


21   25   33 


34   38   45 
22   24   28 


65   71 
35   39 


72   73 
26   32 


70   72 
31   33 


67   74 
20   28 


63   69 

29   37 


60   72 
23   36 


70   73 
37   43 


72   74 
39   40 


67   66 
38   40 


61   63 
41   45 


42   31   44 


59   70 
28   30 


71   70 
39   34 


27   28   29 


69   70 
39   40 


66   75 
28   34 


69   69 

30   34 


70   71 
39   38 


57   70 
24   35 


70   71   74 


68   75 
34   38 


63   68 

35   39 


68   71 
35   43 


68   73 
32   34 


60   70 
32   3  3 


64   73 
30   33 


63   68   73 
45   31   40 


62   65   70 
42   33   39 


56   59   66 
37   32   35 


70   61 
41   45 


64   65 

45   49 


73   66 
36   47 


68   64 
38   47 


68   66 

41   45 


71   68 
40   47 


70   68 
36   42 


73   63 

46   51 


65   62 

43   44 


73   62 
40   53 


75   70 
45   46 


65   61 
44   40 


67   67 
42   41 


73   70 
37   41 


73   72 
38   40 


72   70 
43   44 


72   66 
42   50 


74   73 
39   42 


71   67 
46   52 


73   65 
39   47 


70   67 
36   46 


74   67 
37   49 


75   69 
37   50 


67   66 
40   44 


70   73 
40   45 


73   68 
42   45 


72   68 
38   52 


70   67 
44   46 


72   65 
39   47 


72   63   47 
39   45   36 


72   64   65 
44   48   49 


68 
47 


43. 
24. 

1 
9 

47. 
29. 

9 
2 

44. 
22. 

6 
2 

47. 
30. 

2 
5 

52. 
32. 

2 

3 

52 
29 

4 
0 

43 
21 

3 
2 

45 
26 

6 

4 

42 
24 

3 

1 

45 
24 

2 
2 

50 
29 

5 
8 

51 
29 

2 
.9 

48 
26 

3 

6 

51 
26 

>3 

.7 

40 
22 

.4 
.2 

44 
23 

.0 
.2 

42. 
20. 

i 
0 

52. 

27. 

3 
4 

51. 
28. 

1 

e 

45. 
26. 

i 
i 

48. 
26. 

8 

0 

54. 
33. 

2 
1 

47. 
29. 

8 

4 

42.7 
21.6 

49.6 
28.9 

50 
28 

5 

9 

49 
31 

6 

7 

47.9 
30.7 

42 

21 

9 

1 

50 
29 

6 
.8 

51 
29 

,7 
.1 

44 
24 

.9 
.3 

49 
29 

.2 
.1 

47 
28 

.3 

.8 

47 
27 

.5 

.5 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1958 


Day 

Of  M 

onth 

^ 

Station 

1 

- 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

48 
23 

46 
27 

41 
16 

55 
24 

67 

44 

62 

37 

41 
24 

40 
19 

38 
27 

33 
24 

39 

16 

36 

17 

40 

15 

40 
28 

35 

24 

32 
12 

28 
18 

44 
24 

50 
21 

48 
27 

69 
34 

70 

41 

69 

34 

73 
39 

73 
40 

68 
53 

61 
41 

50 
31 

49.5 
27.9 

TEXARKANA  WB  AP 

MAX 
MIN 

55 
29 

51 
30 

48 
23 

61 

37 

71 
54 

62 

39 

46 
31 

■47 
25 

43 

30 

33 
27 

42 
26 

39 
22 

43 
16 

39 
34 

43 
31 

37 
23 

35 
25 

49 
20 

46 
28 

48 
38 

64 
40 

68 

44 

69 
42 

70 
42 

68 

48 

60 
52 

65 
50 

59 

43 

62.2 
33.9 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

44 
19 

31 
22 

37 
9 

45 
25 

57 
44 

52 

28 

35 
17 

30 
14 

26 
15 

23 
15 

32 

13 

27 
9 

14 

30 
20 

25 
12 

20 
3 

22 
11 

35 
14 

17 

39 
24 

55 
25 

61 
37 

61 
37 

67 
46 

66 

48 

60 

43 

46 

34 

42 
26 

41.1 

2J.0 

WALDRON 

MAX 
MIN 

52 
22 

50 
25 

49 
16 

59 
29 

68 
52 

62 

38 

41 
25 

44 
20 

42 
30 

35 
25 

37 
16 

35 
20 

43 
10 

42 
31 

34 
26 

32 

16 

31 
20 

48 
23 

50 
23 

48 
34 

68 

42 

70 
36 

71 
36 

7* 
35 

75 
36 

68 
54 

68 
46 

56 
31 

51.6 
29.1 

WALNUT  RIOGE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

41 

23 

34 
21 

37 
14 

38 
24 

57 
38 

53 

31 

34 
24 

31 
18 

26 

17 

27 
20 

36 

17 

33 
14 

36 
16 

33 
28 

32 

U 

21 
2 

22 

2 

31 

5 

34 
10 

43 
10 

48 
29 

62 
33 

61 
26 

72 
38 

68 

40 

64 
49 

54 

44 

47 
36 

41.6 
22.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

56 
28 

51 
27 

43 
20 

54 
26 

71 
49 

65 

43 

46 
30 

45 
23 

40 
30 

35 
24 

41 
22 

39 
26 

45 
16 

39 
30 

39 
32 

34 
19 

28 
21 

46 
21 

49 
22 

53 
22 

65 

37 

71 
40 

70 
37 

66 

39 

65 

44 

63 
49 

66 

49 

64 
43 

51.8 
31.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

45 
18 

39 
21 

36 

10 

40 
26 

56 

39 

54 
27 

30 
13 

31 
14 

29 

17 

27 
16 

33 
12 

24 
6 

31 
9 

30 
17 

30 
15 

20 
4 

20 
12 

38 
16 

39 
23 

39 
27 

55 

33 

60 
46 

61 
40 

67 

47 

67 
49 

61 
40 

42 
32 

40 
24 

40.9 
23.3 

WILSON 

MAX 
MIN 

52 

26 

43 
28 

36 
15 

39 
22 

58 
29 

58 
36 

38 
23 

36 
18 

29 

17 

25 
19 

33 
15 

32 
16 

36 
15 

35 

30 

33 
26 

28 
0 

19 
0 

26 
2 

30 
8 

38 
9 

59 
21 

58 
39 

61 
28 

71 
39 

72 
49 

66 

48 

65 

49 

54 
39 

43.9 
23.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

59 
25 

37 
25 

36 

18 

39 
23 

62 
39 

59 
38 

38 
26 

34 
20 

29 
21 

26 

21 

34 
17 

32 
18 

37 
17 

34 
21 

31 
29 

29 
6 

22 

7 

29 

10 

34 
13 

41 
26 

51 
26 

51 
42 

62 

26 

70 
38 

70 
43 

68 

51 

66 

46 

51 

40 

44.0 
26.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
HOPE  3  NE 
NARROWS  DAM 
NIMROO  0AM 
STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

88 

.18 
97 

115 

59 

250 

49 

.08 
45 

33 

.13 
23 

57 

* 
94 

87 

66 

33 

96 

* 
16 

24 

.41 
32 

.10 
22 

32 

.37 
21 

.08 
88 

.05 
71 

.02 
22 

.29 

86 

.02 
20 

.08 
70 

.04 
41 

.12 
15 

.03 
78 

* 
97 

.11 
115 

66 

.02 
23 

61 

50 

» 
54 

47 

29 

34 

26 

.16 
34 

.21 
28 

Is 

'49 

38 
37 
25 
25 
35 

« 

30 

55 

* 
21 

* 

* 

40 

♦ 
61 

52 

53 
15 
33 

64 
53 
61 

19 

* 
48 

« 
29 

.56 
25 

42 

6 

41 

52 

* 
74 

53 

» 
24 

» 
26 

77 

85 

* 
67 

« 
19 

» 
61 

40 

« 
41 

* 
40 

17 

« 
65 

20 
16 
22 

13 

» 

20 

22 

16 

* 
26 

« 
13 

25 

* 
15 

.78 
13 

.60 
24 

# 
16 

10 

.61 
22 

.07 
12 

.18 
19 

.04 
15 

.11 
16 

.12 
43 

.05 
7 

.58 
41 

.09 
21 

.10 
23 

.08 
25 

.05 

15 

.04 
27 

.OS 

f 

.09 
16 

.11 
51 

.06 

10 

.04 
.7 

.10 
14 

.oe 

20 

.10 
24 

.Of 

9 

.08 
27 

.07 
22 

.10 

60 

.07 
4! 

.06 
23 

.07 
83 

.01 
5i 

10< 

.IC 
95 

.03 
4; 

16; 

.i; 

67 
IK 

.2; 

lo; 

.i: 
4; 

.11 

24f 

1.71 
1130 

3.038 
1460 

2.32 
1364 

1.38 
582 

1.31 
1783 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  &  D  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.5 
4 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

T 

4 

- 

- 

- 

- 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.1 

2.0 

T 

T 

T 

T 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 
2 

.5 
2 

1 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.3 

3.0 

- 

- 

- 

- 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.3 

T 

.4 
T 

1.5 

2 

- 

- 

DUMAS  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

- 

- 

- 

EL  DORADO  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 
3 

T 

T 
T 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

.5 

.8 

T 

.3 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

.1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

FLIPPIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

.7 

1 

T 

S««  r«f«r«Bc«  Botvs  follovlBC  Statloa  lBd*x, 

-    20    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1958 


FORT  SMITH  W3  AP 

GILBERT 

GRAVE TTE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

J0NES80R0 

LITTLE    ROCK    WB    AP 

MAGNOLIA    3    N 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MENA 

MONTKELLO  3  S 

MOUNT  IDA 

NEWPORT 

OZARK 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PRESCQTT 

ROGERS 

RUSSELVILLE 

SEARCY 

STUTTGART  9  ESE 

TEXARKANA  WB  AP 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


1.0 

T 


a—  r«f«r«iic«  notes  follovms  StfttloB  laOmx. 


TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY  1958 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUARY   1958 


2 


«l 


STATION  INDEX 


ARIUWSAS 
FEBRUARY    i95a 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


APPLETON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  C1T 

A5HD0WN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  L 


BATESVlLLE 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATY  LAKE 
BEAVER  1  iE 
BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVlLLE  A  NW 

BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 
6LAKELY  MOUNTAIN 
BLUE  HOUNTAIN  DAI 


ANO  I 


BLUi 


CITY  3  SW 


HEVILLE 
aOONEVILLE 

botkinburg 
bought on 

bradford 
brinkley 
buffalo  toher 
bull  shoals  dam 
burdette 

CABOT  4  SW 

ICO  ROCK 
CAKOEN  1 
CAMDEN  Z 

CHAFFEE 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 

SVILLE 

CLINTON 

COLO  SPRINGS  GUARD  STA 
COMBS  3  SE 

2  NE 
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ARK  PWR  ANO  LGT  CO 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNlV  OF  ARKANSAS 
JOHN  F.  SHEARON 

MINNIE  HORTON 
STERLIN  WALLACE 
HELEN  E.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.  ST.  JOHN 

RADIO  STATION  KHBM 
ARK  PWR  AND  LGT  CO 
U  S  ENGINEERS 
EMMA  S<  LEAVELL 
WILLIAM  E.  BLACK 

ARK  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 
HENRY  G.  ARVIN 

U  S  ENGINEERS 
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SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 

LUTHER  D.  SUMMERS f  Jf 
I  S  ENGINEERS 
J  S  ENGINEERS 
IRS.  RENZO  HURST 
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J.    T.  HARGIS 
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GUY  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
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MAUD  H.  BRADFORD 
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MARGARET  F.  GORDON 
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GEORGE  L.  CLARK 

'  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
lOELLA  0.  NORWOOD 

S  WEATHER  BUREAU 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  ILL  I  AM  D.  BIVENS 
..    H.  FAST 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 

CHARLEY  L.  SHARP 
NORA  LEE  MAYBERRY 
IE  0.  LITTLE 

Thomas  w.  coNE 

u  s  forest  service 

MRS.  L.  M.  SNEAD 
0.  0.  ANDERSON 
MILES  a.  TURNER 
ORLAN  ROGERS 
JESS  B.  JOHNSON 


t    DRAINAGE  CODE* 


MISSISSIPPI 


RED   5.  SAINT  FRANCIS   6.  SALINE   7.  WHITE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 

precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

«    Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U   one  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C- 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WILSON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 

TURNPIKE 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

HORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


47.3 
46.9 
48.8 
48.2 
48.2 
47.6 
48.5 
49.4 
47.7 
48.2 


52.9 
51.5 
52.9 
51.6 
51.9 
53.0 
52.6 
53.9 
51.4 
52.4 
54.0 
50.5 
52.5 


55.  1 

53. IM 

54.0 

55.1 

46.2 

52.8 

53.5 

56.0 

44.6 

54.1 

55.0 

54.6 

54. 5M 

47.3 

55.8 

46. 5M 


54.4 
56.8 
55.2 
54.4 
57.6 
53.5 
59.3 
54.1 
53.9 
55. 2M 


31.2 

30.9 

32.7 

32.1 

33.2 

29.9 

31.8 

31. 3M 

31.9M 

31.9M 


5.5 
1.9 
3.5 
6.5 
4.8 
6.3 
6.1 
6.4 
3.6 
4.4 
.''•I 
5.5 
5.8 


36.0 
34.8 
36.5 
36.9 
38,3 
39.7 
36.6 
37.5 
35.4 
37. Tf 


49.0 

32 

6 

40.8 

51.6 

31 

7 

41.7 

51.5 

31 

6 

41.6 

50.1 

31 

6 

41.0 

49.7 

33 

5 

41.6 

47.9 

31 

0 

39.5 

44.2 
41.7 
43.2 
44.1 
43.4 
44.7 
44.4 


45.6 

43.0 


45.9 

44.  6M 

45.0 

46.2 

38.4 

45.0 

43.7 

46.2 

37.1 

45.5 

46.0 

46.0 

45. 4M 


31. 7M   39. IM 


45.2 
45.8 
45.9 
45.7 
48.0 
46.6 
48.0 
45.8 
44.7 
45. 5M 


8.3 
8.9 
8.7 
7.7 
9,0 


7.1 
6.9 
5.7 
5.6 
7.0 

7.0 
6.5 


7.3 
7.3 
5.4 
5.1 


7.9 
6.8 
6.2 

5.8 

5.4 


63 

31 

67 

29 

57 

30 

55 

31 

58 

31  + 

64 

31 

69 

29 

64 

31  + 

65 

30 

787 
802 
74  1 
754 
746 
808 
751 
758 
760 
772 


743 
716 
719 
737 
713 
784 


539 
715 
670 
543 
564 
525 
631 
506 
591 
654 
595 
676 
541 


584 
525 
514 
575 
818 
514 
658 
577 
857 
596 
580 
583 
500 
755 
575 
796 


604 
588 
584 
593 
520 
552 
522 
588 
624 
569 


5.92 
5.75 
4.75 
4.62 
4.45 
5.78 
7.70 
7.19 
4.85 
5.23 

5.72 


7.65 
6.14 
7.25 
6.22 
7.46 
7.03 

6.96 


5.63 
7.20 
7.15 
5.90 
6.35 
6.28 
5.79 
5.82 
5.33 
5.84 
6.51 
6.68 
4.85 

5.39 


4.53 
5.14 
6.45 
7.00 
6.53 
5.15 
5.81 
5.90 
7.91 
5.84 
5.10 
6.87 
4.85 

6.64 
5.95 


5.90 
5.17 
5.42 
6.64 
5.87 
4.20 
5.60 
7.00 
5.79 
7.68 
5.00 

5.84 


.99 
2.24 


3. 89 

1.17 


2.32 
1.56 
1.53 
.85 
.09 
1.63 

1.02 
1.11 


.35 

2.31 
2.07 
1.1 
1.94 

.52 


1.43 
.50 
.65 

2.22 

2.85 


1.32 
1.95 
1.31 
1.24 
1.06 
1.53 
2.29 
1.87 
1.42 
1.07 


2.16 
1.40 
1.60 
1.26 
2.29 
1  .71 


1.70 
1.52 
2.04 
1.53 
1.41 
2.23 
1.87 
1.97 
1.42 
1.34 
1.84 


1.20 
1.03 
1.52 
2.10 
1.54 
1.30 
1.50 
1.55 
1.60 
1.02 
1.09 
1.72 
1.10 

1.86 
1.13 


1.38 
1.07 
1.28 
1.42 
1.85 
1.04 
1.50 
1.55 
1.20 
1.76 


10.5 
11.7 
7.2 
4.2 
6.0 
15.0 
12.1 


8.0 
4.0 


5.0 
5.5 


.0 
3.0 
8.0 


3.0 

5.6 

.0 

8.0 


T 

.7 

T 

.0 
2.2 
2.0 
2.0 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

.0 


[  Stktion  Ind«z 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
MARCH  1958 


Temperature 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

DES  ARC 

HELENA 

K.EO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

OE  QUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OICAY 

TEXARKANA  WB  AP 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

FOROYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1 

HONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PORTLAND 

DIVISION 


54.4 
53.3 
55.2 
54.9 
54.9 
54.5 
56.5 
53,0 
53.0 


61.7 
61.1 

58.3 
57.1 
59.3 
57.7 
62.1 
59.3 


59.6 
59.5 
59.6 

60.2 
58.4 
60. 9M 


62.1 
56.7 
57.5 
59.4 
57.0 
55.1 
58.2 


2  § 


36.8 
36.6 
39.4 
37.6 
37.6 
38.8 
39.0 
38.3 
36. OM 


39.8 
39.1 

38.4 
35.4 
35.8 
37.2 
40.7 
41.2 


39.2 
37.9 
41.1 


37.2 
39. 9M 


39.8 
39.5 
39.5 
39.2 

40.3 
39.5 


45.6 
45.0 
47.3 
46.3 
46.3 
46.7 
47.8 
45.7 
44. 5M 

46.1 


50.8 
50.1 


48.4 
46.3 
47.6 
47.5 
51.4 
50.3 


49.1 


48.7 
50.4 


47. B 
50. 4M 


51.0 
48.1 
48.5 
49.3 
48.7 
47.3 
49.0 


2  3,1 
Q  Ul  t- 


7.6 
6.6 
6.8 
6.2 


48. 


5.6 
4.9 


595 
617 
541 
574 
571 
560 
530 
590 
633 


431 
456 

512 

574 
532 
535 
416 
449 


476 
49  7 
450 

457 
528 
452 


432 
516 
502 
478 
500 
540 
488 


0  0 
0  0 
0       0 


Precipitation 


5.23 
5.80 
4.01 
4.63 
3.76 
4.52 
5.14 
5.01 
5.25 

4.82 


6.36 

4.51 
6.27 
5.82 
5.97 
5.76 
3.41 

5.44 


4.28 
4.01 
3.59 

3.99 
4.44 
3.98 


3.88 
3.43 
3.49 
3.96 
4.57 
4.53 
5.23 

4.16 


.06 
1.71 
1.39 

.55 


.81 

1.10 


1.52 
.61 


2.08 
1.26 
1.93 


1.69 
2.44 


.34 
1.50 


1.44 
1.09 
1.24 

.92 
1.30 
1.46 

.83 
1.40 
1. 


1.31 
1.05 

1.05 
1.66 
1.23 
1.13 
1.75 
.59 


.85 

.82 

1.32 

1.24 
1.30 
1.23 


.98 
1.42 
1.15 
1.20 

.78 
1.18 
2.00 


No  ol  Doys 


Q  o 
X  6 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


11 

10 

7 

10 


9 

10 

u 

10 


Crossett  7  S 


Gravette 


Highest  Temperature    79    on  the    7    at 

Lowest  Temperature    16    on  the    3    at  _ 

Greatest  Total  Precipitation     8.68     inches  at    Heber  Springs  3  NE 

Least  Total  Precipitation    3.18     inches  at  Taylor . 

Greatest  one-day  precipitation    3.15    inches  on  the    23    at  Burdette 

Greatest  Total  Snowfall    15.0    inches  at  Gravette . 


Deepest  Snow  on  Ground    8    inches  on  the    17+    at      2  Stations 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
MARCH    1956 


Station 

1 

Day  of  month 

1  1  2    3 

4   5   6 

7  1 

8 

g 

10   U  1  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1 

18 

19  1  20  1  21   22  23   24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

ABBOTT 

4.66 

.18  1.0<> 

.16 

.40 

.81 

.03 

.43 

.98   .50 

.11 

ALICIA 

6.26 

T     T 

1.55 

7 

.66 

.50 

.07 

.65 

1.14  1.29 

.03   7 

.39 

7 

ALUM  FORK 

5.90 

.33   .20 

1.36 

.62 

.45 

.30 

.55 

7    1.25   .41 

7     .15 

.26 

7 

ALY 

6.19 

.3'.   .37 

1.52 

.15 

.47 

.84 

7 

.40 

.30  1.54 

.13 

.13 

AMITY  3  NE 

S.S2 

T 

.11   .36 

1.13 

.65 

.64 

7 

.27 

.77  1.22 

.02 

.45 

7 

ANTOINE 

3.70 

.25 

1.00 

.32 

.50 

.35   .93 

.35 

APLIN  1  W 

6.17 

.43 

1.54 

.05 

.90 

7 

.54 

•    1.36 

.15 

.20 

ARKAOELPHIA 

4.28 

.20   .BO 

.60 

.35 

.10   .15 

.65   .68 

.10 

.40   .05 

ARKANSAS  CITY 

4.93 

T 

.45 

.03 

.55 

T 

.42   7 

7 

.40 

.03  1.50 

.02   .24   .03 

.26 

ASHDOWN 

5.40 

T     .iB    1.01 

.52 

.58 

T     .35 

.05 

7     .44 

1.31   7 

7     .02 

.44 

ATHENS 

5.98 

.43   .55 

1.45 

.23 

.27 

.64 

.02 

.10 

1.10   .80 

7 

.39 

AUGUSTA 

5.59 

I     .11 

1.10 

7 

.63 

.63   7 

.10 

.66 

.92   .79 

.11 

.07 

.47 

BALD  KNOB 

5.63 

.04   T 

1.34 

.92 

.21 

.38 

.71 

.01   •    1.67 

7 

.25 

.10 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

7.20 

.13   .01 

1.39 

.01 

.22 

.76 

.10 

.46 

1.70   .90 

.04 

.18 

.20 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

7.15 

.08   .04 

1.36 

.04  1 

.10 

T 

.73   .02 

.07 

.61 

1.52  1.00 

.03   .05 

7 

.50 

7 

8EATY  LAKE 

5.77 

T 

T     T 

1.27 

.57 

.06 

.16 

7     .97 

7    1.30  1.03 

.06   .03 

.26 

7 

.06 

BEAVER  1  SE 

7.25 

T 

.02   .03 

.53 

.02 

.56 

.06 

.60   .02 

.99 

.06 

2.30   .37 

.01   7 

.42 

.23 

.01 

BEECH  GROVE 

7.13 

.06 

1.30 

.23 

.42 

.44 

.10 

.92 

1.20  1.67 

.07 

.52 

SEEDEVlLLE 

6.36 

.84 

.92 

I. OB 

.60 

•    2.57 

.14 

.23 

BENTON 

5,17 

.02   .17 

.96 

.25 

.59 

•  63 

•  33 

.78  1.07 

.01   .13 

•  04 

.17 

6ENT0NVILLE 

5.92 

T 

.46 

.15 

.97 

.04   .08 

.61   .02 

.73 

.03 

1.32   .78 

.54 

.17 

.02 

BERRYVILLE  A  NW 

7,20 

T 

.02   .02 

.63 

.01 

.49 

.04 

.62   7 

.75 

.10 

2.05   .63 

.02 

.39 

.23 

8IG  FORK 

6.76 

.40   .51 

1.85 

.42 

.73 

.20 

.21  2.00 

.09 

.37 

BIG  LAKE  OUTLET 

5.24 

T 

T     .10 

1.10 

.36 

.50 

T 

.45   7 

.06 

.78 

7    1.52 

.05   .01 

.29 

BLACK  ROCK 

6.75 

T 

.12 

1.47 

.04 

.57 

7          T 

.49   7 

.14 

.50 

1. 10  1.58 

.06   .04 

.64 

BLAKFLY  MOUNTAIN  DAM 

5.42 

.28   .27 

1.28 

.06 

.66 

.65 

.06 

.20 

.36  1.02 

.30 

.24 
.26 

BLUFF  CITY  3  SW 

4.15 

.02 

.01        .08 

.47 

.49 

7 

.30 

.03 

•  41 

1.15   .63 

.20   7 

.10 

BLYTHEVILLE 

6.90 

.07 

1.17 

.24 

.57 

7 

.39   7 

.07 

.75 

1.15  2.04 

.02   .03   7 

.21 

.40 

BOONEVILLE 

4.53 

.27   .04 

1.20 

.02 

.47 

.82 

.14 

.34 

.52   .48 

7     .02   7 

1 

B0U6HTON 

4.66 

T     .04 

.81 

.30 

.12 

.28       .38 

.12 

.91  1.09 

7 

.61 

BRADFORD 

6.18 

.09   T 

1.46 

.90 

.47   7 

.08 

.74 

1.35   .60 

7 

7 

.29 

BRINKLEY 

5.23 

T 

.30 

.94 

.72 

.25 

.15 

.65 

.02 

.03  1.44   .15 

.17   .10 

.29 

.02 

BUFFALO  TOWER 

6.96 

.17   .03 

.72 

.37 

.47 

.44   .27 

.61 

•  35 

7 

1.24   .51 

.04   .09   7 

.57 

.10 

BURDETTE 

6.72 

.08 

1.45 

.04 

.41 

• 

•  94 

3.15   .32 

.13 

.08 

.12 

CABOT  4  SW 

4.93 

.20   .06 

.90 

.10 

T 

.36 

.24 

.51 

7     .96   .08 

7     .29 

.23 

7 

CALICO  ROCK 

5.95 

.16   T 

.90 

.02 

.21 

.46   7 

.14 

.54 

1.04  1.05 

.03   .01 

.02 

.33 

.02 

CAMDEN  1 

4.01 

T          .0  5 

.46 

.82 

.45 

.07 

.56 

.60   .50 

.10 

•22   .16 

CAMP  CHAFFEE 

5,14 

.35   .02 

1.03 

.96 

.10 

.82 

.38 

.05 

.80   .15 

7 

.46 

CARLISLE  1  SH 

4.53 

.09 

.60 

.55 

.73 

.22 

•  SO 

■  .20   .75 

.16   .73 

CLARENDON 

4,14 

.05 

.08 

7 

.87 

.03 

.34 

.62 

.18  1.10 

.56 

.01 

.30 

CLARKSVILLE 

6.45 

.23   .09 

1.13 

.06 

.03 

.53 

.26 

.13   .77 

.13  1.52   .05 

7     .03 

.47 

CLINTON 

7.16 

.24   .05 

1.80 

1.03 

.27 

.43 

7 

2.16   .74 

.29 

.15 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

5,85 

.40  2.00 

.35 

.85 

.15 

.20 

.95   .65 

7 

.30 

CONWAY 

6.64 

.27   .12 

1.41 

.80 

.21 

.45 

.66 

•  66 

7    1.42   .20 

.02   .19 

.22 

.01 

CORNING 

6.35 

.07 

1.46 

.03 

.48 

.47 

•  77 

1.53  1.25 

.06 

.23 

COVE 

5.94 

.37   .45 

1.38 

.36 

.09 

.70 

.90  1.12 

.10 

.47 

CROSSETT  7  S 

3.68 

.09   .05 

.26 

.66 

T 

.41 

.16 

.37 

T 

.98   .03 

.03   .17   7 

.64 

.01 

CRYSTAL  VALLEY 

5.05 

T 

.06   .15 

1.10 

.36 

.87 

7     .97  1.05 

.25 

.22 

7 

CUMMINS  FARM 

3.43 

T     T 

.57 

.55 

.10 

.16 

7    1.42   .07 

7     .38 

.18 

DAISY 

5.83 

.31   .57 

1.20 

.57 

.47 

7 

.23 

.49  1.62 

7 

.37 

DAMASCUS 

7.66 

.15   .10 

1.40 

7 

.06 

7 

.93   7 

.22 

.56 

7 

7    1.30  1.17 

7     .17   7 

7     .28 

.32 

7 

DANVILLE 

6.33 

.38   .19 

1.77 

.70 

.85 

.18 

.53 

.62   .71 

.12 

.27 

.01 

DARDANELLE 

7.00 

.28   .14 

2.10 

.83 

.94 

.23 

.65 

.62   .74 

7     .14 

.31 

.02 

DE  QUEEN 

6.36 

.51   .72 

.85 

.96 

.49 

.48   .15 

.40 

.25  1.05 

.05 

.45 

DEHMOTT 

4.98 

.02 

.61 

1.49 

.62 

.32 

1.72 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 

9.60 

T 

.05   .12 

1.09 

.04 

.88 

7     7 

.60   7 

7 

.73 

7     .61   .94 

7     .33   7 

.14 

.27 

7 

6.53 

.20   T 

.98 

.14 

1.54 

.46 

.52 

.32 

1.29   .29 

.03   .08 

.52 

.13 

.03 

DIERKS 
DUMAS  1 

3.49 

- 

.03 

.70 

.57 

.03 

.05 

.04 

.42 

1.15   .06 

.04   .08 

.32 

EAGLE  GAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           ' 

" 

" 

_     -     - 

_ 

EL  DORADO  CAA  AP 

3.59 

T     .07 

.55 

.40 

.12   .40 

T 

.35 

1.32   .01 

.03   .04 

.30 
.39 

7 

.31 
•  63 

EUREKA  SPRINGS 

6.75 

T     .02 

.64 

T 

1.58 

7     .05 

.60 

•  80 

1.95   .41 

7 

EVENING  SHADE 

6.52 

.12   T 

1.38 

7 

.96 

.73   7 

.16 

.53 

1.07   .92 

7 

FAYETTEVILLE 

4.75 

.04   .05 

.31 

1.00 

.01 

.06   T     .42 

.16 

.20   .54 

7 

.01  1.31   .21 

.01   7 

.40 

7 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

4.62 

I     .03   .21 

.15 

.99 

' 

.11   7     .39 

.03 

.28   .46 

7 

.31  1.24   .04 

.01   .01 

7     .36 

7 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

4.45 
7,65 

.04   T 
.24   .23 

.36 
.62 

1.06 
1.95 

.07 

T 

.06   7     .17 
7          .43 

.19 
.06 

.15   .45 

.07   .65 

7 

.04  1.05   .36 
.37  2.16   .39 

.01 
.02   7 

.32 
.44 

.08 
.02 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AP        R// 

5,16 

_     _     _ 

.11   .27   .77 

.13 

1.30 

" 

.60 

.05   .45 

.01   .89   .01 

7     7 

.57 
.59 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

5.61 

.25 

.77 

1.14 

.65 

7 

.81 

1.60 

' 

FOUNTAIN  HILL 
FULTON 

4.12 

- 

T     .09 

.93 

.39 

.09 

-    -     - 

.40 

.12 

.35 

-     -     - 

.28   .94 

7     .05   7 

.48 

7 

GEORGETOWN 
GILBERT 

6.79 
6.14 

.10   .10 
.16   T 

1.04 
1.00 

7 
.02 

1.72 
1.40 

1.28 

.57   .05 

7 
.27 

.66 
.36 

7 

.65   .69 
1.16   .71 

7     •ZO 
•01   •OS 

7 
.21 

.33 

.12 

GLENWOOD 

6.25 

.22   .54 

1.56 

.46 

.61 

.06 

.12 

1.07  1.14 

•  11 

.34 

GRANNIS 
GRAVELLY  2  ESE 

6.44 

-     -     - 

.28   .27 

1.64 

- 

.87 

- 

.75 

.03 

.49 

- 

.75  1.12 

.03 

.21 
.82 

7 

GRAVETTE 

5,76 

.03   T 

.33 

.89 

.03 

.16        .42 

.27 

.28   .53 

.10  1.53   .39 

GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

4.16 

" 

.10   .15 

.45 

.15 

.35   .60 

.55 

.70   .85 

.10 

.16 

GREENWOOD 

6URD0N  3  E 

HAMBURG 

HAMPTON 

4.64 
4.36 
6.26 

4.22 

.04 

.35 

I     .03 
.08   .03 

T 

1.20 
.58 
.77 
.46 

.03 
.02 

.59 

.41 

7 

1.21 
.62 

.75 
.35 
.36 
.38 

.33 
.04 

.15 

.24 
.36 

.66   .28 
.96  1.19 
2.72   .51 
•    1.78 

7     .04 

.01   7 

7     .18   7 

.48 
.19 
.55 

.52 

.26 

.21 

HARRISON 

7.70 

.15 

.72 

2.10 

.05 

.25 

.44 

.79 

2.29   .39 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

8.66 

.14   .09 

1.50 

T 

1.51 

.91 

.21 

.53 

2.23   .97 

.04 

.14 

.41 

HECTOR 
HELENA 

4,01 

.27   .05 
.30 

1.55 
.07 

T 

.68 

.02 

.66 
.25   7 

♦  39 

7 

.42 

.05  1.24 

.03   .75   .02 

.18 

HENDERSON  2    W 
HOPE  3  NE 

7.32 
4.51 

.15 

T     I 

.97 
.88 

.07 
.53 

1.63 
.15 

.40 
.36 

.24 
.22 

.78 
.30 

1.65  1.02 
.46  1.05 

.03 

7     .05 

.14 
.49 

.24 

.02 

HOPPER 

6.63 

.50   .18 

2.10 

.16 

.47 

.65 

.07 

.12 

.69  1.10 

.12   7 

.47 

HORAT 10 

6.17 

.20  1.98 

1.17 

.01 

.47 

.48 

.48 

.17 

.35   .38 

.02 

.46 

.25 

7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUTTIG  DAM 

S.87 
4.88 

.29   .22 

.09 

.85 
.80 

.55 

.55 

7     .46 

.32 
.57 

.28 

.05 

.22 

7 

.01  1.85   .52 
.27  1.45 

.05   .22 

.09 

.79 

INDEX 

4.18 

.75 

.60 

.35 

.25 

.25 

.20 

.60   .55 

.63 

JASPER 

7.00 

.15   .01 

.82 

.25 

1.65 

.01 

.74   .06 

.57 

.24 

7 

1.31   .44 

.01   .03   7 

.42 

.25 

.0< 

JESSIEVILLE 

7,11 

T 

.35   .30 

1.42 

.10 

.60 

.73 

.05 

.64 

7     .44  1.35 

.05   .50   7 

.38 

.53 

JONESBORO 

6.28 

7     .04 

1.41 

.13 

.52 

.76 

.05 

.67 

1.02  1.15 

7     7 

KEO 

4.63 

.02 

.02   .25 

.86 

.56 

.02 

.21 

.20 

.36 

.92   .23 

.03   .51 

.38 

LAKE  CITY 

6.07 

T 

1.33 

.05 

.42 

.44 

.90 

1.06  1.45 

.04 

.3i 

LAKE  MAUMELLE 

6.04 

.10   .34   .47 

1.02 

.63 

.81 

.04   .50 

.20  1.51 

.20 

.22 

.10 

LANGLEY 

6.49 

.43  1.02 

1.26 

.05 

.46 

7 

.98 

7 

.i; 

7     .33  1.61 

7     7     7 

.42 

LEAD  HILL 

7.19 

.10 

.83 

1.67 

.10 

.40 

.76 

7     .62 

7 

1.69   .36 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

4,37 
4,51 

T 

.13 

.03 

.68 

.78 
.48 

.40   .22 
.40 

.17 

.52 

.31 

.07   7 

.01  1.26   .03 
1.00   .8C 

.16 

.39 

.51 
.42 

.OS 

LITTLE  ROCK  WB  AP       R// 

4.20 

T 

.02   .13   .33 

.66 

.49 

T 

7          .46 

7 

7     .46 

7 

.04  1.04   .OC 

.09   .13 

.25 

7 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

4,36 

.03   .21   .43 

.53 

.55 

.51 

.02 

7     .51 

.06  1.13   .01 

.15   .10 

LOST  CORNER 

- 

-     -     - 

_     -     - 

- 

- 

~ 

-     -     - 

-     -    - 

~ 

~ 

~     ~     ~ 

1.05   .9C 
1.70   .5! 

LOUANN  2    SE 
LURTON 

3,62 

7,0? 

■' 

T     .09 

.14   .0! 

1.07 

1.10 

.01 

.Of 
1.4C 

.4. 
.02 

.48   .04 

.36 

.3C 

.05   .10   .02 

.60 

.1* 

.0 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2  S 

4,33 
3.99 
5.6C 
7.25 
3.7( 

T 
T 

T 

.08   .53 

.10 

T     T 

.77 
.36 
1.07 
.90 
.76 

T 

.57 
.02 

.6C 
.5 

.8 

T 

7 

.4 
7     .1 

.16 
.36 
.13 
.94 

7 

.09 

•  27 
.26 

•  3S 
.67 

.01 

.8! 

T 

•52  ••2S 
•  65  U2< 

7    1.50   .5 
1.60  1.3" 

7    1.30   .21 

.06 
.04 
.27 

.03   7 

.09   .26 

.47 

.27 

.24 

.2 

.21 
.0< 

.0 

DAILY  PRECIPITATION 


HARK€D  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

HENA 

HOHTICELLO  3  5 
MOROBAY  L  AND  D  NO  6 
•^ORfilLTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HONE  I  NNH 
MOUNTAIN  HONE  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROMS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  HNM 

NE¥HOPE  i    E 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OOELL 
ODEN  2  H 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSVtLLE 

OZARK 
OZONE 
PARAGOULO 
PARIS 
PARKIN  2  N 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUfF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  5E 
SILOAN  SPRINGS 

SPARKHAN  k    E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUB I A CO 
TAYLOR 

TEXARKANA    WB    AP 
TURNPIKE 
HALO RON 

WALNUT    GROVE 

WALNUT    RIDGE    CAA    AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE    ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


ARKANSAS. 
MARCH    1958 


5.79 
6.22 
h,52 


7.00 
6.27 
7.91 

7.46 
7.03 
7.03 
6.83 


4.60 
6.34 
6.82 
5.79 


Day  of  month 


5.64 

5.23 
4.44 


6.61 
5.00 
5.98 
5,23 

3.41 

4.55 

4,25 
4.33 

5.14 
5.01 


6«64 

4.52 
6.68 
3.98 
6.35 

5.95 

4.26 
4.65 

5.25 


10    1. 10       .04 


.57 
1.26 
.32    1.55 


1.60  1.40 

.91  1.76 

.94  .01     1.71 

1.31  T          1.30 

1.28  .72       .60 

1     11  .42 


.44 


1.00 
1.07 
1.10 
1.40 
1.20 


.60  1.06 

1.67  .12 

1.07  ,55 

1.05  .07 

.08  1.20 


10       II       12 


.84 


.49  .71 
•25  1.52 
.17       -11 


1.42 
.55 

.77 


1.1*  2 

.99 

1.86 

.6* 

1.55 

.75 

T 

1.12 

.65 

.02 

.*5 

.53 

.02 

1.60 

.20 

.♦5 

1.01 

.25 

1.02 

1.00 

.23 

.10 

1.12 

.81 

.89 

.02 

.78 

.0* 

1.63 

13       14       15 


16      17      18       19      20      21 


.13 


.12 

.64 
.77 


22      23      24 


1.35 

.04 

1,42 

.27 

1,25 

.55 

.75 

.Zi 

1.00 

.05 

.60 

.97 

25      26      27 


1.36 

.01 

.60 

1.10 

1.75 

.37 

.38 

2.36 

.95 

1.5B 

1.02 

.27 

2.08 

.27 

1.97 

.41 

.03  1.06 

•  10 

.55 

1.6J 

.98 

1.22 

.03  1.08 

.52 

.78 

.72 

T    1.18 

.07 

.51 

1.10 

.98 

1.26 

.22 

2.0C 

.63 

1.3< 

1.98 

.i: 

1.02 

.53 

.06 
.23 


.02       .23 
.05 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2^1 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

• 
62 

.20 
58 

.11 
44 

42 

.17 
28 

.06 
23 

.00 
38 

.17 
47 

.12 
53 

.10 
34 

.06 
39 

.08 
49 

42 

23 

.10 
55 

.11 
35 

.11 
33 

77 

.15 
44 

» 
34 

.24 
42 

.10 
38 

.03 
42 

.05 
35 

.06 
57 

40 

.02 
21 

.06 

19 

.12 

44 

.05 
47 

.07 
34 

2.34 
1280 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

• 
51 

.23 

21 

.07 
30 

.14 
40 

.10 
54 

.03 
32 

.03 
27 

.11 
25 

.09 
87 

.11 
26 

.08 
40 

.08 
45 

.00 
47 

42 

.09 
21 

.10 
29 

.08 
33 

49 

36 

38 

53 

.59 

38 

.02 
44 

36 

.09 
46 

.02 

21 

.03 

17 

.08 
21 

.13 
55 

.11 
46 

.11 
41 

2.608 
1191 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
75 

.06 
13 

.10 
16 

.09 
IB 

.09 
40 

.07 
17 

.02 
6 

.06 
109 

.04 
50 

.03 
26 

.04 
22 

.06 
15 

54 

.03 
12 

.07 
IS 

.08 
37 

.03 
38 

.02 
30 

.08 
22 

.10 
14 

.15 
44 

.10 
45 

.02 
29 

.02 

19 

.10 
55 

.02 
19 

.01 
5 

.07 
10 

.12 
47 

.08 
29 

" 

1.978 
974B 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

los 

.17 
49 

.09 
36 

.08 
28 

.09 
38 

.04 
33 

59 

.03 
61 

121 

.02 
71 

.04 
40 

.08 
87 

» 
95 

51 

.06 
52 

.06 
5 

.10 
16 

54 

35 

« 
25 

.25 
71 

.10 
48 

.03 
76 

72 

.02 
73 

.02 
63 

.05 
35 

.06 
28 

.09 
51 

.09 
75 

.06 
49 

1.63 
1704 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH    1958 


ALUM    FORK 

ARKADELPHIA 

A5HD0WN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLVTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  OUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 
HELENA 
HOPE  3  NE 


Day   Oi  Month 


57   57   58 


51   62   69 
29   39   32 


55   60   63 


5A   56   56 
24   37   27 


46   51   57 


56   57   63 
22   33   25 

12   45   45 


32   34   30 


53   55   52 
33   36   31 


25   26   27 


50   59 
30   36 


34   34   34 


52   56 
28   35 


65   61 
32   35 


58   60   60 
32   38   35 


52   55   55 
30   32   30 


54   55   59 
30   33   32 


48   48 
20   24 


58   62 

26   42 


60   62   54 


56   59   56 


61   61   60 


64   65 
33   35 


51   59 
24   26 


MAX 

54 

60 

60 

60 

63 

MIN 

32 

35 

34 

34 

43 

MAX 

56 

60 

64 

64 

61 

MIN 

36 

39 

33 

38 

49 

MAX 

44 

46 

47 

55 

61 

MIN 

22 

21 

19 

24 

41 

MAX 

44 

46 

46 

56 

56 

MIN 

23 

24 

21 

23 

42 

MAX 

44 

47 

47 

57 

59 

MIN 

23 

21 

18 

21 

43 

MAX 

43 

46 

44 

55 

56 

MIN 

27 

23 

20 

23 

43 

61   59 
33   45 


53   51   49 
28   27   21 


26   28   27 


21   21   23 


61   56   55 
22   22   20 


51   50   49 
26   25   20 


54   59   57 
36   40   37 


49   53   60 
30   33   33 


56   56   54 
49   42   39 


70   65   58 


47   51   43 


57   48   46 
45   38   37 


57   46   47 


55   60   55 


58  49  49 

46  41  36 

72  60  50 

50  44  39 

66  54  54 

47  42  42 

56  76  65 
49  51  44 

57  68  53 

48  44  41 

68  63  51 

49  44  39 

58  54  53 

49  42  41 

50  48  45 
44  40  37 

79  77  64 


66   58   52 


76   69   60 


53   54   52 
49   42   41 


65   59   57 
47   43   43 


77   64   53 
56   50   41 


60   52 
44   39 


67   57   43 
48   42   32 


10   II   12   13   14    15    16   17   1 


48   47   46 


64  61  51 

39  45  38 

48  46  43 

36  36  34 

50  48  43 

3  3  34  3  3 

50  46  44 

36  36  35 

52  56  46 


38   35 
29   31 


52   50 

37   37 


45   49 
35   35 


39   39   39 


48   45 
36   33 


65   53 
36   36 


49   49 
42   35 


33   30   32 


57   57 
31   30 


56   58 
28   33 


32   29   24 


58   57 
27   26 


31   32   26 


35   29   30 


45   53   51 
32   29   29 


44   53   54 
34   29   27 


58   68   58 


2  8   44   4  7 
59   59   58 


60   65   60 


55   55   60 


62   62   55 
35   40   47 


3  7  36  34 

62  61  54 

31  45  38 

56  55  47 

35  44  37 

49  48  45 

38  39  36 


37   43   36 


46   50   49 
36   37   35 


37   32 
29   24 


59   51 
34   44 


66   52   45 
36   45   38 


39   36   35 
32   29   29 


39   36   35 
35   30   30 


40   38   35 
36   31   31 


40   38   35 
36   30   29 


45   40   42 


55   53 
31   29 


4  7   52   54 
33   31   28 


45   57 
40   31 


52   54 
30   33 


55   55 
28   32 


33   45   47 
26   28   26 


44   54   55 

38   32   32 


55   59 
33   31 


66   53   46 
50   40   39 


66   68   48 


66   60   42 


54   48   45 
45   39   35 


45   47   42 


55   74   63 
49   49   42 


45 

46 

40 

37 

44 

44 

37 

34 

46 

42 

36 

37 

39 

39 

33 

27 

41 

39 

34 

34 

50 

49 

37 

42 

62 

64 

35 

38 

47   46 
31   24 


39   48   47 
31   31   26 


42   50   51 


44   53   50 


42   52   50 
32   30   26 


42   52   53 
32   30   22 


39   43   45 
29   27   25 


40   50   49 
32   32   2* 


46   53   54 
37   34   32 


41   46   56 
35   31   30 


59   58   54 
39   40   31 


62   58   52 
32   43   33 


30   35   28 

54   55   45 
26   29   24 


24   32   27 


56   51   50 


26   29   26 


58   56   45 
34   40   31 


53   50   46 
31   33   28 


52   45 
36   37 


30  33  26 

60  64  53 

32  36  34 

56  49  43 


51   50 
36   28 


56  52  46 
28  32  24 

65  62  53 

31  48  34 

57  56  46 
36  38  31 

55  47  58 

36  37  30 

61  56  56 


33   39   29 


42   39 
28   25 


35   38   32 


33  39  33 

42  35  40 

25  27  25 

42  38  42 

26  27  26 

42  37  40 

27  28  27 


42   38   40 


49   36   41 


36  34  32 

48  41  47 

30  33  29 

48  45  44 

20  33  21 


40   34   41 


37   42 
31   20 


56   54 

34   35 


56   64   52 
34   44   32 


50   56   56 
28   21   35 


57   62   64 


56   61   70 


50   55   55 
30   26   27 


25   25   22 


47   50   54 


54   58   56 


22   25   27 


29   25   30 


52   60   62 
28   24   38 


51   56   53 
30   33   36 


52   57   63 
30   29   30 


51   56   56 
28   23   37 


52   59   56 
29   26   36 


45   46   54 
28   25   27 


62   63   65 


48   59   56 
31   29   35 


53   58   56 
30   26   37 


59   63   67 
30   27   39 


49   53   57 


41   48   48 
23   27   30 


53   61   60 


56   60   67 
31   28   41 


22   27   28 


45   51   59 
25   25   30 


43   49   57 
25   22   26 


42   47   56 
26   25   29 


43   47   54 
25   27   22 


52   59   61 
31   27   39 


49   55   59 
25   21   33 


45   51   58 
21   19   20 


42   48   59 
22   20   24 


43   46   55 
23   22   23 


52   56   52 


51   57   61 
29   29   37 


69   70   68 
46   57   45 


50   50   49 


54   45   43 
35   34   35 


51   46   46 
33   36   41 


47   42   41 


57   61 
43   45 


46   49   56 


54  52  50 
43  40  41 

55  60  56 
38  41  42 

68  69  66 

40  43  46 


48   48   60 
41   39   38 


50   60 
44   42 


46   51   54 
42   40   34 


47   56   54 
42   40   33 


50   49   59 


41   42   56 
37   36   33 


50   47 
44   42 


50   47 
43   40 


49   52 
43   41 


46   45   53 
41   39   35 


52   47   49 
44   43   36 


52 

51 

49 

49 

41 

42 

42 

42 

54 

51 

46 

60 

41 

42 

43 

41 

54 

52 

46 

47 

40 

42 

42 

40 

44 

48 

48 

51 

36 

44 

39 

38 

66 

58 

52 

47 

67 

49 

44 

39 

63 

66 

50 

45 

54 

46 

43 

42 

52 

52 

47 

49 

40 

42 

44 

41 

71 

61 

50 

55 

57 

44 

44 

43 

55   54   66 
36   42   41 


44   42   40 
33   32   32 


69   65   57 
40   45   47 


66   55 
55   48 


49   40   39 
34   32   38 


49   49   41 
39   37   37 


63   47   42 
42   35   35 


44   44   42 


47   50   49 
43   42   42 


58   55   53 
40   44   38 


30   36   39 


54   42   41 


46   43   42 
35   34   37 


40   60   49 


61   50   47 
42   40   37 


37   39   54 
34   32   34 


60   46   61 


71   71   65 
47   45   39 


73   68   71 
60   46   40 


56   57   63 
43   45   40 


68   65   65 
43   41   35 


58   47   64 
44   40   31 


64   67   69 
36   48   39 


55   55   63 
43   45   41 


67   58   67 
47   45   38 


68   63   57 
41   46   39 


59   67   64 
45   42   34 


60   60   66 
45   47   39 


58   68   65 
45   44   39 


65   65   67 

44   44   40 


42 

42 

49 

44 

60 
36 

47 
34 

64 
32 

43 
36 

68 
36 

43 
37 

55 
33 

43 
36 

54 
36 

54 
39 

53 

37 

63 
42 

62 
37 

49 
39 

64 
33 

60 
39 

56 
32 

43 
36 

55 

32 

48 

37 

55 

37 

46 
42 

55 
38 

47 
43 

50 
38 

62   61   65 
36   49   45 


69   59   66 
45   47   41 


71   65   70 
50   41   34 


60   60   55 
40   46   41 


57   48   59 
38   39   35 


66   63   59   65 
44   46   48   47 


66   72   64   66 

42   50   48 


57   52   46   62 
30   41   34   32 


58   50   66 
43   41   38 


60   57   47   65 
26   45   42   37 


59   57   52   44 

28   44   41   39 


59   61 
27   42 


54.4 
36.0 


59.6 
39.2 


61.7 
39.8 


52.9 
35.5 


51.5 
31.9 


52.9 
33.5 


56.8 

34.8 


47.3 
31.2 


66.2 
36.5 


51.6 
36.5 


55.1 

36.7 


54.4 
36.8 


59.5 

37.9 


53.1 
36.0 


64.0 
35.9 


54.4 
36.9 


51.9 
34.8 


62.1 
39.8 


56.7 
39.5 


55.1 

37.3 


61.1 
39.1 


53.3 
36.6 


46.2 

30.6 


64 
37 

62 
46 

57 
44 

66 

40 

52.  « 

37.1 

60 
29 

60 
44 

64 
32 

53.5 

3J.8 

61 
26 

50 
44 

67 
32 

51.6 
31.7 

59 
25 

49 
39 

64 
29 

47.6 
29.9 

59 
26 

50 

41 

63 
34 

46.5 
31.8 

62 

36 

58 
49 

65 

45 

55.2 

39.4 

61 
39 

68 
42 

73 
44 

63 
38 

58.3 
38.4 

46.2 
32.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH    1958 


Station 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEO 

LEAD  MILL 

LITTLE  ROCK  VS    AP 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARAGOULD 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


Day  Ol  Month 


57   52 
35   30 


51   50 
29   23 


53   50   50 
29   23 


54   58   58 
31   39   33 


55   58   52 
30   30   30 


56   55 

23   25   22 


50   55 
31   34 


*0   45   43 
20   20   20 


51   50   48 
26   27   23 


39   53   51 
26   25   24 


59   57 
24   28 


56   52 

27   31 


58   60   58 
29   37   30 


52   53   51 
25   31   28 


47   51   54 
28   30   27 


54   52   53 

30   31   27 


47   52   52 
27   29   29 


56   50 
31   40 


54   62   63 
32   38   35 


62   54   52 
28   25   22 


67   58   60 
33   40 


51   60 
33   33 


42   45   45 
21   21 


56   69   59 
30   43   50 


58   60   55 
31   45   45 


57   63   58 
19   41   45 


57   60   56 
35   46 


60   58   58 
36   48   50 


62   66   64 
2  8   44 


56   66   61 

20   39 


58   64   59 
31   39   48 


52   65   58 
29   43   49 


58   67   60 
23   41   47 


63   62 

29   42   47 


60   64   5  7 
37   39 


59   64   60 
27   43   49 


62   64   56 
25   46   46 


55   53   52 

31   38   37 


48   56   65 

21   23   40 


64   63   60 
30   38   46 


62   61   58 
34   38   45 


56   66   58 

30   43   50 


57   61   64 
25   29   43 


65   59   55 

37   47   48 


59   62   57 
28   44 


54   64   61 
27   40   46 


60   63   58 
27   43   50 


61   60   68 
36   46   47 


60   60   56 
35   47   50 


58   60   56 
33   46   50 


65   60   63 
37   37   44 


62   62   55 
33   34   45 


58   58   58 
24   42 


66   65   57 

50   44   40 


56   53 
40   39 


58   55   53 
50   44   42 


57   56   49 


53   53   43 


63   57 
45   41 


58   44   44 
42   37   35 


10   11   12   13   14    15 


54   55 
31   30 


59   50   58 
34   35   34 


55   58 

30   38   30 


44   47   46 


56   60   60 


56  52  52 

46  41  40 

53  49  47 

46  41  36 

75  70  50 

50  44  37 

71  66  59 

50  50  44 

61  56  51 

49  43  41 


45   36 
36   29 


45  38  36 

54  75  61 

50  46  42 

53  74  61 

49  47  40 


55   61   55 
48   43   40 


65   50 
44   40 


56   48   48 
42   38   36 


69   67   55 
50   44   40 


59   56   54 
52   4  8   44 


55   50 
48   43 


46   45 
39   39 


4  7  45  46 

35  36  35 

49  50  47 

35  41 

41  40  40 


48   51 
37   39 


65   52   51 
36   45   38 


54   53   49 
35   43 


47   44   47 
34   34   32 


51   49   45 
35   39 


47   48   46 
36   36   34 


50   50   44 
35   37   33 


60   57   48 
35   44   35 


50   49   45 
37   41   34 


47   40 
39   33 


39   35 

28   25 


4  7   49 
34   35 


57   59   55 
32   37   38 


56   59 

36   37   37 


48   47 
36   31 


36   38   33 


60   64 
40   38 


46   50 
39   33 


46   44   46 


47   49   47 
38   40   33 


48   47   47 
40   38   34 


57   51   47 
3  7   44 


51   42 
40   39 


48   45   47 
35   35 


44   52 
32   32 


45   52   54 
35   32   31 


50   50 
33   21 


44   5  3   5  5 
36   35   35 


46   56   58 
36   29   27 


50   53 
29   25 


53   53 
31   32 


52   52 
33   29 


50   50 
31   25 


40   52   54 


30   31   28 


46   53   54 
32   31   29 


42   54   57 
33   29   26 


48   49 
34   30 


59   63   58 
2  7   44 


57   65 

28   43   49 


55   58   58 

21   43   43 


59   63   59 
35   46   50 


53  53   45 

64  70   62 

49  48   42 

65  63   45 

47  41 

65  62 

50  44 

59  62 

52  47 

57  50   50 

49  42   42 

66  60   43 

48  40   34 

60  60   53 


42   50 
34   28 


48   59 
23   26 


46   54   61 
35   32   31 


48   48 
32   31 


48   58   60 
36   31   32 


55   52 
31   31 


45   53 

32   32 


46   64 
34   34 


37   31   35 


43   54   56 
37   32   34 


46   45 
32   30 


51   60 

36   37   37 


62   51 
35   38 


47   49   45 
38   39 


47   53   50 
36   38   37 


50   49   43 
36   40   35 


42   39   36 
36   29   31 


47 
37 


45   55 
30   30 


38   44   45 
30   31   27 


43   54 
32   33 


46   54 
35   29 


39   45   45 


44   55   54 
37   32   33 


54   54   57 


54   50   50 


20  30  19 

52  47  50 

41  35  31 

59  58  49 

35  48  33 

57  57  53 

32  39  28 

54  46  47 
24  30  21 

55  53  49 
31  36  29 

56  50  49 
31  33  28 

50  46  44 

23  26  21 

56  41  50 

37  35  30 

61  59  48 

35  30  32 

53  48  49 


55   45   51 
35   36   26 


42   38   40 
29   25   20 


48   43 
29   31 


50   48   35 
23   28   20 


58   58   50 


57   58   51 


58   49   48 
30   34   29 


53  55  43 

35  40  27 

63  58  53 

37  47  33 

49  43  52 

34  36  32 

53  50  45 

27  26  25 

60  42  49 

34  37  32 


36  39  31 

58  55  51 

38  38  31 

56  49  48 

36  35  31 

56  53  45 

28  32  32 

60  60  56 

36  42  34 

58  62  50 


42   35 
28   30 


56   61   57 


46   48   53 
30   30   29 


53   59   51 


21  21  27 

52  58  55 
33  31  39 

53  60  66 
30  26  38 


27   23   36 


42   47 
27   23 


51   56   53 
30   29   28 


46   55   51 


42   43   45 


29   27   36 


54   62   62 
35   30   37 


52   58   57 
31   29   35 


58   59   61 
24   23   36 


42   41   40 
24   26   29 


41   45   51 


48   42   48 
23   24   23 


55   58   61 


52  56  60 

32  25  27 

52  53  53 

30  30  28 

50  53  60 

28  28  32 

60  62  68 

33  30  38 


29   26   39 


52   58   61 
27   28   38 


54   57   58 


54   61   59 
33   30   39 


52   60   59 
31   31   38 


46   50   54 
30   28   26 


48   54   61 
33   32   32 


41   47   55 


55   61   60 


58   62   60 


52   45   42 


67   67   63 


48   44   46 


61   60   5  8 
36   45   44 


50   48   58 
38   37   37 


25   37   34 

58   53   53 
41   44   40 


68   67   57 


51  51  50 

40  39  42 

56  62  61 

41  42  42 

45  47  48 

33  33  33 

49  43  42 

37  34  37 

52  43  43 
26  35  38 

66  65  69 

38  43  46 

65  63  69 

40  43  45 

52  48  49 

37  37  42 

60  50  52 


67   69   63 
45   56   46 


52   52   52 
43   42   41 


50   46   54 
36   35   35 


53   52   52 


48   47   62 


47   50   50 


43   40   37 


50   52   64 
44   43   37 


55   48   61 
43   40   35 


43   41   36 


43   51   48 
37   37   37 


40  40  36 

53  46  58 

42  35  43 

45  46  60 

43  40  40 

48  49  63 

42  41  36 

42  42  52 

34  33  33 


42   56   54 


42  43   57 
38  38   36 

51  49 
44  43 

52  48 

43  42   37 

46  52   54 


52   46   47 
42   40   37 


54   54   64 
44   44   40 


49   51   62 


40   38   34 


65   68   66   66 
37   45   48   41 


61  56  56  63 

35  43  45 

61  62  60 

36  45  46  41 

61  52  50  64 

26  42  42 

60  61  5  5 
39  46  49  45 

70  72  71  72 

38  49  38  41 

66  69  65  67 
31  46  44  35 

61  57  56  65 
26  43  41  32 

61  60  59  64 

33  45  46  42 

59  57  55  62 

34  38  41  42 

55  60  56  63 

35  40  42  34 

67  68  61  70 

39  46  45  33 

65  65  62  66 

49  47  43  50 


62   61   59   64 
35   45   47   42 


65   70   59   68 


35  34  34  34 

58  57  49  62 

31  42  42  39 

54  59  50  50 

27  31  42  37 

63  66  72  62 

36  42  39  34 


62   66   71   63 


60  56  57  64 

38  42  44  41 

60  63  66  56 

36  41  45  39 

69  74  67  66 

42  47  47 


62   59   58   64 


60   58   56 

33   42   43   40 


64   62   58   66 
33   46   45   35 


53.0 
36.3 


54.9 
37.6 


52   46   49 
34   37   30 


52   57 
36   41 


53   52   49 
33   35   28 


26   30   27 


39   37   30 


53   59   56 
30   26   32 


49   51   58 
33   30   32 


52   55   56 
32   29   31 


27   22   29 


54   59   56 
30   29   35 


57   49   57 


66   61   56 

41   47   45 


40   48   45 


50   46   49 


61   70   61 


66   66   63 
36   40   46 


42   40   41 
34   34   34 


55   52   51 


57   66   61 

37   43   46 


51   53   49 


53   43   42 
40   36   35 


64   60   57 
40   46   45 


48   48   62 
40   41   36 


49   47   58 
44   41   40 


43   40   40 


40   39   33 


51   55   50 
46   40   38 


42   55   60 
35   35   30 


47   48   61 
44   41   39 


53   46   45 
43   42   39 


43   41   37 


42   43   56 


50   45   56 


56   69   67 
39   41   43 


64   65   59   66 


62   62   55 

36   47   46   45 


61   52   57   64 
36   45   44   42 


36   40   48   45 


62   66   70   63 

38   40   44   41 


56   50   50   63 
40   40   34 


63   61   59 

35   45   47   39 


55   62   61   54 
36   43   46   45 


67   59   57   64 
36   45   46   40 


63   64   61   66 
37   46   49   42 


61.5 
31.6 


50.1 
31.8 


56.0 
36.3 


54.1 
37.5 


57.1 
35.4 


44.6 
29. S 


49.7 
33.5 


47.9 
31.0 


59.3 
35.8 


57.7 
37.2 


53.9 
35.4 


54.1 
36.8 


51.4 
33.6 


55.2 

37.7 


57.0 
40.3 


55.1 
39.5 


I 


56. 

4 

37 

2 

47 

7 

31 

9 

54 

6 

37 

3 

54 

5 

38 

8 

54 

0 

37 

1 

56.5 
39.0 


DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
MARCH    1958 

Day      01  Month 

E 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

\0 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

5TUTTSART    9    ESE 

MAX 
MIN 

56 
31 

49 
36 

57 
36 

57 
34 

58 
36 

60 

47 

57 
51 

59 

46 

54 
42 

46 
37 

51 
38 

49 
38 

43 
37 

43      52 
32      33 

51  53 
36       39 

46 

30 

48 
30 

51 
30 

58 
33 

64 
38 

63 
43 

62 
45 

50 

44 

46 
41 

45 
37 

53 

36 

59 

42 

61 
46 

53 

44 

53.0 
38.3 

sueiAco 

MAX 
HIN 

lie 

28 

52 
28 

52 
28 

61 

27 

64 
41 

58 

47 

68 
48 

59 
42 

51 
36 

51 
36 

50 
39 

48 
32 

44 
31 

53       51 
32       32 

51  44 
33       36 

50 
30 

32 

57 
25 

60 
38 

53 
39 

51 
38 

51 
40 

48 
41 

60 
40 

62 

38 

66 
35 

59 

44 

68 
46 

66 
38 

54.6 

36.2 

TEXARKANA    KB    AP 

MAX 
MIN 

52 
3l> 

59 
38 

62 

38 

63 

40 

60 
46 

56 
50 

74 
54 

64 
45 

56 

43 

65 

39 

51 
44 

44 
39 

45 
35 

64      57 
31       35 

62  54 
40        39 

50 
35 

57 
34 

62 
30 

70 
39 

67 
48 

68 
49 

52 
45 

48 
44 

63 
44 

62 

40 

68 

43 

76 
60 

63 

45 

66 

40 

59.3 

41.2 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

40 
28 

45 
29 

51 
27 

55 
31 

56 
38 

54 

44 

60 
48 

50 

39 

44 
32 

42 

30 

45 
30 

40 

39 

45      42 

48  38 
28      28 

33 
22 

45 
22 

47 
30 

48 
28 

48 
33 

44 
32 

42 
30 

45 
30 

40 
32 

61 
36 

54 
35 

55 
36 

58 
36 

60 
37 

47.3 
32.1 

WALDRON 

MAX 
MIN 

52 

25 

55 

27 

54 
25 

60 
26 

64 

42 

54 

48 

71 
50 

70 
44 

55 

40 

48 
39 

47 
39 

47 
34 

42 
33 

52      53 
29      28 

54      50 

38       37 

48 

31 

52 
27 

57 
24 

62 

39 

62 
42 

55 
42 

51 
40 

47 
41 

49 
40 

60 
37 

65 
33 

70 
48 

58 

47 

67 
35 

56.8 
36.5 

WALNUT    RIDGE    CAA    AP 

MAX 
MIN 

56 
30 

53 
30 

50 
29 

55 
29 

64 

42 

57 
47 

46 
41 

46 
40 

44 
37 

46 
36 

42 
36 

46 
35 

44 
32 

49      52 
33      30 

54  44 
31       29 

47 
24 

45 
30 

46 
29 

53 

27 

47 
37 

46 
38 

48 
42 

46 
42 

54 
40 

49 
36 

60 
35 

51 

46 

59 
45 

66 
41 

60.5 
35.5 

WARREN 

MAX 
MIN 

61 

31 

63 

37 

69 
32 

64 

43 

65 

51 

73 

55 

65 

51 

59 
42 

63 
35 

59 

43 

54 
37 

41 
3« 

58      60 
33      32 

63  58 
30      41 

49 

30 

57 
28 

62 

30 

64 
38 

69 

41 

66 
56 

57 
46 

62 

43 

49 

41 

60 
41 

66 
36 

66 

41 

61 
48 

68 
42 

60.9 
39.9 

WHITE    ROCK 

MAX 
MIN 

45 
20 

49 
23 

49 
27 

55 
31 

53 
37 

53 

43 

60 

47 

58 
39 

41 
30 

36 

31 

38 

2e 

32 

27 

33       44       46 
29       27       29 

43  41 
31       26 

39 
21 

43 
24 

49 
28 

49 
33 

47 
33 

60 
38 

43 
32 

38      43 
34      33 

65 

34 

56      66       51 
37      39      39 

46.5 

31.7 

WILSON 

MAX 
MIN 

56 
3C 

51 
36 

53 
30 

54 
26 

64 

43 

60 
50 

58 
43 

56 

42 

50 
36 

46      46 
38      36 

49 
33 

45       49       51 
35       32      29 

53       51 

29       33 

48 
28 

46 
29 

50 
28 

49 
28 

51 
37 

47 
37 

56 
38 

50      60       60 
41       39      36 

59      55       55      63 

41      43      43      41 

62.5 
35.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

5« 
3C 

5E 

3e 

56 

30 

60 
31 

62 

56 
49 

56 

42 

54 

43 

49 

41 

48      46      46 
36      38       34 

43       50      52 
36      28      29 

51  54 
31       36 

50 
30 

52 
29 

51 
28 

51 
28 

50 
38 

59 

40 

58 
43 

47      46       51 
43       41       34 

68      67      55      63 
32      42      42       39 

53.0 
36.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


BATESVILLE  L  t  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

DEVILS  KNOB 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORT  SMITH  WB  AP 

GILBERT 

GRAVETTE 

JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAMMOTH  SPRING 

MARKED  THEE 

MOUNT  IDA 

NEWPORT 

OZARK 

ROGERS 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 


Day  oi  month 


SNOWFALL 
,N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH   1958 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH  1958 
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STATION  INDEX 


STATION 


APPLETOH 
AftKAOELPHlA 
ARKANSAS    CIT 

ISHDOHN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD    KNOB 
BATESVILLE    L 


BEECH   GROVE 
aEEDEVlLLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

lYVlLLE    •    NW 

filG    FORK 

LAKE    OUTLET 
eUACK    ROCK 

slakEly  mountain 
blue  mountain  oai 


3  SN 


BLUFI 

6LYTHEVILLE 
BOONEvlLLE 
BOTKINBURG 
BOUGH TON 

BRAOFOfiO 

INKLEV 

FFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  0AM 
BURDETTE 

CABOT  «  SH 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

CHAFFEE 

CARLISLE  1  5W 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 

.ARKSVILLE 
.INTON 

COLO  SPRINGS  GUARD  ST 

COMBS  3  SE 

COMPTON  2  NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 
CROSSETT  7  S 

TAL  VALLEY 

INS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  5CS 

ANELLE 
DE  QUEEN 

OERWJTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 
DUMAS  I 

DUMAS  2 
EAGLE  GAP 

OOftADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 

AYETTEVILLE 
AYETTEVILLE  CAA  AP 
AYETTEVILLE  EXP  STA 
LIPPIN  CAA  AP 
FORDYCE  6  W 


FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRANNIS 

GRAVELLY  2    ESI 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 


RISON 

MEBER  SPRINGS  3  NE 

HEBER  SPRINGS  3  SH 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 


KUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

KINGSLANO  3  5SE 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

LAN6LEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 
ITTLE  ROCK  we  AIRPORT 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 
SALINE 


PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 

WOODRUFF 


INDEPENDENCE 


SALINE 
BENTON 
CARROLL 

POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 
MISSISSIPPI 

LOGAN 

NEVADA 


PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAI 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 


SCOTT 
MAOISON 
N EMI ON 
FAULIUtER 


17frS  LINCOLN 


TLE    ROCK 

T    CORNER 
LOUANN    2    SE 
LURTON 
MAOISON 

I    DRAINAGE   CODEi 


PL 


WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

MARION 

DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 
ASHLEY 

HEMPSTEAD 


8ENT0N 
CARROLL 
FAULKNER 
SEBASTIAI 

CLARK 
ASHLEY 
CALHOUN 
SHARP 


BAXTER 

KEHPSTEAO 

MONTGOMERY 
SEVIER 
GARLAND 
MADISON 

UNION 

LITTLE  RIVE 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 

LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 

PULASKI 


34    17 

34    02 

34  SB 

35  25 

34   07 
33    37 

33    40 


36  09 
35  26 
34    33 


35    01 

35    20 
35    39 


1    34    52 

1    36    24 

36    20 


33  54 
33    14 

33  32 

36  19 
36    14 

35  32 
35    26 

35  28 

34  32 

36  22 

33  43 

34  22 

33  56 

34  31 
36    05 

33  02 
33  35 
36    01 


92  53 

93  03 
91     12 


90  38 

91  06 

92  37 


35 

SI 

90 

08 

0/ 

91 

06 

93 

U 

35 

06 

V3 

39 

33 

^1 

93 

09 

B9 

55 

09 

93 

55 

35 
33 

93 

30 

35 

75 

91 

28 

53 

91 

12 

35 

62 

93 

30 

36  08 

92 

08 

33  36 

33  35 

51 

35  18 

94 

18 

34  47 

91 

«s 

34  27 

01 

91 

18 

33  50 
35    49 

34  51 

35  26 


92  25 

93  34 
93  24 

93  09 


91    30 

93  24 

94  02 
91     30 


90    26 

92  29 

93  25 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


LITTLE  ROCK  WTRWKS 
CATHERINE  RUSSELL 
FLORA  A.  HAMILTON 
LOLA  I.  DOLLAR 
LOHEN  R.  JONES 


ARKANSAS  2.    MISSISSIPPI   3.  OUACHITA   4.  RED   5.  SAINT  FRANCIS   6.  SALINE   7. 


OBSERVER 


JANES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 
L  R  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAJH 
ALTA  F.  GARNER 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 

JOHN  W.  TRAMHELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC 
ARRA  D.  PARKER 

HOMER  W.  CHANEY 
UNIV  OF  ARKANSAS 
UNIV  OF  ARKANSAS 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  0.  ADAHSON 
HARVEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

8.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIOHAM 

ANNA  M.  LILES 
N.  W*  DOUGLAS 
LEE  W.  HCKENNET 
U  S  ENGINEERS 
U  S  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELHORE  WICKER 

MARSHALL  HICKMON 
RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  ENGINEERS 


6.  M.  MALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  B.  DILLWORTH 

H  Z.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  PWR  LGT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  6.  HIDDICK 


S  FOREST  SERVICE 


^ERNA  JONES  TEDDER 


L.  W.  WILSON 
C,  J.  RISTER 
EARNEST  C.  CAMPBELL 
THOMAS  A.  LOFTON 
BEN  JOHNSON 

ARK  PHR  LGT  CO 
STATION  INACTIVE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UNIV  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARK  FORESTRY  COHM 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R,  J,  SCHOEPPE 
STATION  INACTIVE 

J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
MYRTLE  I.  PRICE 
STATION  INACTIVE 

WILLIE  PENDER6RASS 
ELSON  B.  SCHMIDT 
OBED  B.  WILSON 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 


ROY  S<  ROBBS 
A.  JAMES  LINDER 
SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 

LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

CHARLEY  M.  FRIDDELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 
LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  8.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

R.  A.  WALLER 
ARK  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WTRWKS 
UNIVERSITY  OF  ARK 

MABEL  L.  FORRESTER 


STATION 


MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRIN' 


MARVELL 
MAUMEE 
MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

HOROBAY  LOCK  AND  DAM 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 

MULBERRY  6  NHE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 


NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIHROD  DAM 
NOR FORK  DAM 
OOELL 

ODEN  2    W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 


!I0GE 


POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PHESCOTT 
MIESCOTT  SCS 
PTATT  1  NNW 

RATCLIFF 
RAVANA  1  NE 
REWEL  DAM 
RISON 
ROGERS 


SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  £ 
STAMPS 


;  CIT 


2  S 


STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ES 
SU8IAC0 


,  WB  AIRPORT 


WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WING 
WYNNE 

ELLVILLE 


NEW    STATK 
DlEfiKS 


COUNTY 


COLUMBIA 
HOT  SPRING 

FULTON 


POLK 
DREW 
ASHLEY 


HOWARD 

HOWARD 
HOWARD 


MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 


FRAI 


LIN 


6566 

GRANT 

fiSflft 

VAN  BUREN 

6624 

BENTON 

676f 

DALLAS 

6804 

LAFAYETTE 

6820 

LINCOLN 

6856 

YELL 

6918 

ARKANSAS 

6920 

ARKANSAS 

JOHNSON 

GREEN 

LOGAN 

CROSS 

SCOTT 

NEWTON 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
MONTGOMERY 

RANDOLPH 

iSHLEY 
NEVADA 

MARION 

LOGAN 
MILLER 
HOT  SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 


INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 

FULTON 

FRANKLIN 

SEVIER 

MISSISSIPPI 

YELL 

CROSS 

MARION 


33 

19 

92 

27 

35 

07 

92 

45 

34 

33 

93 

38 

10 

93 

36 

20 

92 

23 

36 

20 

92 

23 

is 

90 

00 

11 

12 

92 

35 

93 

90 

91 

93 

9Z 

in 

93 

04 

94 

02 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


35  16 

93  08 

34  23 

91  08 

90  oe 

36  23 

91  50 

35  15 

91  44 

34  27 

92  21 

3?  38 

92  17 

36  U 

94  33 

33  55 

92  48 

33  22 

93  30 

33  54 

91  51 

34  53 

93  19 

34  29 

91  32 

34  28 

91  25 

35  18 

93  39 

90  02 
93  28 
90    47 


i  & 


GRAHAM 
!  AND  LGT  CO 
,TATION  KBOK 

MCKEE 


SHRADEH 
I  W.  ST.  JOHN 


ARK  FORESTRY  CI 
RADIO  STATION  ( 
U  S  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 


SOIL  CONS  SERVICE 
EONA  J.  WESTFALL 

ELSIE  F.  WARD 
LUTHER  D.  SUMMERS. 
U  S  ENGINEERS 
U  S  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURST 


LORET 

A  W.  JACOSSON 

HARGIS 

F.  MCKINNON 

iUY  C 

OK 

BURNS 

WAKEFIELD 

MAURICE  R,  BRANDT 

lADIO 

STATION  KORS 

■RANK 

TAYLOR 

lORIN 

D.  GARDNER 

BOMAR 

K.  HANSARD 

ARTHUR  a.  CARLTON 

=  RANC 

S  FINKBEINER 

■IRS. 

:mma  gresham 

VIL  AERO  ADM 

HUDDLE STON 

6ENED 

CTINE  SISTERS 

PEARL 

NEWTON 

HOWARD  FOWLER 


ADAM  C.  MELTON 

ARK  FORESTRY  COMM 
MAUD  H.  BRADFORD 
JOHN  BROWN  UNIV 
MARGARET  F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 

ARK  FORESTRY  COMM 
T.  P.  SIMS 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIV  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 


S  WEATHER  BUREAU 
S  FOREST  SERVICE 
ILLIAM  D.  BIVENS 


U  S  CIVIL  AERO  ADM 
CHARLEY  L.  SHARP 
NORA  LEE  MAYBERRY 
EFFIE  D.  LITTLE 
THOMAS  W.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  L.  M,  SNEAO 
D.  0.  ANDERSON 
MILES  B.  TURNER 
ORLAN  ROGERS 

JESS  B.  JOHNSON 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imato legist  at  Weather  Bureau  Airport  Station  Box  1819  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  •■Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Station 
values  are  at  0600  C.S.T. 


For  those  stations  snow  on  ground 


In  the  Stati 


Index  the  letters  C,  H,  and  J    in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables 


indicate  the  follow 


C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table.  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SP   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  APRIL  1958 


WEATHER  SUMMARY 


Heavy  rains  and  thunderstorms  began  over  Southern  Arkansas  late  in  the  evening  of 
the  24th  and  the  early  morning  of  the  25th.  These  rains  continued  intermittently 
through  the  close  of  the  month.  During  the  6-day  period  from  the  25th  through  the 
30th,  storm  totals  averaged  near  7.00  inches  over  the  southern  third  of  the  State. 

The  heaviest  totals  recorded  from  the  24th  through  the  30th  were  18.27  inches  at 
Hamburg  and  18.09  inches  at  El  Dorado  Airport.  A  total  of  16.89  inches  was  meas- 
ured at  Stamps.  By  the  close  of  the  month,  the  rains  had  moved  northward  into 
Central  Arkansas. 

As  a  result  of  these  rains,  there  was  flash-flooding  over  much  of  the  southern 
portion  of  the  State.  Crossett,  Hamburg,  Magnolia  and  El  Dorado  were  particularly 
hard  hit  by  flash-floods.  The  Ouachita  River  and  tributaries  rose  sharply,  build- 
ing up  to  a  flood  of  major  proportions  on  the  stream  early  in  the  following  month. 

Damages  from  these  floods  are  extensive,  but  due  to  the  widespread  occurrence,  it 
will  be  some  time  before  any  firm  estimate  of  monetary  losses  can  be  obtained. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansas 
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.96 

.02   .07 
7     .08 

.20 
.11 

.32 

7 

.02 
.03 

7 

,40  1,45  2,30 
•    1,65 
,35  1.75  2,00 
.10  2.20  1.98 
.62  2.58  1,16 

.30   .32 

1,64   ,05 

,45   .17  1,08 

.18   .72   .82 

7     .97  3,17 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVlLLE  L  AND  D  NO  1 

5.73 
5.26 
5.35 
3.57 
3.26 

7 

.05 
.57 
.42 
.54 
.47 

.41 

.82 

.20 

.37 
.12 

7 
.02 

,65   ,20 
,25   .30 
.61 

.03   .24   .15 
7     .13   .15 

.38 
.15  1 
1.22 

7 

7 

.31 

.27 
.30 

.46 

.70 

.09 
.39 

.21 
.06 

.30 
.13 
•  02 

.65  1.95 
.26   .30   .40 
.33   .41   .63 
.69   .13   .19 
.49   .10   .25 

,06 
,05  1,00   7 
1,13   7 
.94   .26 
.09   .41 

BEATY  LAKE 
BEAVER  I  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

6.79 
3.79 
3.77 
4.69 
6.99 

T 
.11 

T 

.77 
.62 

.39 
.95 

.10 
.25   .02 
.66 

.05 

7 
.19 

T 
.06 

.12 

,05 

.29 

,04 

.36   .86 

7     .27   .16 

.93 

.78 

.47   .07 

7 

7     .89 
•02   ^36 

.46   .26 
.21   .12 

7 
.75 

.62 

.29 
•  66 
.22 

.01 

•  12 

.07 

1.07   .75   ^26 
.12   .33 

.17   .16   .10 
,33   .88 

.19  2.14  1.21 

.96   .20 

.06   .69 

.77   .39 

1.44 

,19   ,11 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

3.87 
4.31 
6.18 
9.60 
3.56 

T     T 
.01   .04 

.26 
.28 

.44 
.27 
.36 

.05 
1.17 

.41        .08 
.97        7 

.85 

7 
.01 

.04 

,06 
,01 

,64 

7     ,36   .64 
.24   .24 
.36   .36 

.05   .64 
.11   .28 

.04 

7 

.04   .21 

.40 

.07  1.10 

7 

.04 

.56 

.77 

.82 

.60 

.42 
.42 

.22 

.10 

,03 

.06   .55 

.08   .32 

.60  1.46 

1.01   .15   .15 

.32   .08   .12 

,04   ,92 
,11   ,64 

,30 
,30  1,43 
,20   .33   7 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

6.61 
10.97 
4.21 
4.12 
9.71 

T     7 

.96 
7 

.31 
.29 

.31        7 

.06 

.63 

.40 

.66 

.21 

.12 

.14 
.61 

,10 

,17 
7 

.96   .16 

.99   .03 

.03   .68 

.03   .20   .33 

1.40   .31 

.06 

.01 

.05   .33  1 

.02   .45 

7     .10 
.11 

.20 
.10 

.50 
.26 

.02 

.09   .02 

.36 

.16 

.48   .12 

7 

.04 

.14 

.07   .98  1.58 
.62  2.16  2.63 
.62   .22   .17 
.07   .01   .41 
,41  2.95  2.16 

.02   .12   .09 
.02  1.60  1.66 
7    1.11   7 
.47   7 
.63   .33 

BRADFORD 
8R1NKLEY 
BUFFALO  TOWER 
SURDETTE 
CABOT  A  SM 

5.17 
7.17 
4.20 
6.71 
6.98 

T 

.50 
.82 
.35 

1.04 
1.19 

T 

.10 
.03 

.33 

.30 
,18 

,25 
,22 
.05 

7 

.20   .38 

.60   .02 

7     .37   .41 

.29   .96 

.70 

7 

.02  1.03 

7     .70 

.54 

.06  1.60 

.66 

.02 

7 

.51 
.39 

.93 

.34 
.13 

.06 

•  39 

•  27 

•  17 

.97   .20   .30 
1.41   .66   .43 
.04   .08 
1.20   .29 

.10   .76   .99 

.17  1.03 

.02  1.08   .17 

.19 

1.61 

7    1.07   .19 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

2.53 
8.91 
4.71 
5.78 
5.49 

7 
7 
T 

.77 

T 

.03 

.72 

.03 

.16        7 

.10 
.03        .02 

.06 

.25 

.72 
.11 

7 

.14   .06 
.42 

.83 

7     .17   .09 

.57   .17 

.15   .36   .25 

.46 

.40   .49 

.09 

.06   .21 
.01  1.25 

.47 
.01 

.05 
.10 
.04 
.00 
.48 

.12 
.12 
.18 

.06 
.17 

•  02 
7 

•  19 

.12   .16   ^16 
1^60  1^97 
7     ^03   ^19 
•27  1^00   •O? 
•69  1^31   .96 

.01   .72 

2.90   .09  1.10 

.99 

.60 

.51 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

COLO  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

4.92 
5.38 

5.37 
3.58 

.03 
T     T 

.50 
.38 

.33 
.29 

.43        .06 

.55 

.26 

.99 

.02 

.12 

.04 

.08   .36   .08 
.60   .24   .16 

7     .37   .07 
.07   .32 

.10 
•03 

.66 
.20 

7    1.07 

.20 
.73 

.19 

.18 
.43 

•  05 
.04 

.23   .27 
.39   .47 

.36   .77   .95 
.23   .35   .10 

.15   .44   .10 
1.96 

.34   .62   .06 

.14   .43 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

6.26 
16.71 
6.76 
9.96 
7.62 

7 
.04 

.48 
1.50 
.79 

.20 

7 

1.10 
.06 

7 

.79 

7 
7 
7 
.29 

.91   .34 

.44   .96 
7     .42 

.49   .33 

.76   .30 

•  39 

7 
7 
7 

1.10 
.12   .31 
.29   7 
.06   .91 

7 

.19 

.90 

.69 

.07 

.38 
.08 

7 

.41  1.69 
6.46  3.93  1.13 

.90  1.16 
1.70  2.93   .76 
7    1.00  2.33 

.10 
.29  1.68  1.53 
7    1.27   7 
.49   .74  1.47 
.09   .40   .22 

DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

3.73 
9.21 
9.66 

7,64 
8.63 

7 
.02 

.05 

.36 
.22 
.18 
.39 

.02 

7 

.60 
.64 
.93 

.14 
.93 

.24 

.06 

.31 

.13 

.34 

.17   .20   .05 
.30   .43 

.05   .26   .14 

.15   .60 

.20   .72 

.22 

.02   .13 
.04 
.45 

.90 
.91 
1.08 

.41 

.22 

.07 
.06 
.05 

7 

7     .27   .63 

.13   .91 

.94   .19   .75 

1.20  2.30 

1.70  1.90  1.70 

.22   .97   7 
•06   ^92   •Ol 
.07   .93   .32 
.43   .69 

.20   .60  1.06 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 

6.79 
3.13 

T 

.99 

.17 

.04 

.06 

.32 

.02 
.34 

.03 

.17 

.32   .78 
.04   .16   .90 

.10   .33 

1.51 
.65 

.54 

.19 

.02 

.66   .99   .79 

.04   .03 

.04  1.97   7 
.26 

DIERKS 
DUMAS  1 

10.72 

■ 

.03 

.41   .40 

7 

.12   .97 

.01 

.09 

1.11  2.96  .90 

•37   .49  2.70 

EAGLE  GAP 

- 

- 

- 

... 

-     -     - 

- 

" 

.     .     - 

... 

~ 

~ 

" 

" 

... 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAY6TTEVILLE  CAA  AP 

19.56 
3.68 
4.69 
2.96 
2.58 

.02 

.09 

.48 
.69 

.10 

7 

.98 
.80 

7 

.21 

.02 
.07 

.09 

7 

.41 

.45 

.09 

7 
.02 

•21   .93 

7     ^29   .34 

.06   .39 

.03   .46   7 
.23   .34   7 

7 

7 
7 

7     .40 
7 
1.92 
.42 
.40 

.03 

.22 
.47 
.39 

.59 

7 

.05 

.19 
.14 
.16 
.11 

7 

3^1910^69   •35 

•04   .17 

.06        .07 

7     .26 

7     .14 

.09  2.07  1.43 
.14   .64 
.09   .31 

.99   .07 
•  42        7 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AP        R// 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

2.61 
2.05 
9.44 
3.61 
3.26 

7     7 
.03   .09 

.14 
.19 

.02 

.02 

7 
7 

.01 
.09 

.02 
7 

.22 
.07   ,54 

.22 
T 

.27 
.16 

.77 

7 

.09 

.10   .03 

.29 

.09   .59   7 

.03   .10 

.10   .39 

.27   .42 

.06   •     .66 

7 

T 
.01 

.41 
.45 

.05   .37 

1.10 

.04   .90 

.06 
.30 

.17 
.17 

.60 
.06   7 

.04 
.26 
.09 
•  14 

7  . 

7     .25 

.29   .08 

.96  3.19  1.32 

7     ^12   ^03 

•  12 

.38   .09 
.32   .01   7 
7    1.39  1.46 
.40   7     .12 
.14        .02 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENHOOD 

11.41 

7.67 
2.25 
6.02 

.06 

.90 

.13 
.72 

.49 

.30 

.01 
.44 

.19 

7 

.02 

.23 

.29 
.01 
.15 

1.96   7 
.28   .35 
7     .21   .03 
.62   .52 

7 

.06   .02 
.32   .21 

•09   ^96 

.09 
1.32 
.50 
.36 

7 
1.76 

•  13 

•  29 

1^90  3^09  2^76 
•49   ^46   ^69 

.02   .06   .06 
1.06  2.10 

.03  1.29   .60 
7     .64 
7     .27   7 
.36        .61 

GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 
GHAVETTE 

5.34 

3.71 

T     T 
.03 

.40 
.20 

.02 

.99 
.04 

.26 
.10 

,25 

,01 

.29   .92 

.02   .62 

.10 

•03   •35 
•03   .16 

1.16 
.96 

.06 
.01 

7 
•  14 

.21  1.03 
.24   .50 

.06   .09 
.92   .03   7 

GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

3.90 

" 

.49 

. 

. 

.19 

•  85 

.69   •     • 

1.19   .29 

GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

4.41 
6.97 
20.27 
11.17 
3.17 

T     .02 
.06 

.08 

7 

.35 

.05 

.03 

.06 

•  78 
.06 

.13 
.12 

,29 
,26 

7 
,26 

•     ,60 
1,36   .46 
1.60   7     .20 
.39   .70 
.41   .29 

U29 

•06  .07 

.40 

1.24 
.63 

.32 

.03 

.03 

•  06 

7 

7 
.30 

.29   .19 

.46  2.42  2.34 

6^96  3^96  2^20 

1.73  2.12  1.69 

.33   .11 

7     .10 

.47   .» 
.29  l.t7  1^>9 
•    1.40  U91 
•11   •44 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

3.57 
4.66 
6.34 
3.19 
11.70 

T 

.09 
.04 

.40 
.48 
7 
.12 

.02 

.03 
.10. 

.45 
.19 

.02 

.07 
.06 

,02   7 

,09 

.20   .19 
.10   .24   .39 

.27  1.71 
.20   7 
1.44   .09 

.04 

•  72 
7 

•  46 
.09   .03 

1.19 
.04 
.70 
.26 
.20 

.16 

.10 
.39 

.09 

.29 

.16   .42 
.42   .44 

1.42  1.94   .32 
.03   .30   .li 

1.29  3.66  2.64 

•09  .n 

1^42 
1^49   7 
•  99 

•04  1^01   •AS 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

7.09 
7.02 
7.41 
17.24 
10.30 

.04 
.01 
.04 

.45 

1.00 

.84 
.75 
.59 

.25 

.16 
.02 
.12 
.04 
.49 

.11 
.07 

.79   .34 
•61   ^02 

•74  ,0» 
•36   •37 

1.20 

7 

•  19 
•09 

•05 

.42 
.02   .34 

•02  1.26 
.02   .42 
.10   .09 

•  97 
.03 

.49 

.03 
.04 
.02 
.09 

.03 

.19   .62  2.10 
.03  1.02  2.73 
.04  1.32  1.60 
5.99  4.00  2.12 
1.90  1.49  2^60 

•14   ^04   ^09 
•04   .60  .ti 
•09   ^29   ^09 
•  17   .90  2^»3 
•10  1>99   •to 

JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NES80R0 

KEO 

LAKE  CITY 

3.14 
6.79 
4.0J 
6.90 
4.96 

.09 
.09 

7 

.09 
.90 
.29 
.14 
.41 

.23 

7 

.40        7 

.36        7 

.20 
.99 

•  OS 

.32 
.10 

.09 

.04 

.07 

.01   .23   .26 
.94   .26 

.09   .44 

.74 

.09   .92 

.01 

.39 
.12 

.06  1.03 

.99 

1.44 
.61 

.69 

.17 
.20 
.33 
.12 
•  39 

.13 

.07 
7 
1.22 

•04   ^06 
•  17   ^94  U19 
•96   ^21   ^27 
.63  2.44   .43 

.11 

•  26 

•44   ••9 

.02   •!« 

•01   •41   .30 

•21   •44 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

7.14 
6.76 
2.62 
3.02 
6.76 

7 
7 

.01 

7 

.61 
.33 

1.10 

.32 

.74 

.16 

7 

7 

.93 

.12 

.09 

.09   .02 
.06 

.91    ' 
.66   .19 
.29   .21 
.04   .09   .19 
1.09  .Xi 

.17        .09 

.10 
7     7 

.64 
.14 

.94 
•  •33 

.46 

.79 

•  27 

•  03 

•  22 

•  14 

•  70 

.26 

.23 

.26  1.00  1^09 

.09   .94  2.03 

.10   .20 

7     .13 

1.43  1.49 

•  02  UU   7 
•09   ^09   .09 
•  42 
•09   •09 

.23   .13 

LITTLE-ROCK  WB  AP       R// 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 

6.21 
8.87 

14.77 
3.62 

.02 
.02   7 

1.11 
1.67 

.42 

.14 

.01 
.0< 

.24 

.06 
.09 

.28 

•  01 

7 

•  14 

•02   ^61 

•09   ^67 

•19   •*> 
•10   .24   ^49 

7 
.01 

.01 

.19  1.04 
.14   .69 

1.70 

.22 
.42 

.35 

1.00 

•  14 

.02 
.06 

.43  1.93   .40 
•11  1^24   ^24 

•10  6^10  1.30 
•12   ^04 

U79   ^44   .07 
2^44   ^26   •lO 

•40  1.90  2.12 
.22 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2  S 

6.09 
16.92 

e.oc 

2.23 

7.0J 

.03 

7     .04 

.49 

.20 

.31 
.4! 

.16        .13 

.36 

.03 

7 
.21 

.32 

•  06 

.03 

.05 
.16 

•22   ^93 

•44   ^06 
.72   .06 
.17   .27 
.69  1.95 

.01 

7 
7 

7 
•  04 
•11   ^96 

•  46 

.69 
.19 

.39 

.12 

.11 

•  02 
.03 

•  02 
.14 

7 
7 

•60   ^79   •lO 
•93  S^IO  7.90 
.24  1.79  1.34 
.17   .24   .20 
1.19   .69   .49 

.10  1.09 

.07  1.39  l.*2 

7     .32   .10 

7 

7     .76   .22 

DAILY  PRECIPITATION 


HAKICEO  TREE 

4.61 

HADSH/tLL 

1.99 

MAKVELL 

HEIBOUBHE 

HENA 

KOHTKELLO    J    S 

10. n 

MOROBAY    L    AND   0   NO    8 

MORRILTON 

MOUNT    IDA 

5.63 

;10UNT    MAGAZINE 

i.il 

HOUNTAIN  HOWE  1  NN» 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEK  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

•IA5MVILLE  PEACH  5UBSTA 

ATHAN  A  WNW 
,.E»HOPE  3  E 
HEURORT 
NIMROD  DAM 

OOELL 
OOEN  2    K 
OKAY 
OSCEOLA 
OWEMSVILLE 

OZARK 
OZONE 
PARA60ULD 
PARIS 
PARKIN  2  W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFE 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

>06ERS 

lUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  J  SE 
SILOAH  SPRINGS 

SPARKMAN  A  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA   MB    AP 
TURKPIKE 
WALDRON 

WALNUT    GROVE 

WALNUT    RIDGE    CAA   AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE    ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


Da7  of  month 


T.91 

s.ei 

7.29 


10.33 
3.55 

3.62 

J.A6 
10.23 
3.79 


13.73 
16.00 
2.91 


10.03 
6.62 
3.61 


11      12 


.75 

.32 

.10 

.50 

.19 

.16 

.IS 

.36 

.01 

.56 

.68 

.52 

.A5 

.50 

.53 

T  .33 

.39      .29 

.62 


13  I   14  I    IsH   16  I  17  I  18 


.35 

.20 

.31 

.12 

.33 

.43 

.50 

.17 

.46 

.27 

.29 

.OS 

.47 

.22 

.84  .08 
.79  .57 
.25    1.00 


.59    1.13 
.63 


.48 
1.00 


19      20      21      22     23      24 


.12    1.28 

.54 
1.60 


.73    1.04 
.72 


1.36 
.42 
1.05 


25      26      27      28      29      30 


1.07    1.37    1.63 


.16      .47    1.11 


.04  1.44  2.70 

.10  .77  2.30 

T  1.01  2,69 

.40  1.00  .65 


.48    1.32    1.82 


1.66      .66      .25 


.30    1.00      .03 


.10    1.41    1.42 


.02 

.03 

■  31 

1.71 

.31 

1.86 

.5S 

.74 

.74 

2.25 

.03 

.91 

.08 

.31 

.42 

.31 

.22 

.30 

.15 

.76 

5,on 

2.50 

.05 

.55 

1.52 

3.50    2.33 

.03 

.95 

.96 

.80 

2.90 

.45 

T 

1.04 

.09 

.61 

.63 

.14 

T 

.90 

.66 

.67 

1.12 

3.03 

.45 

2.13 

,71      .38      .62 


.50    3.00    2.10 


1.25    3.97    1.24 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL     1956 


Day      Ol  Month 


Station 


ALU"    FORK 

ARKADELPHIA 

ASHOOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

SATESVJLLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

8ENT0NV1LLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

OARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 


DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  M 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

6RAVETTE 

HARRISON 

HELENA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


40   45   52 


75  80  82 

42  50  63 

77  77  80 

49  58  66 

66  77  73 

35  41 

66  66 


31   41   52 


72   79 
35   40 


70   77   72 


40   45   52 


38   51   55 


37  51 

67  76  80 
40  46  59 

65  77  78 
44  49  56 

69  82  77 

40  49  59 

68  78  81 

38  47  55 

66  78  71 

38  52  53 

74  77  85 

39  49  54 

69  78  82 

41  49  57 

73  81  80 

43  50  56 

78  77 

48  58 

6S  68 

41  46 

59  73 

41  52  49 

70  80  83 

40  50  57 


85   84 
44   60 


89   81 
47   62 


88   86 
50   63 


82   78   73 
43   63   50 


83   79 
41   50 


87   79 
41   60 


84   72 
42   50 


81   87 
44   51 


80   70 
45   55 


76   77 
47   58 


68   78 
44   50 


69   76 

47   49 


68   75 

47   54 


3  7   46 
78 


70   77 
47   47 


85   89 
49   49 


76   88 
45   54 


87   85 
43   58 


78   75 
45   60 


86   84 
43   61 


86   82 

45   61 


87   83 
46   63 


88   81 
46   60 


78   84 
48   50 


80   87 
53   55 


77   78   77 
47   51   56 


69   82   75 
33   36   54 


71   75   71 


67   79 
43   45 


68   74   80 
47   48   58 


66   76   77 
41   49   59 


63   69 

38   46 


67   67 
42   46 


58   68 
33   48 


61   70 
30   41 


61   69 

31   43 


59   67 
35   44 


59   70 
40   45 


59   67 
32   48 


66   63 

37   42 


65   59 
39   42 


61   66 
39   42 


62   66 

34   44 


63   66 
32   39 


65   69 
42   46 


64   69 
40   46 


80   76 
59   58 


80 

63   55 


79   72 
61   39 


75   64 
46   40 


70   50 

50   41 


78   62 
60   41 


41   55   43 


82   72 
52   55 


49   55   46 


10   11   12   13   14 


57 

36   43 


61   66 
38   43 


59   66 
32   43 


56   65 

35   44 


61   61   69 
37   32   45 


83   68 
60   49 


75   62 
57   39 


76   63 
60   42 


82   72 
63   58 


86   76 
50   5  3 


65  61  67 

40  35  46 

66  59  69 

40  41  46 

64  62  65 

38  34  45 

62  60  69 

41  28  43 

59  59  63 

32  37  43 


59  64  65 

45  35  48 

76  66  59 

39  36  42 


68   62 

50   41 


65   65 
52   49 


64   70 
49   36 


65   66 
49   42 


67   66 
49   45 


56   62 

45   42 


64   65 
51   44 


69   65 
46   49 


69   54 

50   47 


64   66 
49   46 


66   65 

50   47 


63   64 
45   40 


66   67 
45   50 


67   66 
51   46 


55   58 

40   40 


62  64  73 

50  44  40 

61  63  68 

41  41  36 

57  63  68 

43  42  35 

55  61  67 

44  38  32 


59  60  66 

44  41  33 

61  64  71 

46  44  33 

64  64  72 

47  48  42 

54  65  70 


62   64   69 
44   45   33 


64   66   72 
46   47   29 


55   61   67 
43   39   30 


ii       64 

43   45 


69 

31 

62   63   70 
50   49   42 

69   60 
47   46 


65   70 
50   48 


71   70 
50   46 


66   56 
46   48 


67   64 
49   51 


68   57 
43   50 


64   57 
51   51 


68   69 

51   45 


63   62 
49   50 


73   62 
51   48 


61   58 
51   46 


63   68 
49   47 


65   70 
51   51 


61   63 
51   50 


70   70 
54   52 


70   66 
51   51 


74   75 
50 


64   70 
51   50 


67   72 
53   42 


70   57 
50   51 


55   61 

44   43 


67   67 
50   52 


63   68 
53   48 


56   62 
46   46 


58   63 
48   48 


58   62 
48   43 


56   68 
50   50 


60   65 
49   47 


63   66 

49   51 


62   59   64 


59   65 
47   48 


68   61 
50   53 


73   66 
53   46 


79   60 
50   46 


77   80 
45   47 


79   79 
44   46 


60   60 
42   42 


75  76  71 
38  45  53 

69  79  81 

42  44  51 

74  81  83 

47  48  53 

79  82  75 

41  46  57 

76  81  79 
46  45  55 

71  78  83 

48  45  50 

68  75  79 

40  45  58 

77  80  75 

42  47  55 


77   80 
46   45 


78   82 
45   48 


76   83 

47   44 


75   80 
49   45 


77   60 
48   49 


60   83 
42   47 


65   75 
49   49 


73   74 
47   54 


7S   62 
49   47 


77   82 
46   46 


75   77 
43   52 


76   78 
39   50 


75   78 
38   45 


74   75 
39   50 


79   82 
43   44 


78   63 
50   49 


76   79 
44   49 


75   77 
38   43 


79   61 
39   39 


76   77 
36   46 


72   82 
41   41 


69   76 
46   46 


76   78 
54   55 


77   72 
57   49 


73   73 
57   56 


74   74 
53   54 


79   75 
55   52 


76   72 
53   54 


76   74 
53   54 


77   71 
48   56 


83   77 
55   56 


76   72 
58   50 


79   76 
48   57 


76   67 
55   56 


71   77 
57   57 


77   75 
50   57 


76   74 
54   57 


77   71 
57   58 


76   75 
54   54 


75   71 
53   57 


78   77 
54   57 


78   75 
57   57 


79   75 
58   57 


72  '66 
50   50 


76   70 
54   59 


75   75 
58   51 


76   75 
50   53 


77   72 
48   55 


76   70 
45   45 


74   73 
49   56 


78   66 

57   49 


75   73 
56   56 


79   76 
'50   52 


76   75 
45   53 


79   75 

51   49 


76   70 
47   50 


77   70 
58   58 


70   77 
58   59 


82   82 
54   5  7 


84   83 
55   61 


83   81 
54   54 


79   78 
50   54 


84   75 
54   5  5 


69   88   77 
40   55   44 


76   84 
57   65 


79   79 
53   58 


87   80 
63   54 


83   82 

55   57 


79   87 
54   62 


49   54   54 


84   83 
58   58 


81   76 
56   56 


80   87   87 
49   51   61 


85   84 
48   61 


85   84 
58   55 


87   82 
62   64 


75   83 
53   63 


79   76 
54   46 


86   64 
55   65 


88   84 

61   57 


85   83 
58   44 


86   79 
63   45 


85   62 
62   4  7 


84   82 

63   45 


84   80 
60   50 


66   63 
55   56 


65   62 
60   52 


85   82 
62   52 


86   61 
61   42 


84   79 
59   50 


76   86 
54   66 


64   69 
53   56 


62   72 
54   58 


65   70 
52   55 


63   70 
54   51 


70   65 
51   48 


64   71 
54   51 


62   63 
50   50 


64   66 
64   56 


63   68 
55   51 


66   75 
55   57 


66   73 
54   53 


63   65 
52   56 


71   67 
64   57 


65   73 

54   57 


62   71 
54   55 


66   62 
51   48 


66   75 
57   60 


65   73 
55   56 


65   71 
55   57 


70   69 
55   58 


64   64 
54   53 


63   68 
48   49 


70   78 
56   60 


65   57 
47   48 


64   68 
51   52 


63   70 
52   52 


67   67 
61   52 


64   75 
53   58 


67   73 
55   59 


70   74 
54   56 


67   75 
52   61 


65   64 

50   48 


66   64 
50   49 


67   76   80 
65   68   61 


59   60 
52^  55 


76   75 
58   48 


78   76 
60   57 


79   77 
59   64 


78   73 
60   56 


73   76 
54   50 


76   76 
66   64 


71   60 
60   44 


74   77 
59   56 


78   74 
67   51 


78   70 
59   62 


78   73 
59   53 


76   62 
58   60 


73   72 
57   56 


77   67 
60   54 


76   67 
61   54 


78   72 
56   50 


60   75 
56   65 


79   70 
56   57 


77   70 
62   55 


79   72 
59   53 


71   79 
54   64 


74   67 
54   42 


62   69   64 
60   66   64 

80   66   56 


65   68 
43   43 


63   70 
45   45 


59   70 
41   45 


65   67 
46   44 


73   62   67 
54   44   43 


79 

58 

53 

46 

66 

61 

63 

60 

71 

64 

51 

46 

80   73   66 
54   50   41 


60   69 
42   40 


70   66 
46   43 


81   69 
58   47 


72.3 
48.5 


74.0 
51.5 


74.2 
51.4 


71.1 
48.6 


70.3 
46.2 


72.5 
47.1 


68.7 
45.3 


71.3 
49.1 


69.9 
49.2 


73.5 
49.0 


70.7 
49.2 


73.7 
49.7 


72.2 
50.2 


70.7 
48.4 


75.2 
49.6 


72.8 
49.8 


73.4 
91.2 


73.9 
90.9 


70.3 
49.9 


66.9 
46.2 


7J.9 
51.7 


72.6 
51.2 


69.7 
46.0 


69.6 
46.5 


67.6 
44.9 


68.5 
46.9 


70.2 
49.9 


73.6 
90.3 


71.2 
50.1 


71.9 
47.2 


73.2 
49.9 


70.1 
49.2 


72.0 
92.1 


71.8 
49.7 


Bmm  r«f«r«nc«  i>ot«a  followliiK  StatloD  ladvz. 

-   45    - 


DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
APRIL  1958 

- 

Day  Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

^ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HAX 
HIN 

75 
45 

79 

54 

80 
54 

88 
50 

83 
61 

71 
50 

68   67 

42   40 

70 
44 

69 

50 

65 
46 

72 
43 

70 
53 

65 
52 

68 
50 

80 
49 

82 

61 

77 
59 

78 
57 

74 
51 

73 
48 

76 
50 

83 
56 

81 

54 

64 
91 

65 
53 

73 
57 

77 
61 

73 
52 

54 
49 

73.4 
91.1 

JONESBORO 

MAX 
HIN 

70 
*0 

80 
53 

72 
54 

82 
45 

81 
58 

72 
52 

58   61 
43   35 

67 
49 

62 

47 

66 

44 

71 
42 

69 
45 

64 
50 

62 

50 

51 

82 

51 

80 
66 

75 
57 

72 
69 

78 
55 

73 
49 

80 
65 

79 
66 

66 
92 

62 
94 

69 

50 

80 
59 

74 
53 

61 

48 

71.9 
90.4 

KEO 

MAX 
MIN 

69 

40 

79 
48 

82 

57 

85 
49 

79 
59 

71 
48 

61   60 
44   34 

66 

45 

64 
46 

65 
48 

70 
40 

70 
49 

66 
51 

69 

50 

76 
47 

81 
46 

77 
56 

77 
57 

76 
57 

76 
47 

73 
50 

84 
66 

80 
58 

60 

50 

64 
94 

73 
56 

79 
96 

74 
55 

57 
90 

72.0 
90.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

68 
42 

80 
46 

70 
49 

84 
39 

73 
63 

66 

42 

60   60 
39   28 

69 

41 

60 
44 

64 
47 

69 
39 

62 
44 

59 
49 

64 
49 

77 
38 

80 
41 

77 
49 

77 
49 

68 
62 

76 
36 

71 
52 

88 
60 

eo 

90 

70 
37 

69 

90 

60 
50 

69 

46 

66 
39 

70 
40 

70.0 
49.0 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
43 

80 
49 

81 
56 

88 
52 

78 
64 

67 
52 

62   57 
45   40 

67 
49 

61 
51 

64 

50 

71 
45 

67 
55 

57 
52 

68 
93 

76 
53 

80 
91 

77 
59 

74 
58 

66 

53 

76 
50 

73 
52 

89 

97 

80 
56 

62 

52 

62 
99 

69 

57 

78 
62 

63 

64 

96 
92 

70.9 
92.6 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

75 
52 

75 
54 

80 
57 

81 
46 

84 
57 

75 
52 

64   62 
39   40 

65 
46 

65 
49 

60 
43 

68 
41 

70 
48 

62 
53 

67 

45 

72 
44 

79 
45 

78 

57 

73 
56 

73 
58 

71 
46 

73 
46 

85 

60 

85 
64 

70 
52 

64 
94 

74 
9S 

•  1 
97 

79 
54 

99 

50 

72.2 
90.8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

75 
35 

80 
45 

82 
56 

89 
41 

86 

61 

73 
51 

67   65 

41   31 

71 
45 

69 

49 

67 
46 

73 
36 

72 
45 

68 

52 

70 
47 

79 
44 

S3 

43 

77 
62 

78 
56 

77 
57 

74 
56 

78 
45 

89 
93 

62 
60 

64 
46 

62 
93 

74 
56 

79 
99 

77 
59 

69 

46 

74.7 
48.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

62 

30 

79 
40 

69 

50 

79 
41 

76 
63 

64 
46 

59   60 
40   29 

66 

44 

66 
43 

71 
30 

66 

44 

64 
47 

64 
49 

79 
40 

82 

42 

84 
48 

77 
51 

70 
63 

78 
36 

77 
42 

80 
98 

79 
55 

72 

44 

61 

50 

69 

47 

77 
94 

69 

4S 

67 
40 

70.9 
45.0 

HARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

67 
40 

79 
49 

77 
49 

81 
45 

79 
58 

75 
44 

62   61 
43   32 

65 

47 

62 
49 

62 

46 

69 
38 

70 
43 

69 
49 

60 
51 

74 
49 

79 
48 

79 

54 

76 

55 

70 
57 

73 
51 

73 
51 

82 
95 

81 
58 

60 
51 

67 
9* 

76 
96 

7» 
99 

76 
99 

58 
48 

71.3 
49.5 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

69 
39 

79 
51 

69 

54 

80 

40 

79 
58 

70 
48 

60   62 
43   36 

67 
47 

61 
47 

66 

43 

69 
41 

69 
46 

62 

51 

60 
51 

74 
67 

80 

50 

82 

55 

78 
58 

73 
56 

76 
60 

73 
50 

80 
54 

79 
59 

61 

51 

63 
96 

69 

51 

80 
63 

75 
54 

63 

47 

70.9 
50.1 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

67 
44 

80 
46 

76 

55 

84 
45 

79 
63 

72 
44 

58   59 
42   36 

68 
43 

67 
41 

64 

43 

70 
33 

65 

40 

57 
45 

64 
49 

76 
42 

80 
49 

76 
53 

76 
54 

69 
52 

77 
40 

74 
49 

84 
60 

79 
53 

70 
47 

69 

91 

73 
50 

74 
91 

64 

54 

66 

48 

71.2 

47.4 

MENA 

MAX 
MIN 

74 
45 

72 
56 

76 
52 

85 
46 

77 
59 

67 
46 

66   62 

38   39 

68 
43 

63 

49 

63 

44 

72 
38 

65 
51 

60 
51 

67 
42 

80 
43 

60 
43 

72 
56 

78 
51 

79 
98 

72 

45 

79 
44 

89 
64 

81 
94 

75 
92 

69 
93 

76 
97 

76 
61 

69 
54 

56 

48 

72.0 
49.4 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

73 
49 

77 
54 

84 
56 

87 
55 

83 
58 

77 
55 

67   63 
42   42 

66 

40 

66 
42 

66 

50 

70 
43 

74 
57 

72 
54 

67 
49 

79 
53 

83 
45 

80 
53 

76 
56 

70 
58 

78 
55 

78 
53 

89 
54 

89 

59 

78 
51 

64 
94 

77 
58 

79 
99 

74 
61 

57 
48 

74.4 
51.7 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

70 
35 

80 
47 

78 
57 

86 

51 

83 
63 

71 
49 

67   59 
42   37 

68 
45 

61 

50 

67 
41 

70 
40 

61 
50 

65 

51 

67 

50 

77 
48 

79 

47 

76 
56 

76 
56 

73 
58 

76 
48 

74 
51 

84 
55 

82 
55 

66 
94 

62 
94 

72 
96 

77 
60 

67 
58 

99 

90 

72.2 
50.9 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

70 
38 

76 
48 

79 

86 
40 

73 
55 

67 
49 

65   59 

41   30 

68 

44 

56 
49 

63 
45 

71 
33 

65 
45 

68   63 
52   46 

77 

80 
41 

74 
55 

77 
54 

70 
54 

74 
50 

78 
42 

85 
52 

80 
98 

66 
52 

68 
93 

74 
96 

77 
99 

64 
52 

99 

49 

70.9 
47.9 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

65 

42 

70 
52 

70 
52 

71 
53 

68 

50 

59 
36 

5*   46 
29   35 

59 
36 

50 
35 

94   62 
38   36 

57   54   65 
43   44   43 

69 

46 

72 
54 

66 

58 

69 

58 

70 
59 

66 

54 

68 

43 

77 
54 

71 
46 

61 

43 

64 
44 

69 

46 

60 
49 

62 

44 

60 

40 

61.9 
49.4 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 

MIN 

61 

41 

79 
46 

76 
54 

81 
45 

80 
60 

65 

43 

59   55 

39   31 

65 

45 

6 

4E 

64   69 
47   31 

62   60   65 
50   48   48 

76 
49 

80 
52 

76 
56 

77 
66 

75 
55 

78 
42 

73 
47 

82 

68 

81 
92 

70 

44 

67 
90 

61 
48 

73 
93 

69 

47 

66 

43 

70.3 
47.7 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

65   62 
36   41 

80 
48 

68   88   73 

42   47   44 

54   59   60 
39   33   42 

65   62   64 
45   45   33 

69   63   55 

42   48   48 

69 
42 

78 
46 

81 
52 

79 
65 

77 
55 

65 
40 

80 
46 

72 
50 

■2 
93 

65 

45 

70 
48 

99 

49 

61 
49 

75 
47 

61 

44 

68. 4 

49.1 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

69   7! 
39   45 

77 
51 

8C 
4 

87   75 
51   42 

69   69   62 

44   33   45 

69   59   66 
48   49   33 

74   70   67 
42   53   42 

69 
44 

78 
42 

62 
63 

75 
56 

76 
53 

73 

45 

76 
43 

SO 
52 

88 
99 

67 
53 

69 
94 

65 

97 

70 
98 

79 
57 

62 

90 

72.4 
47.8 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

67   73   75 
43   49   60 

78   86   74 
46   52   50 

68   67   60 
38   39   41 

66   56   64 
46   46   36 

71   69   64 
47   52   43 

69 
48 

77 
47 

79 
53 

67 

57 

76 

51 

71 
46 

74 
45 

77 
49 

86 
62 

67 
92 

64 
93 

69 
56 

70 
60 

78 
57 

60 
49 

70.6 
49.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

68   78   71 
40   51   55 

81   79   73 
46   60   52 

59   60   66 
43   37   48 

64   66   71 
49   46   42 

69   67   64 
50   51   51 

77 
41 

79 
49 

80 
57 

74 
67 

70 
59 

76 
48 

71 
SO 

80 
97 

SO 
57 

67 
92 

64 
54 

67 
51 

77 
60 

74 
55 

63 

49 

71.2 
90. S 

NIMROD  DAM 

MAX 

MIN 

66   73   SO 
39   48   53 

78   88   75 
41   53   49 

63   65   60 

43   31   44 

69   53   66 
45   46   38 

70   65   55 

44   51   50 

61 

45 

71 

45 

82 
55 

74 
54 

7t 
5S 

69 
49 

75 
4S 

7t 
95 

84 
62 

66 
93 

70 
93 

63 
55 

73 
58 

6S 
53 

58 
46 

70.1 
46. 6 

OKAY 

MAX 
MIN 

76   77   81 
49   59   65 

88   85   72 
47   63   53 

68   65   70 
44   39   46 

69   68   71 
52   46   39 

73   66   72 
59   54   45 

71 
46 

82 
48 

60 
60 

71 
69 

73 
63 

78 
49 

80 

48 

89   88 

60   58 

73 
53 

62 
99 

71 
56 

80 
61 

76 

54 

60 

4S 

79.0 
92.7 

OZARK 

MAX 
MIN 

68   78   75 
42   52   57 

85   82   70 
45   62   47 

67   59   67 
38   42   45 

62   65   70 
50   43   38 

67   61   67 
45   51   47 

7S 
42 

8C 
48 

76 

57 

71 
50 

75   74 
69   46 

72 
41 

86   82 
61   59 

72 
50 

69 
55 

78 
50 

75 
62 

67 
55 

63 
50 

72.0 
49. S 

PARAGOULD 

MAX 
MIN 

67   77   75 
33   48   52 

77   77   73 
42   55   50 

57   61   66 
41   31   45 

65   64   70 
44   39   35 

69   64   62 
43   52   49 

77   80   80 
48   46   50 

75   72   74 
54   53   46 

73 
4S 

77   77 
64   54 

71 
49 

64 
51 

69 

48 

76 
58 

75 
51 

63 

45 

70.9 
47.2 

PARIS 

MAX 
MIN 

76   82   77 
43   47   59 

88   82   70 
43   62   54 

65   60   68 
40   42   45 

64   61   71 
50   46   37 

66   60   68 

50   51   47 

78   81   76 
42   46   57 

79   79   75 
51   58   47 

74   87   89 
49   99   97 

71 
50 

64 
99 

73 
57 

.  77 
98 

70 
54 

62 

48 

73.0 
90.1 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

70   71   75 
43   45   51 

85 
52 

76   79 
59   48 

77   84   80 
50   61   60 

63 
49 

69 
53 

69 
52 

73 
59 

68 
51 

63 

50 

PINE  BLUFF 

MAX 
HIN 

71   81   85 
42   51   62 

89   87   77 
50   62   56 

63   61   67 
46   39   50 

63   64   73 
49   49   43 

75   66   67 
52   52   52 

77   84   77 
53   48   58 

78   67   79 
56   57   52 

78   86   82 
52   67   61 

62 
52 

69 
56 

73 
98 

86 

57 

72 
59 

98 

49 

73.8 
92.6 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

70   79   81 
41   51   58 

86   81   73 
49   63   51 

61   61   66 
44   38   48 

63   64   70 
46   45   42 

73   65   68 
51   51   52 

76   82   78 
52   48   58 

76   67   78 
58   51   60 

74   84   76 
52   56   59 

58 

52 

69 
95 

73 
66 

SO 
60 

69 
54 

55 

50 

71.6 
51.3 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

68   77   70 
35   44   53 

79   78   68 
43   50   51 

62   61   66 
42   33   46 

68   67   71 
45   39   37 

69   64   60 
44   48   50 

76   79   79 
49   46   56 

77   72   76 
53   55   45 

76   79   77 
48   57   54 

70 
49 

68 

50 

67 
49 

76 
55 

73 
50 

64 
49 

71.3 
47.4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

65   72   75 
43   43   54 

83   83   82 
50   50   56 

72   58   64 
44   37   37 

65   64   65 
45   48   44 

73   74   66 
44   53   52 

69   75   82 
53   50   50 

75   75   72 
57   69   48 

76   76   85 
60   60   69 

69 

57 

62 
55 

65 
56 

77 
60 

80 
60 

64 
90 

72.6 
50. S 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

65   77   78 
41   48   57 

81   78   78 
48   50   54 

72   66   61 
43   38   38 

68   62   65 
46   48   40 

70   73   62 
40   52   46 

68   78   80 
46   48   48 

68   78   68 
55   68   51 

78   78   87 
49   49   61 

72 
50 

58 
50 

6C 
55 

72 
58 

80 
58 

98 
48 

71.3 
49.1 

ROGERS 

MAX 
MIN 

68   76   74 
45   51   53 

83   78   61 
45   59   40 

59   60   68 
35   37   45 

55   62   68 
43   42   39 

65   56   62 
48   46   47 

75   77   73 
42   48   57 

76   73   70 
50   66   49 

68   86   80 
42   60   44 

70 
44 

67 

50 

63 
60 

70 
50 

69 
44 

70 
43 

69.3 
46.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

72   81   79 
41   48   57 

87   84   72 
46   64   48 

57   68 
42   36   47 

67   62   72 
51   42   36 

70       70 
51   50 

77   81   78 
46   47   55 

79   77   77 
52   58   48 

74   85   85 
50   69   57 

71 
53 

73 
66 

79 
62 

70 
99 

64 
91 

74.5 
50.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

64   70   77 
40   54   57 

83   84   82 
50   59   56 

72   58   62 
46   40   50 

65   65   63 
43   48   41 

71   72   68 
50   50   53 

64   76   81 
53   50   56 

79   77   69 
54   60   52 

76   74   84 
53   59   65 

77 
52 

64 
52 

66 
56 

77 
61 

81 
57 

63 

49 

72.1 
92.2 

SEARCY 

MAX 
MIN 

68   79   77 
38   43   54 

84   80   73 
47   63   52 

60   59   67 
44   36   47 

64   66   71 
50   45   39 

68   62   66 
48   51   53 

76   81   79 
51   47   52 

76   73   76 
64   68   45 

74   82   81 
48   56   54 

63 
53 

63 
56 

7C 
92 

78 
62 

71 
55 

60 
49 

71.9 
90.1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

66   71   82 

47   45   51 

83   80   62 
57   66   56 

64   63   72 
46.   43   44 

63   67   72 
45   49   46 

69   68   62 
47   63   54 

77   82   80 
45   52   61 

75   68   77 
60   55   52 

75   87   82 
54   58   5e 

62 
62 

63 

57 

71 
5! 

80 
63 

71 
69 

62 
52 

72.9 
92.4 

SILOAH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71   75   71 
47   51   54 

84   75   58 
45   57   41 

63   60   64 
33   39   44 

54   61   68 
45   39   31 

58   69   64 
47   48   48 

76   78   73 
36   46   54 

77   70   69 
46   56   42 

70   86   7! 
40   60   43 

68 
42 

63 

52 

6< 

5 

70 
52 

59 

42 

68 

44 

68. 6 
49.8 

STUTTGART 

MAX 
HIN 

70   80   84 
40   50   58 

88   83   72 
50   61   53 

64   60   67 
45   36   50 

63   66   71 
49   48   41 

72   65   66 
50   50   52 

77   83   78 
49   49   68 

78   72   79 
59   58   50 

76   84   8C 
52   94   6! 

65 
52 

66 
55 

7« 
it 

79 
60 

75 
56 

58 
60 

73.2 
91.9 

I  ratarvnc*  ootea  follovlng  Station  Im1*z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1958 


Station 

Day 

Oi  Month 

41 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8. 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

63 

41 

67 
48 

75 
55 

80 
48 

82 
54 

80 
51 

70 
45 

58 
35 

60 
40 

65 

47 

62 

48 

63 
39 

69 

43 

71 
51 

64 
51 

64 

51 

74 
49 

78 
56 

76 
56 

73 
58 

66 

50 

74 
52 

71 
56 

82 
62 

75 
52 

63 
53 

66 

57 

74 
59 

76 
58 

61 

50 

70.1 
50.6 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

75 
47 

80 
50 

78 
53 

87 
45 

81 
62 

67 
48 

65 

38 

59 
38 

67 
43 

61 
48 

67 
44 

71 
41 

64 
48 

59 
49 

69 
46 

76 
46 

61 
49 

77 
59 

76 
50 

71 
56 

77 
43 

73 
47 

88 

57 

82 

53 

72 
47 

65 
52 

75 
55 

77 
59 

66 

50 

60 

47 

72.3 
49.0 

TEXARKANA  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
50 

76 
59 

80 
60 

87 
54 

75 
62 

69 
52 

66 
42 

61 

43 

67 
47 

62 
50 

64 
45 

71 
43 

72 
54 

64 
51 

69 

47 

77 
49 

80 
54 

67 
60 

73 
56 

70 
56 

78 
53 

78 
50 

88 

64 

74 
56 

61 
53 

63 

55 

72 
58 

80 
61 

65 
52 

53 
47 

71.3 
52.8 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

58 
42 

73 
52 

67 
53 

75 
42 

74 

63 
34 

64 
42 

62 

32 

61 
34 

60 
32 

55 
34 

64 
34 

55 
44 

54 
43 

54 
44 

75 
42 

72 
56 

67 
52 

73 
52 

64 

51 

63 
51 

62 

47 

73 
52 

72 
43 

63 

43 

60 
39 

67 
43 

63 
42 

62 
44 

66 
37 

64.4 
43.3 

WALDRON 

MAX 
MIN 

76 
48 

76 
46 

77 
57 

87 
43 

85 
60 

69 

47 

63 

40 

63 
34 

68 
44 

67 
50 

63 

45 

70 
,34 

68 
50 

62 
51 

65 
47 

77 
40 

62 

47 

60 
54 

76 
47 

77 
57 

74 
42 

77 
42 

87 

67 

65 

53 

69 

49 

67 
64 

76 
67 

78 
58 

70 
54 

60 
51 

73.2 
46.9 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
40 

78 
49 

63 
48 

78 
46 

75 
60 

62 

48 

60 
43 

59 
36 

66 
48 

62 
46 

64 
44 

71 
40 

66 
48 

57 
52 

60 
51 

76 
47 

79 
46 

60 
54 

74 
56 

66 
53 

75 
47 

72 
49 

78 
59 

78 
55 

68 
61 

62 
61 

67 
60 

76 
56 

63 
47 

62 

47 

68.8 
49.0 

WARREN- 

MAX 
MIN 

74 

40 

79 
53 

84 
61 

88 
49 

83 
61 

74 
56 

70 
42 

64 
38 

66 

44 

64 
46 

67 

49 

74 
44 

74 
49 

64 
52 

70 
52 

79 
51 

64 
46 

79 
56 

79 

57 

66 

66 

78 
48 

76 
50 

87 
58 

84 
67 

66 
52 

64 
52 

7^9 
69 

61 
58 

73 
54 

75.0 
61.6 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

63 
42 

73 
54 

73 
52 

81 
53 

77 
55 

60 
36 

58 
31 

55 
38 

62 

39 

55 

43 

59 
40 

65 
43 

51 
43 

59 
43 

70 
46 

76 
55 

69 
55 

70 
50 

66 
51 

66 

51 

68 
43 

ai 

66 

77 
46 

68 

44 

64 
49 

66 
64 

72 
65 

63 

43 

62 
43 

66.6 
46.7 

WILSON 

MAX 
MIN 

70 
39 

78 
50 

69 

81 

41 

78 
58 

75 
41 

56 

42 

54 
32 

67 
46 

62 

47 

64 
39 

64 
39 

70 
43 

63 

50 

62 
51 

74 
47 

80 
49 

61 
51 

78 
50 

72 
49 

75 
50 

74 
50 

81 
54 

60 
53 

63 
63 

63 
64 

63 
66 

78 

57 

74 
61 

62 
53 

70.4 
48.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

66 
41 

76 
52 

11 

82 
44 

78 
61 

67 
50 

55 

44 

60 
34 

65 
46 

63 
49 

63 
*5 

68 
37 

69 

44 

66 

50 

59 
51 

75 
46 

80 
45 

60 
56 

75 
56 

72 

56 

75 
46 

72 
49 

80 
67 

79 

55 

59 
61 

66 

56 

72 
53 

77 
59 

73 
5* 

58 
47 

70.0 
49.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  montli 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
20 

.11 
27 

.18 
38 

.22 
42 

.23 
62 

.28 
60 

.25 
116 

.16 
32 

.07 
54 

.12 
29 

.00 
45 

.20 
40 

.15 
29 

.00 
15 

.09 
26 

.13 
58 

.16 
21 

.14 
16 

.05 
13 

.14 
14 

.08 
16 

.22 
32 

.23 
41 

.05 
38 

.09 
50 

.07 
42 

23 

.08 
9 

.09 
28 

.09 
37 

3.92B 
1053 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.13 
19 

.18 
50 

.19 
84 

.26 
61 

92 

.38 
109 

.26 
99 

.16 
37 

.33 

41 

.17 
22 

.05 
37 

.09 
26 

.16 
16 

24 

26 

.11 
51 

.18 
21 

.16 
19 

.12 

11 

.18 
31 

.16 
29 

.24 
37 

.27 
30 

.14 
93 

84 

48 

14 

12 

38 

65 

1326 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

18 

.09 
29 

.18 
38 

.13 

71 

.29 
39 

.39 
191 

.12 
67 

.12 
82 

.15 
42 

.18 
63 

.12 
28 

.19 
24 

.16 
33 

.05 
16 

.05 
18 

.11 
33 

.16 
11 

.17 
12 

.11 
9 

.16 

14 

.10 
12 

.30 
49 

.25 

53 

.17 
96 

.15 
37 

.25 
55 

.02 
21 

.03 
13 

.14 
34 

.17 
28 

4. 588 
1235 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 
32 

.18 
51 

.16 
79 

.27 
56 

.20 
95 

.39 
95 

.33 

135 

.17 
38 

.13 
52 

.11 
42 

.03 
50 

.12 
30 

.18 
34 

.08 
15 

.07 
23 

.10 
52 

.20 
34 

.15 
32 

.01 
12 

.12 
31 

.00 
16 

.20 
33 

.20 
30 

.15 
80 

.07 
49 

.07 
43 

35 

.01 
18 

.14 
34 

.10 

41 

4.21B 
1357 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 
32 

.10 
27 

.17 
28 

.22 

35 

.21 
45 

.37 
79 

.30 
69 

.07 
21 

.36 

75 

.02 
21 

.01 

15 

.08 
18 

.16 
17 

.05 
25 

.03 
17 

.10 
18 

.17 
20 

.16 
13 

.08 
8 

.13 
13 

13 

.10 
20 

.12 
30 

.11 
45 

.12 
33 

.24 
47 

.03 
21 

.04 
15 

23 

.10 
33 

4. 076 
877 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

35 

35 

57 

41 

91 

159 

» 

109 

68 

20 

« 

.23 

43 

« 

.18 
24 

.12 
20 

.18 
11 

.18 
8 

.12 

3 

.13 
11 

.12 
6 

.14 
12 

.21 
31 

.16 
52 

.16 
28 

.13 
44 

* 

.18 
50 

.21 
4 

30 

.13 
35 

1038 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.10 
18 

.10 
57 

.16 
99 

.14 
93 

.27 
122 

.33 

199 

.31 
192 

.11 
33 

.10 
49 

.06 
42 

.12 
33 

.07 

16 

.16 
13 

.10 
24 

.03 
48 

.06 
28 

.16 
20 

.14 
16 

.08 
30 

.08 

.04 
39 

.19 
79 

.19 

64 

.07 
151 

.13 

75 

77 

81 

.08 
14 

.12 

50 

.15 
81 

3.91B 
1890 

I  r«f*r«Bc*  aot«a  followlas  Btatlom  latex. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL   1958 


3=- 


48 


AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL   1958 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
lA 
I  FORK 


PPLETON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 


BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
6EEBE 

BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

ILLE 
ILLE  A 


NM 

BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 
6LAKELY  MOUNTAIN 
BLUE  MOUNTAIN  DAI 

BLUFF    CITY    3    SW 

LYTHEVILLE 

OONEVILLE 
BOTKINBURG 

flOUGHTON 

BRADFORD 
BRIKKLEY 
BUFFALO  TONER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 

CABOT  A  SH 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

CARLISLE  1  SN 
CARPENTER  DAH 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLO  SPRINGS  CUARD  STAT 

COMBS  3  SE 

COMPTON  2   NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 

DERMOTT 
Oes  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1 


EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FOROVCE  6  M 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  HB  AIRPORT 

SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 
GRANN I S 

GRAVELLY  2  ESE 

'ETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARDY 
HARR 1  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HEBER  SPRINGS  3  SM 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2    W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 


KINGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

LAHGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 
ILITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


PERRY 
POPE 
CLARK 

oesHA 

LE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 
INDEPENDENCE 

NDEPENDENCE 


ISSISSIPPI 
LAWRENCE 
GARLAND 

'ELL 

lEVADA 
IISSISSIPPI 
LOGAN 
VAN  BUREN 
NEVADA 

WHITE 


MISSISSK 

PULASK I 

IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAl 


SCOTT 
MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 


1666  POLK 
1730  ASHLEY  , 
1750  PULASKI 
NCOLN 


VIER 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 

HOWARD 
DESHA 


LITTLE  ROCK  I 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 


PLANT 


ASHINGTON 
ASHINGTON 

ASHINGTON 


POLK 

YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTIAN 

CLARK 

ASHLEY 

CALHOUN 

SHARP 

BOONE 

CLEBURNE 

CLEBURNE 

POPE 

PHILLIPS 

BAXTER 


3A28  HEMPSTEAD 
3A3B  NONTGdHERY 
3AA2  SEVIER 
3A66  GARLAND 
39*0  MADISON 


3556 

UNION 

3SeA 

LITTLE  RIVI 

NEWTON 

370* 

GARLAND 

3  734 

CRAIGHEAD 

3BA? 

LONOKE 

390A 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

*0K 

PULASK I 

4019 

JOHNSON 

A060 

PIKE 

4116 

CRAWFORD 

GRANT 

4248 

PULASKI 

4290 

PULASK I 

432' 

POPE 

431? 

UNION 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

36  26 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 


36  08 
33  36 
3  35 


34  42 

34  OS 
34  14 


36  06 
36  IB 

33  49 

33  43 
35  01 
35  20 
35  39 
33  21 

33  37 
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33 

32 

36 

1* 

39 

32 

35 

^» 

35 

28 

36  01 

34  42 

35  50 


36 

24 

35 

42 

34 

10 

3* 

** 

34 

46 

35 

34 

33 

22 

93  30 
92  34 
89  57 


93  01 
91  18 
93  28 


93  18 
92  28 

90  35 

94  25 

91  56 

92  26 


15 

92 

25 

93 

24 

35 

93 

24 

35 

93 

09 

34 

94 

21 

33 

91 

26 

35 

93 

24 

02 

33 

53 

VI 

30 

94  22 
94  09 
91  50 


93  39 

94  28 

93  26 

92  23 

94  15 

93  06 

91  48 

92  28 


92  09 
94  03 

93  11 
93  04 


92  00 
92  16 

90  26 


93  51 
92  54 

94  19 

92  35 

93  14 

92  19 

92  50 

92  46 

93  09 
90  43 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  a.  OWENS 

ITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  V.  SWAIH 
F.  GARNER 


DREW 


LAMB 


HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAKMELL 

GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ARRA  D.  PARKER 

HOMER  W.  CHANEY 

IVERSITY  OF  ARKANSAS 
IVERSITY  OF  ARKANSAS 

JAMES  J.  MiTCHUM 

S  FOREST  SERVICE 

G.  ADAMSON 

HARVEY  E.  SKELTON 

MARVIN  MORRISON 


<NNA  M.  LILES 

I.  W.  DOUGLAS 

.EE  W.  MCKENNEY 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 
IVY  H.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

MARSHALL  HICKMON 
RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


B.  M.  NALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  6.  OlLLWORTH 
EHMAH 


CECIL  E.  STi 


.  POWER  AND  LIGHT  CO 
F.  NORTHERN 

IRVING  T.  BEACH 
FL  B.  RIDDICK 

MARGARET  ZORNES 

E  C.  BRASHEARS 
1AM  L.  BINAH 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
AURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

FOREST  SERVICE 

IE  JO  YOUNG 

CUMMINS  PRISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDDER 


.LIAM  A.  BROWN 

A.  MOUDY 

j  SOIL  CONS  SERVICE 
ITCHEN  GOOOIER 

TUCKER  VASSER 

H.  WILSON 

J.  RISTEH 
EARNEST  C.  CAMPBELL 
THOMAS  A,  LOFTON 
BEN  JOHNSON 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
ATION  INACTIVE 
S  CIVIL  AERO  ADM 

MABEL  F,  SPRAY 

OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  HEATHER  BUREAU 
R.  J.  SCHOEPPE 
STATION  INACTIVE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
MYRTLE  I.  PRICE 
STATION  INACTIVE 

WILLIE  PENDERORASS 

ELSON  B.  SCHMIDT 
06ED  B.  WILSON 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  H.  BEEN 

ROY  S>  R0B6S 

A.  JAMES  LINDEfl 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  BEEnE 

LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 
MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDOELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  HARKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 
LOTTIE  B. 


LURA  B.  SVKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  CO»W 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MABEL  L.  FORRESTER 

F.  H.  KELLOGG 

IDA  G.  RAHEY 

J.  R.  RHODES 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
CATHERINE  RUSSELL 
FLORA  A.  HAMILTON 
LOLA  I*  DOLLAR 
LOREN  R.  JONES 


MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  9  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2  S 

HARKED  TREE 

MARSHALL 
MARVELL 
MAUMEE 
MELBOURNE 


MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAI 

HORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  I 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 

MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUB 
NASHVILLE  SCS 
NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NiMROD  DAM 
NORFORK  DAM 
OOELL 

ODEN  2  W 

OKAY 
OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 


PARTHENON 
PERRYVILLE 
INE    BLUFF 
INE    BLUFF    I 
INE    RIOGE 


POCAHONTAS    1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT    SCS 
PYATT     1    NNW 

RATCLIFF 

ravana  1  ne 
remmEl  dam 

RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SI LOAM  SPRINGS 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SU8IAC0 

TAYLOR 

TEXARKANA    WB    AI 
TURNPIKE 
WALDRON 
WALNUT    GROVE 


(HITE  ROCK 
(HIIECLIFF; 
WILSON 


YELLVILLE 


COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 


POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 
CONWAY 


WASHINGTON 

MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 
SALINE 

FRANKLIN 


JOHNSON 

9562  GREEN 

5976  LOGAN 

9586  CROSS 

1  SCOTT 


5602 


EWTON 
PERRY 
JEFFERSON 

EFFERSON 
MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

MARION 

LOGAN 
.ER 

SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 


VAN  BUREN 
BENTON 
DALLAS 
LAFAYETTE 


COLUMBIA 

MILLER 

POPE 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 
BRADLEY 
MONTGOMERY 
WASHINGTON 


FRANKLIN 

SEVIER 

Ml  SSI  SSI  Pi 


33 

19 

93 

14 

20 

93 

13 

34 

23 

92 

49 

32 

34 

44 

90 

46 

35 

^2 

90 

25 

35 

54 

34 

33 

90 

55 

36 

03 

92 

39 

34  3B 

33  46 

35  43 

34  37 

35  29 

35  38 

36  04 


33  06 
33  27 
35  40 


9? 

23 

92 

23 

92 

06 

94 

01 

93 

56 

33  48 

93  23 

33  48 

93  23 

36  16 

92  51 

35  18 

93  53 

94  02 

92  94 

33  57 

92  U 

92  49 

92  00 
91  56 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


EARL    E.    GRAHAM 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 
RADIO    STATION   KBOK 
JOHN    H.    MCKEE 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

JOHN    F.    5HEAR0N 
MINNIE    HORTON 
STERLIN    WALLACE 
HELEN    E.    ADAMS 
IVAN    L.    SHRADER 

RICHARD    W.    ST.    JOHN 
RADIO    STATION    KHBM 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
EMMA    S.    LEAVELL 

WILLIAM    E.    BLACK 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
RADIO    STATION   KTLO 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
NELL    A.    TAPLEY 

HENRY    G.    ARVIN 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
EDNA    J.    WESTFALL 

ELSIE    F.    WARD 

LUTHER  D.  SUMMERS.  JR 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S    CORPS    OF    ENGINEERS 


THOMAS    F.    MCKINION 

GUY    COOK 

BURNS    WAKEFIELD 

MAURICE  R.  BRANDT 
RADIO  STATION  KDRS 
FRANK    TAYLOR 


BOMAR    K.    HANSARD 

ARTHUR  6.  CARLTON 
FRANCIS  FINKBEINER 
MRS.  EMMA  GRESHAM 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
J.    R,    HUDDLESTON 


LULA  M.  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

HOWARD    FOWLER 


ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
MAUD    H.    BRADFORD 
JOHN    BROWN   UNIVERSITY 
MARGARET    F.    GORDON 
HUBERT    BAKER 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
T.    P.    SIMS 
GEORGE    L.    CLARK 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
NEW    SUBIACO    ABBEY 

IDELLA  0.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  0.  BlVENS 
A.    H.    FAST 

U    S    CIVIL    AERO   ADM 
WARREN    COTTON    OIL    CO 
NORA    LEE    MAYBERRY 
EFFIE    0.    LITTLE 
THOMAS    W.    CONE 

U    S    FOREST    SERVICE 
MRS.    L.    M.    SNEAD 
D.    0.    ANDERSON 
MILES   B.    TURNER 
ORLAN    ROGERS 

JESS    a.    JOHNSON 


PI       3.    OUACHITA 


FRANCIS      6.    SALINE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  n.ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
pock.  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  1?  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearin-z  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F. 

Fvaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind*'  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Fvaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table- 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


pnow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  ti 
values  are  at  0600  C.S.T. 


for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations,   For  those  stations  snow  on  ground 


In  the  Station  Index  the  letters  C 
C 


and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J    'Supplemental  Data"  Table, 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "01 imatolog-cal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tt        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month . 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  MAY  1958 


WEATHER  SUMMARY 


Heavy  rains  that  fell  over  southern  Arkansas  during  the  last  week  of  April  1958, 
continued  through  the  first  week  of  May  and  extended,  into  the  northern  half  of 
the  State.   Additional  heavy  rains  fell  on  the  8th  and  9th. 

The  southern  half  of  the  State  suffered  particularly  heavy  damage  from  flash  floods 
and  local  overflow,  much  of  which  was  due  to  inadequate  drainage.  There  was  ex- 
tensive damage  to  roads,  city  streets,  and  bridges.  Fields  were  inundated  over 
large  areas.  It  is  estimated  that  nearly  500,000  acres  were  under  water,  to  some 
extent,  during  the  period. 

The  rains  resulted  in  a  major  flood  on  the  Ouachita  River,  which  reached  a  crest 
of  43.87  feet  at  Camden  at  11:00  p.m.  of  the  5th.  This  was  within  0.9  foot  of 
the  all  time  high  stage  of  44.8  feet  on  April  3,  1945. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansas 
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1.13    1.95      .05 

.72 

,66 

T 

.76 

.75    1.89 

X5HD0WN 

5.28 

.53    1.25    2.45 

T 

.26 

T 

T 

.19 

T 

.98 

ATHENS 

7.31 

2.54      .86    1.30 

.04 

.06 

1.90 

.05 

.35 

•  21 

VUGUSTA 

7.84 

,58    2.44    1.70 

T 

.03 

.04 

.05    1.80 

.61 

,04 

.33      .22 

JALO    KNOB 

9.24 

2.30    2,46    1,00 

T 

.21    2.21 

.64 

,26 

.12 

.04 

JATESVILLE    LIVESTOCK 

6.59 

.46      .67    2.09 

.02 

.16 

.02 

.63    2.13 

.16 

T 

.05 

T 

JATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

5.62 

.10    1.10    1.55 

T 

.25 

T 

.12    2.25 

.25 

T 

T             T 

T 

JEATY    LAKE 

7.69 

1.22    1.03       .13 

.28 

.13 

.15    3.25 

.60 

T 

T                        T 

.60       .10 

EAVER    1    SE 

6.89 

.05    2.30 

.06 

.95 

.11    1.93 

.09 

,61 

.53       T 

T 

T 

T 

•  26 

EECH    GROVE 

6.53 

.63    2.15 

.45 

.90 

.40 

T 

EEOEVILLE 

7.29 

2.80       .63 

.44 

.12 

2.24 

1.03 

.03      T 

JENTON 

7.60 

.64    2.15    2.56 

.03 

.41 

.01       .06 

1.13 

•18      .41 

.02 

T 

ENTONVILLE 

3. to 

.03    1,29 

.08 

.62 

T 

.05      .61 

.05 

,19 

.05 

.21 

.07 

.11 

•  04 

JERRYVILLE    *    NW 

7.32 

,16    2.68 

.02 

.91 

.06    1.62 

.02 

,30 

•  S6 

•  02 

.46 

•  03 

.18 
•  37 

JIG    FORK 

6.82 

1.09      .81    2.45 

.06 

,09 

1.30 

•  13 

.92 

}IG   LAKE    OUTLET 

6.32 

.21       .84    1.15 

,38 

.31 

.42 

T           ,97 

.67 

.02 

T         1.28 

.03      .04 

T 

T 

JLACK    ROCK 

5.99 

T         1.37    2.00 

,12 

,28 

.06 

T            T         1.33 

.57 

.03 

T 

•  03 

T 

T 

•  It 

SLAKELY    MOUNTAIN    0AM 

7.51 

1,56    2,27    1.56 

,08 

,30 

.18 

1.17 

.15      .21 

.03 

JLUFF    CITY    3    SW 

7.08 

2.00    1.62       .38 

.06 

,01 

1.62 

.68      .42 

.04 

T 

•02       .01 

SLYTHEVILLE 

6,05 

.22    1.20    1.10 

.28 

,52 

.75 

.07      ,89 

.91 

.02 

.39 

.02      .02 

.06 

iOONEVILLE 

9.32 

1.84    1.96    2.02 

,10 

1,75 

.62 

.01 

.03 

.05 

.79 

T 

•  17 

JOUGHTON 

5.64 

3.37      .84       .36 

.09 

,12 

.18 

.27      ,14 

.05 

JRADFORD 

6.04 

.50    1.70    3.55 

,14 

T 

,04    1.50 

.47 

.07      .05 

.02 

JRINKLEY 

4.48 

1.05    1.37      T 

.16 

,16 

.01 

.04       ,49 

.51 

•66      .01 

.27 

JUFFALO    TOWER 

6.19 

.06      .80    1.50 

.25 

,74 

T         1.57 

.23 

.06 

.16 

.59 

3URDETTE 

5.66 

.65      .90      .73 

.20 

,49 

.34      .99 

.76 

.19 

•  26 

.15 

:AfiOT    A    SW 

6.98 

1.52    1.54    1.65 

,34 

1.64 

T 

T 

.29 

ALICO    ROCK 

6.08 

T            .62       .69 

.26 

,25 

.03 

.08    1.96 

.19 

.02 

.70 

T 

.10 

.96 

:amoen  1 

7.09 

1.52    1.15      .55 

.15 

,16 

.55 

2.00      .45 

.96 

:aMP    CHAFFEE 

6.43 

,44    1.60      .92 

.04 

,02 

2.00 

.02 

T 

.62 

T 

T 

.45 

.11 

.13 

.08 

:arlisle  \  SW 

4.09 

.87      •         1.00 

• 

1.67 

•            .55 

CLARENDON 

5.19 

.69      .90    1.40 

,32 

.04 

.07      .09 

1.12 

.20      .36 

'larksville 

8.98 

.18    2.97      .60 

.15 

.10    3.67 

,07 

.08 

.19 

.36      .39 

-LINTON 

6.46 

.78      .87    1,38 

.08 

,45 

1.31 

.30 

•  10 

.21 

-OLD    SPRINGS    GUARD    STA 

- 

_           -           - 

- 

- 

- 

-           _           _ 

- 

- 

-           -           - 

■"           ~           ~ 

-           _           . 

~            *            * 

.09 

.01 

*■ 

~ 

~ 

:ONWAY 

8.07 

1,05    1,14    1.64 

,76 

.06    2.65 

.21 

•  30 

CORNING 

4.64 

1.07    1.60 

,97 

,10 

.34 

,40 

.06 

COVE 

6.85 

.70    1.65    2.19 

.11 

1,10 

.42 

.68 

:rossett  7  S 

8.93 

,63      .01       ,63 

.69 

,27 

.02 

2.19 

.16 

2.11    2.15 

T 

T            T 

.07 

CRYSTAL    VALLEY 

7.75 

1,10    1.92    2,98 

.40 

1.35 

T 

T 

CUMMINS    FARM 

14.27 

6,85    1.94      .24 

1,06 

,30 

.21 

T 

T 

3.42       (23 

.12 

.07 

[>AISY 

10.58 

2,20    3.20    3.17 

.03 

T 

1.74 

.05 

DAMASCUS 

6.44 

.50    1.33    2.22 

.06 

,14 

.12    1.57 

.32 

.03 

.03      T 

.12 

T 

DANVILLE 

7.10 

.40    1.45    2.16 

.01 

,35 

1.69 

.71 

•  16 

.10 

•09 

DARDANELLE 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

_           -           - 

- 

- 

-           -           - 

•05 

_           -           _ 

_            _            - 

- 

" 

' 

" 

DE    QUEEN 

9.20 

2.35    2.50    2.25 

1.70 

.35 

DERMOTT 

7.22 

1.15    1.32 

.30 

1,34 

,10 

.62 

1.01     1*38 

DES  ARC 

7.27 

.37    2.20    1,36 

.07 

,16 

,13 

.09    1.12 

1.12 

.03 

.18      .42 

DEVILS    KNOB 

5.78 

T         1,06    1,84 

.05 

.16 

,06    1,76 

.18 

,06 

•  39 

.20 

OIERKS 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

-           - 

-           -           - 

~           "           ~ 

~           ■           * 

~            -            ~ 

_ 

~ 

~          "■ 

" 

~ 

DUMAS    1 

12.24 

4,70      .35      .57 

.92 

1.10 

.05 

.63 

•  68 

2.84      .20 

EAGLE    GAP 

-           -           - 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

- 

.           .           - 

-           -           _ 

" 

_            .            - 

" 

EL    DORADO    CAA    AIRPORT 

4.49 

.35      T            ,19 

.10 

.01 

1,08 

T 

1.15 

1.48      T 

.13 

EUREKA    SPRINGS 

4.99 

,10    2,17 

.07 

.57 

,07    1,23 

.01 

.13 

.23 

T 

•09 

.07 

.22      T 

.03 

EVENING    SHADE 

7.45 

,67    1,25 

T 

1.57 

,25 

.07    1.60 

.32 

T 

.07 

.65 

.26 

T 

•  12 

•  92 

FAYETTEVlLLE 

3.68 

T         1,56      ,19 

.96 

.02 

.22       .51 

.03 

.05    ■ 

T 

•01 

•  12 

.01 

FAYETTEVILLE    CAA    AIRPORT 

4.37 

,11    1,66      ,27 

.76 

.06 

.32       .70 

.04 

T 

•  28 

.19 

FAYETTEVlLLE    EXP    STA 

3.97 

T         1,63       ,25 

.84 

.03 

.28      ,45 

.05 

T 

.29 

.13 

.06 
.38 

FLIPPIN   CAA    AIRPORT 

5.42 

,07    1,44      ,04 

.94 

.08 

1,67      ,24 

.05 

.09                   ,0k 

.42 

T 

FOROYCE    6    W 

8.85 

3,20      ,68      ,28 

,51 

T 

,22 

1,31 

T 

2. 45      T 

.65 

T 
T 
•  94 

.21 

.20 
.02 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT       R// 

5.61 

,39    2.05      .26 

.01 

T 

T         1,60 

,04 

.20 

T                          T 

FT    SMITH    WATER    PLANT 

6.76 

.06    2,17 

• 

.43 

2.56 

.05 

.41 

* 

.92 

FOUNTAIN    HILL 

_ 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

. 

- 

- 

_ 

_            -            _ 

- 

_           -           - 

- 

- 

- 

- 

- 

FULTON 

7.16 

2.44      .14      .75 

.20 

.64 

I 

•22      ,33 

.19 

•29    2.00 

GEORGETOWN 

8.11 

.86    1.90    1.57 

.35 

T 

T 

,12    1,90 

.90 

.15 

T            .36 

T 

GILBERT 

4.73 

.66    1.09 

.04 

.46 

.18    1.70 

.10 

,02 

.43 

.01 

GLENWOOD 

12.63 

2.27    4.00    4.05 

.12 

1.56 

,12 

•             .32 

•  08 

.11 

6RANNIS 

. 

-           -           _ 

_ 

_ 

_ 

-           -           _ 

- 

- 

-           .           . 

-            -            - 

_            -            _ 

-           -           - 

- 

- 

- 

- 

- 

GRAVELLY    2    ESE 

7.08 

.67    1.75    1.56 

.05 

.86 

.71 

•  16 

1.24 

.08 

•  19 

.1* 

6RAVETTE 

5.69 

.96      .71 

.63 

.02 

.43    1,10 

.13 

.15 

•  19 

1.06 

GREEN    FOREST 

- 

-           -           - 

- 

- 

- 

_           _           _ 

- 

- 

-           -           - 

_            -            - 

-           -           - 

_            _            - 

~ 

" 

~ 

~ 

" 

GREENBRIEB 

6.40 

1.15      •         2.65 

,25    1,05 

1.30 

GREENWOOD 

5.46 

.80    2.23      .36 

.12 

T            ,98 

.70 

•  29 

GURDON    3    E 

8.24 

4.13    1.79      .07 

.17 

.45 

,03 

1.07 

.02 

.25      .26 

HAMBURG 

8.58 

.76      .08       .46 

.47 

3.26 

•  21 

2.01    1.31      T 

HAMPTON 

9.14 

1.56    2.02 

.60 

T 

.16 

1.76 

2.16       .66 

HARRISON 

5.68 

1.61       .10 

1.07 

,13 

1.29      .95 

.06 

.12 

.20 

.13 

HEBER    SPRINGS    3    NE 

3.90 

.63    1.14 

.04 

,43 

.11    1.34 

.11 

.04 

.01       .04 

.01 

•  49 

HECTOR 

6.33 

.86    1,50    1,66 

.26 

.14    1.44 

HELENA 

8.20 

.58    1.26      .93 

1.50 

.66 

,01 

,01       ,02 

1,21 

.62     1.19 

.21 

T 

.39 

HENDERSON    2    W 

6.97 

.41    1.21 

.02 

1.83 

,26      ,95 

,09 

.15 

.07 

.03 

.22 

U47      .09 

l«>4 

HOPE    3    NE 

7.27 

2.34      .35      .70 

.12 

,69 

.01 

.25      .22 

.92       .15 

HOPPER 

9.74 

2.59    2.25    2.20 

.04 

.11 

.10 

1.70 

T 

.09       .02 

.50 

.07 

.14 

HORATIO 

7.71 

3.04    2.18    1.56 

.66 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

8.64 

1.74    2.16    2.25 

T 

T         1.70 

.12 

T 

.60      .02 

.09 

T 

HUTTIG   OAM 

8.03 

.83      .02 

.30 

1.00 

1.49 

2^24    2.10      .05 

.90 

INDEX 

4.95 

2.00      .15      .70 

.15 

1.05 

.05 

T           T 

.39 

JASPER 

5.39 

T           .76    1.59 

.02 

.63 

.15    1.35 

.11 

.03 

.09 

.18 

•  48 

JESSIEVILLE 

7.82 

.76    2.21    1.77 

.09 

1.02 

.30 

1.25 

.02 

.15      .21 

.04 

T 

T 

JONESBORO 

6,47 

.11    1.23    2.41 

T 

.67 

T 

T         1.53 

.38 

.14 

T           T 

KEO 

5.77 

1.55    1.52      .30 

.48 

.05      .89 

.44 

.45       .09 

•  04 

LAKE   CITY 

6.28 

.33    1.50    1.02 

.06 

.36 

.10 

1.45 

.65 

.51 

•  26 

LAKE    MAUMELLE 

5.77 

1.62    1.22      T 

,43 

T 

.96       .92 

.02 

.40 

T 

.47 

LANGLEY 

8.43 

2.96      .96    2.50 

,05 

.03 

,03 

1.43 

T 

T 

LEAD    HILL 

3.38 

,49 

,73 

1.23       ,63 

.30 

.69 

T 

.72 

•  30 

LEE    CREEK    GUARD    STA 

5.90 

.03       .61    1.20 

,05 

.12 

,08    2.12 

.02 

T 

LEOtA 

13.32 

5.75    4.08    1.56 

.15 

1.00 

.13       .65 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT    R// 

7.84 

1.39    3.34      .05 

1,04 

T 

.02    1.38 

.02 

T 

.60 
.59 

T 
T 

T 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

7.90 

1.29    3.52       .05 

.83 

.01 

.01    1.60 

LOST    CORNER 

- 

_           _           _ 

_ 

_ 

- 

-           -           - 

- 

- 

-           -           - 

_           -           _ 

-            -            - 

"           "           ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

LOUANN    2    SE 

5.5e 

.04                   .18 

.46 

T 

1.78 

•  60 

1.04    U02 

.46 

•  19 

LURTON 

6.26 

.03    1.10    1.95 

.06 

.21 

.12     1.79 

.40 

.17 

.26 

MAO  I  SON 

7.53 

.93       .61       .64 

.36 

.66 

.13 

.04     1.76 

1.62 

.14       .44 

.10 

MAGNOLIA    3    N 

5.4C 

.88      .38       .46 

.19 

.64 

.30 

1 . 94       .31 

.09 
.12 

T 

MALVERN 
MAMMOTH    SPRING 

11. 0« 

e.3i 

1.60    5.56    1.37 
•           .61    1.12 

.03 

,05 

.06 
1.81 

.20 

.95 
.64 

.40 
.10 

T 
.13 

.73 

.82      T 

2.38 

.16 

.09 

•  28 

MAPI  ANNA    2    S 

6.82 

1.66    1.02       ,75 

.61 

.07 

T 

T            .34 

1,60 

.22 

•43      .12 

MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  L  AND  D  NO  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  I  E 
MULBERRV  5  NNE 
NARROWS  DAM 


DAILY  PRECIPITATION 


3.88 
S.85 
6.62 
7.A7 

9.62 

B.71 
7.»6 


1.90  1.33   .84 
.06   .60   .6* 

1,08  1.68  1.37  1. 
1.2A 
.58  U69  2 

*  3.80 

,59  .06 

,69  1.30  1.73 

1.30  .82  2.20 


5.62 
9.26 
14.57 


1.67  .3* 

.01   .38  1.58 

l.ia  1.03 

T    1.30  1.09 

.93  5.00  3.55 


NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

ODELL 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSVILLE 

OZARK 
OZONE 
PARA60ULD 
PARIS 
PARKIN  2  W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  *  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R/ 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


10.11  2.86  3,75  1.74 

9.2  8  4.18  3.60 

11.25  2,00  2.00  ] 

7.71  1.05  .80  3.52 


6,05  -TO  1,66 

7.40  .52  U29  ; 

4.55  1.1*  .56  1.60 

5.42  .26  1.02   .92 

9.79  1,42  1.64  2.26 


7.84 
6.74 
5,48 
7.73 
7.61 

5.90 
8,63 
14.52 
10,27 
6.32 


.19  1.50  1.39 

.06  1.36  1,88 

.21  1.31  1.12 
.49  3,09 

,81  1,56  .80 

,62  1.60  1.35 
1.13  1.56 

4.23  4,06  2.73 
5,15  1,3T 

.41  1,21  2,30 

1.26  1,56 


7,75 
9.42 
5,59 
5,17 


,51  2,00 
1.52   ,93  1.77 
,05   .72 

.67 


,91 


.83  2,45  2,07 

2.00  2.10 

.53  1.12  3,02 

T  ,03  1,41 

10.16  3.10  4,00  .49 


8,16 
6.94 
8,11 


5.80 
14.16 
7,10 
7,77 
7.45 


1.2*  1.05 

.88  5.77  1.36 

,65  1,23  3,17 

1.06  1.23  2 

1.10  .98  2.30 


.58  3.12 


,72 


Day  of  month 


10  I  11  I"  12 

.45  .33   T 

.29  .10 

1.63  .06 


1.36 
2.20 
4.40 


1.09 
1,15 
1,00 


13    14    15 


16   17   18 


19   20   21 


2,48 
8.24 
7.57 


10,68 
9.18 
5,99 

8,20 
4,72 
8.70 
6.95 


2,20  .43  .25 

1.05  1.38  2,95 

.03  .90  1.32 

3,63  1.00  2.40 

1.23  .94 

1.36  2.03 

.02  1.05  ,74 


U9S 
,57 
2,97 
3.00 


.51 
.04 
.69 

.95 

T 
1.38 

.01 
1.13 


ARKANSAS 
MAY  1958 


3.82 
.05 
1,12 
1,24 

•  1.76 

1.58 

;  1,21 


1.26 
.58 
,02 


.7* 

1.76 
1.01 


23  I  24  1  25  I  26  I  27   28  1  29  I  30 


DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
MAY  1958 

Day   Of  Month 

t 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

61 

47 

71 
57 

70 
61 

74 
56 

74 
57 

71 
44 

75 
43 

74 
51 

70 
57 

71 
57 

80 
54 

83 
55 

84 
58 

88 
65 

88 
63 

85 
62 

84 
59 

83 
58 

80 
62 

61 
54 

66 
65 

66 

57 

89   90 
60   61 

8& 
65 

86 
63 

84 
64 

69 

67 

66 

60 

85 
59 

94 
76 

80.9 
68.0 

ARKADELPHIA 

MAX 
HIN 

60 
49 

77 
58 

75 
61 

76 
58 

74 
58 

72 
45 

74 
47 

83 
48 

78 
60 

73 
59 

87 
58 

85 
58 

88 
60 

90 
62 

88 
64 

86 
63 

86 
60 

81 
61 

79 
64 

85 
56 

86 

55 

87 

67 

89   91 

61   63 

86 
67 

87 
61 

84 
66 

85 

6a 

88 
62 

86 
62 

91 
64 

82.5 
69.2 

ASHDOHN 

MAX 
HIN 

62 
50 

77 
61 

71 
62 

81 

57 

79 
59 

80 
46 

80 
47 

83 
55 

82 
65 

78 
62 

85 
57 

86 
57 

89 
59 

89 
62 

89 
66 

86 
61 

65 
58 

83 
62 

74 
64 

63 
64 

66 
53 

88 
54 

92   93 
60   62 

93 
66 

91 
65 

90 
65 

67 
70 

86 

66 

90 
66 

91 
69 

64.2 
59.9 

BALD  KNOB 

MAX 

MIN 

62 

50 

73 
60 

78 
61 

75 
58 

72 
53 

70 
43 

70 
42 

67 
51 

59 
52 

70 
52 

80 
53 

83 
55 

82 
56 

88 
64 

85 
60 

86 
61 

84 
59 

85 
56 

75 
61 

82 

55 

87 
55 

87 
55 

88   90 
58   66 

88 

70 

85 
64 

64 
63 

82 
62 

83 

54 

85 

55 

92 
66 

79.9 
56.8 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

64 
48 

62 
56 

67 
60 

75 
57 

80 
58 

68 
35 

71 
37 

73 
49 

60 
50 

62 

64 

66 

51 

82 
SI 

87 
52 

86 

50 

88 
58 

81 
61 

87 
56 

86 
68 

73 
62 

61 
48 

63 
55 

88 
56 

67   89 
67   59 

90 
61 

88 
66 

68 

67 

66 
61 

86 
48 

82 
53 

86 
60 

79.0 
54.0 

8ATESVILLE  L  AND  D    NO  1 

MAX 
MIN 

62 

50 

70 
58 

76 
62 

78 
56 

77 
54 

70 
42 

74 
35 

69 
52 

60 
52 

68 
57 

80 
50 

85 

60 

85 
52 

88 

50 

85 
67 

86 
59 

85 
56 

88 

57 

86 
63 

85 
50 

88 
52 

68 
64 

86   90 
56   60 

88 
64 

85 
56 

86 
56 

64 
61 

85 
49 

86 

60 

90 
63 

81.1 
64.7 

BENTON 

MAX 
MIN 

62 

47 

75 
58 

79 
60 

75 
55 

70 
53 

72 
47 

73 
37 

80 
49 

78 
49 

75 
55 

80 
51 

84 
49 

86 
54 

89 
53 

87 
68 

85 
58 

85 
56 

83 
55 

78 
60 

81 
61 

86 

50 

88 
53 

69   90 
54   55 

86 
64 

87 
62 

83 
60 

85 
69 

86 
64 

85 
56 

92 
69 

81.8 
64.5 

8ENT0NVILLE 

MAX 

MIN 

72 
51 

73 
57 

77 
61 

71 
53 

65 

49 

69 

37 

77 
37 

64 
55 

63 
51 

68 
51 

81 
44 

87 
47 

84 
68 

86 
55 

78 
61 

86 

60 

63 

55 

80 
68 

79 
56 

85 

47 

85 
54 

86 

65 

86   84 
58   64 

84 
59 

84 
61 

86 
61 

82 
61 

81 
63 

83 
63 

90 
68 

79.3 
54.8 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

55 
49 

66 

53 

73 
60 

69 
56 

77 
58 

63 
42 

74 
40 

75 
51 

SO 
59 

69 
57 

75 
53 

83 
63 

86 
66 

85 
65 

90 
60 

89 

60 

85 
56 

86 
57 

83 
64 

72 
51 

63 
51 

87 
52 

88   91 
56   68 

92 
66 

89 
63 

89 
62 

S3 
64 

90 
67 

85 

59 

87 
60 

80.5 
56.0 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

66 
53 

73 
62 

84 
64 

75 
63 

72 
50 

63 

44 

66 

44 

63 
52 

61 

51 

72 
57 

74 
56 

83 
58 

82 
59 

87 
55 

89 
66 

89 
65 

88 
65 

88 
63 

77 
64 

63 
56 

88 
62 

91 
65 

87   91 
65   64 

86 
71 

86 

60 

91 
61 

85 

67 

S3 
53 

83 
62 

94 
61 

80.6 
59.3 

BOONEVILLE 

MAX 
HIN 

65 
46 

73 
57 

74 
61 

78 
59 

72 
57 

76 

41 

78 
42 

70 
59 

69 
55 

75 
58 

83 
50 

85 
62 

86 

67 

89 
68 

86 
64 

88 

60 

86 

57 

86 

57 

86 
58 

86 
67 

89 
63 

89 
55 

91   93 
56   63 

69 
62 

88 
66 

83 
66 

92 
66 

84 
63 

89 
67 

93 
68 

82.9 
57.8 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

64 

50 

74 
60 

82 
64 

73 
60 

70 
52 

67 
43 

69 

43 

70 
51 

65 
54 

71 
58 

78 
58 

83 
66 

84 
61 

90 
64 

88 
62 

87 
62 

86 
62 

81 
61 

70 
62 

83 

59 

87 
57 

86 
59 

90   91 
_  60   43 

87 
68 

85 
63 

85 
63 

87 
67 

82 
64 

65 
63 

92 
63 

80.4 
68. S 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

57 
48 

70 
54 

83 
61 

71 
67 

78 
58 

68 

50 

73 
50 

74 
53 

8& 
59 

76 
60 

78 
58 

81 
56 

85 
61 

88 
60 

90 
63 

87 
62 

88 

60 

66 
62 

78 
62 

66 

60 

82 
54 

86 

55 

88   90 
60   61 

91 

66 

90 
66 

91 
65 

90 
67 

87 
62 

86 
58 

88 
63 

81.6 
59.1 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

61 
49 

66 

52 

74 
63 

76 
51 

76 
56 

65 

41 

75 
43 

77 
54 

65 

56 

67 
59 

75 
48 

82 
49 

86 

67 

85 
59 

85 
63 

84 
61 

65 
58 

86 
52 

84 
56 

80 
50 

85 
64 

86 
56 

86   90 
66   66 

91 

60 

88 
63 

86 
66 

87 
67 

89 
63 

84 
66 

88 
66 

80.5 
56.7 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

63 

48 

71 
59 

76 
64 

74 
56 

72 
55 

75 
41 

74 
41 

71 
55 

66 

57 

74 
68 

82 
48 

87 
51 

85 
57 

89 
54 

86 
65 

86 

63 

86 

57 

87 
68 

79 
64 

85 
49 

87 
54 

86 

57 

90   91 
67   63 

8S 

64 

86 
66 

83 
66 

89 
64 

84 
58 

83 
66 

92 

67 

61.6 
57.5 

CONWAY 

MAX 
MIN 

64 
49 

72 
60 

77 
64 

75 
56 

74 
56 

73 
40 

72 
40 

70 
54 

62 
64 

73 

55 

82 
55 

85 
53 

86 

58 

89 
56 

88 
62 

85 
62 

85 
60 

85 
61 

83 

65 

83 
52 

87 
56 

86 

57 

89   89 
58   63 

88 
67 

8i 
65 

66 
64 

88 
65 

81 
56 

84 
61 

90 
62 

81.2 
57.6 

CORNING 

MAX 

HIN 

62 
53 

70 
60 

78 
62 

79 
62 

63 

50 

67 
42 

72 
40 

65 
52 

63 

52 

63 
67 

80 
55 

85 
56 

82 
57 

89 
62 

86 
62 

90 
64 

87 
62 

69 
63 

86 

64 

87 
54 

89 
59 

90 
62 

80   91 
63   61 

86 
66 

51 

90 
56 

84 
61 

86 

61 

84 
62 

94 
61 

80.7 
57.7 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

69 
53 

83 
66 

80 
67 

76 
60 

70 
60 

72 
51 

75 
43 

82 

50 

81 
64 

79 
62 

80 
56 

84 
63 

89 
60 

96 
62 

87 
69 

88 
58 

87 
60 

63 
61 

71 
64 

76 
63 

85 
52 

86 
56 

90   90 
58   64 

90 
66 

88   90 
67   66 

68 
69 

85 
61 

89 
58 

90 
62 

63.2 
59.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

64 
51 

78 
61 

81 
66 

72 
63 

70 
62 

67 
48 

70 

47 

81 
53 

76 
60 

74 
60 

77 
61 

83 
60 

86 
63 

90 
62 

86 
67 

88 
65 

87 
61 

64 
64 

72 
59 

81 
63 

66 

61 

88 
63 

89   92 
63   66 

89 

70 

88   89 
67   67 

88 

71 

85 
63 

86 
61 

93 

64 

81.9 
61.6 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

DE  QUEEN 

MAX 
HIN 

65 
48 

77 
60 

70 
62 

81 
60 

72 
55 

82 

43 

79 
46 

82 
57 

76 
62 

80 
60 

8e 

62 

90 
62 

88   90 
58   63 

90 
66 

87 
61 

66 

69 

78 
61 

78 
63 

66 
52 

89 
52 

91 
64 

92   94 
57   61 

91 
64 

92   86 
63   64 

90 
69 

87 
66 

90 
66 

92 
68 

84.4 
58.8 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

57 
49 

65 
53 

74 
53 

80 
60 

76 
62 

64 
45 

70 
47 

70 
54 

69 

64 

60 

5S 

72   79 
58   58 

S3   83 
62   60 

89 
62 

88 
64 

89 
64 

86 

64 

86 

64 

67 
63 

83 
69 

68 
61 

90   90 
63   66 

93 
71 

86   61 
66   67 

85 
69 

85 
60 

63 
61 

80 
60 

79.1 
59.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

58 
42 

64 
55 

70 
58 

66 
55 

67 
46 

67 
39 

69 

44 

65   56 

47   50 

65   76   80 
52   52   61 

80   82 
62   60 

78 
»6 

81 
63 

78 
62 

78 
62 

70 
57 

60 
59 

81 
62 

60 
63 

66  64 

67  64 

80 
61 

80   80 
68   61 

80 
66 

74 
56 

78 
62 

86 
64 

74.7 
57.4 

DIERKS 

MAX 
MIN 

OUMAS  1 

MAX 
HIN 

6S 

53 

80 
63 

82 
68 

7C 
61 

72 

5e 

68 

48 

71   81   79 
46   53   63 

78   78   83 
62   62   65 

86   91 
64   63 

89 
67 

90 
66 

68 
63 

82 
65 

68 
61 

70 
62 

85 
60 

88 
68 

69   92 
63   66 

92 
69 

87   92 
67   67 

89 

71 

84 
69 

89 
69 

95 
66 

82.4 
62.5 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
54 

82   74 
66   62 

8C 
6C 

67 
55 

73 
48 

78   84   77 
48   57   64 

76   80   84 
61   60   57 

88   91 
63   64 

86 
62 

88 
60 

86 

59 

77 
65 

66 

63 

80 
60 

86 
55 

86 
68 

91   90 
63   66 

87 
69 

91   90 
69   66 

85 
70 

87 
65 

89 
60 

89 
65 

82.4 
61.1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

6S 

4; 

72   76 
58   60 

72 
55 

66   67 
47   36 

75   67   59 
38   53   49 

63   79   83 
53   47   50 

81   85 
51   52 

80 
61 

84 

61 

81 
56 

80 
56 

76 
58 

83 

49 

83 
54 

66 
62 

85   64 
59   62 

81 
60 

83   85 
54   62 

SO 
68 

79 
52 

84 
64 

37 
69 

77.9 
54.7 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

71 

5: 

70   75 
59   62 

70   64   70 
56   48   41 

77   66   62 
38   55   52 

70   81   86 
56   46   48 

84   86 
55   59 

78 
61 

85 
60 

83 
58 

81 
56 

80 
57 

84 
46 

85 
64 

87 
60 

87   86 
67   65 

84 
62 

84   86 

60   62 

83 
66 

82 

67 

85 
66 

88 

70 

79.3 
56.3 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

7: 
5: 

70   74 
59   58 

71   63   68 
57   49   37 

74   65   62 
37   55   53 

68   78   85 
49   45   47 

83   84 
51   5* 

78 
59 

83 
58 

80 
53 

80 
54 

78 
52 

83 
45 

83 
51 

64 
63 

87   86 
55   63 

83 
59 

82   85 
58   69 

83 
58 

81 
53 

83 
66 

86 

70 

78.1 
5J.8 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

HAX 
MIN 

7 
5 

71   74 
58   62 

68   66   66 

57   49   40 

73   71   61 
39   54   53 

68   78   83 
66   47   49 

82   82 
64   56 

81 
62 

81 
61 

81 
56 

79 
57 

.  78 
69 

82 
48 

S3 
66 

64 
61 

85   65 
68   64 

82 

60 

82   83 
68   62 

S3 
64 

82 
65 

84 
66 

88 

70 

76.0 
56.2 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

6( 
4( 

72   75 
1   58   58 

75   61   68 
51   45   39 

75   59   63 
37   51   50 

65   81   87 
52   45   48 

86   88 
54   49 

82 
69 

85 
60 

86 
54 

67 
54 

79 
54 

81 
48 

87 
54 

69 
56 

88   89 
56   62 

85 
60 

86   68 
56   59 

82 
64 

78 
60 

83 
61 

90 
63 

79.5 
63.0 

FOROYCE  6  W 

HAX 
MIN 

61 
5( 

>   80   80 
63   62 

79   70   74 
61   58   43 

76   84   78 
44   55   62 

76   82   86 
59   57   55 

88   90 
61   59 

87 
67 

se 

63 

86 
63 

83 
62 

6e 

61 

82 
61 

86 
56 

89 

59 

90   92 
63   63 

91 

67 

88   87 
64   69 

88 

70 

84 
69 

88 
61 

82.8 
59.9 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

6 

5( 

i   74   77 
)   60   62 

74   67   75 
59   51   42 

78   65   66 
46   58   60 

75   83   87 
57   50   53 

86   86 
61   60 

83 
66 

86 
63 

81 
61 

86 
59 

81   86   87 

59   62   57 

86 
6C 

91   91 
61   65 

87 
65 

88   88 

67   67 

91 
69 

84 
65 

89 
66 

94 
68 

82.1 
59.3 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

HAX 
MIN 

6 

4 

S   67   74 
7   60   64 

74   72   72 
56   54   39 

73   72   68 
38   55   57 

72   82   84 
58   46   47 

84   85 
55   62 

84 
59 

84 
5? 

63 
5« 

83 
63 

79   82   84 
56   45   49 

85 

5C 

88   88 
51   60 

85 
61 

84   84 
56   56 

87 
61 

84 
54 

82 
65 

88 
69 

79.9 
54.5 

GILBERT 

MAX 
HIN 

6 

4 

!   72   77 
>   58   62 

78   70   71 
52   52   37 

76   70   60 
36   52   51 

66   83   87 
66   48   46 

86   89 
60   46 

84 
57 

88   85   87 
60   62   51 

78   86   87 
60   46   50 

69   90   91 
50   51   59 

85 
61 

84   67 
56   58 

83 

60 

81 
49 

83 

56 

90 
62 

80.8 
52.8 

6RAVETTE 

MAX 
MIN 

7 
4 

!   72   76 

9   57   60 

70   65   69 
55   46   38 

75   68   62 
38   54   51 

70   80   86 
53   42   47 

83   86 
54   57 

79 
60 

83   82   81 
68   56   68 

80   84   63 
66   46   62 

85   67   84 
56   69   62 

83 
58 

83   84 
53   60 

81 
63 

81 
54 

84 
63 

81 
70 

78.8 
54.3 

HARRISON 

HAX 
HIN 

6 

4 

3   70   76 
9   58   62 

73   60   68 
50   49   37 

74   69   62 
36   52   50 

64   80   85 
56   44   48 

84   87 
52   48 

80 
60 

86   84   82 
60   52   53 

82   85   66 
61   47   62 

88   88   89 
53   55   63 

85 
62 

83   89 
66   58 

84 
62 

SO 
50 

81 
61 

89 
66 

79.2 
53.6 

HELENA 

MAX 
MIN 

6 

5 

5   79   81 

1   60   66 

72   72   68 
62   56   46 

71   75   75 
46   55   59 

76   78   86 
62   60   59 

87   90 
64   61 

88 
66 

90   89   85 
66   66   66 

70   83   86 
63   63   60 

67   90   92 
62   65   6C 

89 

70 

88   81 
67   61 

90 
73 

64 
60 

90 
62 

92 

61 

82.4 
61.8 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

5 

4 

4   71   80 
6   53   62 

68   81   67 
56   56   46 

77   76   83 
49   53   59 

76   77   81 
59   56   58 

85   87 
58   60 

88 
67 

89   86   86 
60   58   61 

77   69   82 

64   57   55 

66   87   91 
55   61   62 

91 
65 

89   89 
66   61 

86 

66 

85 
65 

85 
63 

8! 
6E 

81.1 
59.1 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
HAY    1958 


Station 


HOT  SPRIN6S  1  NNE 

JONESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  MB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

«AMt40TH  SPRING 

KARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNH 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARAGOULO 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


Dtiy  Of  Month 


60  71  70 

48  59  63 

65  7*  83 
51  61  63 

68  75  77 

50  60  64 

66  70 
*9  59 


63  74  7S 
51  61  63 

64  79  79 
50  63 

62  78 

48  58  62 

62  68  79 

47  57  61 

66  77  81 

50  60  66 


68   74 
52   61 


47   58   64 


66   82   79 
52   65   65 


49   60   64 


60   70   72 
48   57   62 


47   51   60 


56   65 
48   52 


57   64   75 
48   50   62 


63   80   72 
50   62   61 


65   70 

49   55   66 


66   75 

48   60   62 


78   81 
58   60 


63   77   79 
51   62   65 


63   79   79 
52   60   65 


69   80 
59   61 


62   68   83 
52   61   68 


76   71   67 
61   52   42 


75   70   70 
58   55   44 


70   62   68 
49   50   33 


74   65   72 
61   55   47 


75   76   74 
58   60   45 


74   76 
55   40 


73   72   66 
60   53   44 


65   61 
53   51 


80   68 
53   56 


64   67 
52   51 


75   63 
55   58 


81   82 
56   64 


75   84   80 


10   11   12   13   14 


68   80 
52   58 


72   75 
58   62 


7J   73   66 
61   54   44 


70   60   70 
54   50   35 


78   67   76 
58   54   46 


72   69   69 
60   59   45 


74   74 
58   45 


79   68   72 
56   50   40 


70   68   68 
54   53   41 


69   80   65 


69   SO   68 
58   55   43 


73   79 
55   55 


81   80 
58   60 


76   72 
57   58 


75   72 
59   51 


90   77 
59   58 


73   69 
59   52 


74   68 
61   57 


71   68 
61   54 


79   65 
56   50 


82   68 
62   61 


68   80 
58   58 


73   64 
55   48 


63   69 

49   50 


72   70 
51   56 


36   51   50 


78   72 
55   59 


81   81 
51   59 


68   62 
54   54 


82   70 
51   59 


71   64 
50   50 


74   55 
50   49 


75   82 
52   58 


77  84  87 

58  55  60 

70  77  83 

57  55  58 

73  79 

57  57 

65  81  87 

52  44  46 

74  81  84 

60  59  59 

74  77 

61  55 

76  83  88 

58  55 

65  83  87 

55  S3  49 

82 
58 


15 


80   89 
63   57 


85   90 
60   59 


85   87 
52   46 


16   17   18 


85   89  .89 


87   90 
58   59 


72   77 
59   59 


72   76   82 
52   58   49 


65   SO   84 
55   66   63 


76   85 
58   52 


79   82 
55   61 


90   90 
56   55 


74   80 
55   57 


73   83   85 


77   82 

58   50 


65   81   85 
56   51   53 


65   67 
51   48 


75   83 
58   55 


49   60   65 


59   68   78 
48   58   64 


63   74   79 
50   61   63 


72 

71 

75 

50 

57 

61 

63 

75 

81 

50 

61 

66 

77   69 
60   60 


81   74 
60   62 


75   70 
58   55 


75   68 
65   57 


72   64 

57   48 


75   74 
60   60 


74 
39 

78 
50 

74 
55 

68 
56 

74 
55 

80 
49 

64 
56 

81 
63 

78 
61 

85 
58 

73 
43 

71 
55 

67 
59 

74 
59 

82 

51 

69 

41 

69 
50 

61 
50 

71 
56 

77 
56 

76 
42 

73 
55 

69 

57 

73 
51 

83 
52 

75 

41 

71 
50 

64 
53 

75 
54 

84 
51 

73 
46 

84 
55 

75 
58 

77 
59 

81 

60 

71 
46 

82 
55 

72 
58 

76 
60 

79 
60 

71 
42 

66 

50 

66 

52 

67 
52 

84 
52 

67 
49 

72 
50 

78 
55 

78 
63 

81 
63 

77 
46 

78 
50 

83 
56 

72 
61 

78 
58 

74 

40 

70 
55 

61 
51 

66 
55 

79 
48 

75 
43 

74 
57 

64 
56 

75 
59 

B4 
53 

68 
46 

72 
52 

77 
57 

72 
61 

74 
60 

72 

43 

69 

51 

60 
53 

73 
58 

80 
55 

73 
52 

75 
55 

67 
59 

74 
63 

82 

61 

73 
40 

64 
56 

64 
52 

71 
52 

80 

43 

73 
46 

SO 
52 

71 
58 

74 
58 

SI 
60 

83 
62 

90 
60 

89 
65 

82 
60 

88 

57 

90 
63 

86 
48 

82 
52 

85 

60 

85 
57 

88 
59 

88 
65 

86 
65 

89 
70 

67 
68 

84 
58 

89 
56 

88 
64 

85 
52 

88 
54 

89 
60 

78 
60 

77 
59 

79 
62 

S3 
60 

85 

55 

S4 
63 

86 
57 

83 
51 

88 
60 

88 
56 

85 
57 

86 
67 

87 
61 

87 
64 

S8 
64 

86   89 
52   60 


89   90   90 


86   83 
60   60 


88   87 
53   60 


86   86 
55   66 


89   90 
64   68 


92   88 
63   66 


90   87 
62   66 


86   82 
52   59 


87   89 
65   65 


85   88   90 
60   61   64 

84 
54 


84   79 
56   62 


88   87 
55   64 


83   86   91 


S7   86   S3 
67   66   62 


89   88 
66   63 


89   87   85 
63   61   61 


81   81   86 
60   62   52 


88   86   84 
67   64   64 


91   85   85 
58   57   63 


86   87   84 
68   57   57 


87   86   87 
57   54   53 


89   87   84 
64   64 


89   89   85 
66   63   64 


84   S3   86 
59   55   55 


84   86   SO 
60   60   58 


86   86   78 
61   68   62 


86   S4   85 
64   60   60 


84   85   83 
61   54   64 


78   79   78 
61   60   61 


84   82   S4 


88   88 
58   58 


91   90 
65   70 


86   79 
58   61 


91   88 
61   67 


62 

59 

58 

81 

85 

S3 

61 

55 

55 

86 

84 

85 

56 

53 

55 

88 

85 

84 

61 

57 

62 

87 

88 

87 

62 

55 

57 

88 

S6 

84 

64 

61 

63 

64 

84 

85 

69 

68 

69 

87 

86 

86 

61 

61 

59 

88 

87 

87 

62 

57 

58 

91 

86 

79 

72 

63 

62 

75   85 
62   55 


79   85 
65   56 


74   82 
63   57 


78   82 

59   46 


68   83 

64   60 


75   81 
62   62 


SO   84 
62   62 


75   86 
60   48 


85   82 
59   59 


75   86 
61   46 


77   87 
63   54 


67   78 
65   62 


81   S3 
64   56 


75   83 
60   48 


64   76 
64   58 


77   84 
62   50 


65   77 
63   48 


79   71 
62   62 


S5   92 
66   65 


92   93 

60   64 


88   82 
66   64 


92   92 
64   68 


96   92 
61   63 


92   91 
56   68 


85   88 
57   59 


86   85   89 


87   89 

70   66 


84   72 
62   55 


93   92 
59   62 


91   88 
60   61 


91   91 

60   64 


90   91 
53   58 


84   S3 
62   63 


86   85 
60   64 


87   82 
68   61 


88   93 
56   58 


67   89 
60   62 


87   87 
71   68 


91   92 
67   67 


86   SO 
63   52 


87   84 
69   62 


83   85 
62   62 


89   91 
62   67 


87   89 
60   63 


89   88 

67   64 


83   88 
63 


79   80 
61   62 


84   81 
63   57 


86   84 
62   57 


92   91 
65   63 


91   90 
65   65 


28   29   30   31 


i 


89   8*   88   91 

69   62   65   68 


84   84   85   94 


54  64   65 

86   84  88   93 

68   58  68   63 

82   80  83 

58   49  62 


84   86 
61   64 


87   90 
63   61 


85   88 
56   57 


82.1 
59.0 


81.0 
61.9 


S3. 4 
59.6 


89   89 
66   64 


88   86 
65   63 


87 

62   59 


88   85 
66   66 


88   87 
63   60 


84   S3 
61   66 


88   86 
65   58 


B8   89 
63   63 


88   87 
63   61 


91   89 

70   66 


84   82 
69   57 


90   89 
66   66 


84   73   S3 
61   54   53 


64   56   55 


59   54   58 


62   50   55 


69   82   88 
63   62   60 


68   81   86 
64   62   58 


82   68   75 
64   62   56 


67   83 
57   56 


79   81   82 
60   51   55 


82   84   88 


68   81 
62   59 


65   58   57 


55   68   59 


89   92 

56   61 


87   85   90 
60   61   61 


89   91   92 
61   58   62 


79 
46 

78 
59 

84 
66 

89 
69 

83 
55 

87 
68 

SO 
50 

81 
53 

88 
64 

85 
66 

85 
60 

88 
61 

82 

57 

85 
63 

87 
58 

87 

60 

81.2 
58.8 


82.5 
58.6 


82.0 
56.3 


93   88   89 
66   64   62 


94   92   91 
64   66   66 


90   87   85 
65   60   66 


89   84   87 
68   57   57 


88   88   86 
63   69   63 


94   91   89   88 

69   67   70   68   70 


77 

84 

88 

91 

58 

61 

52 

79 

84 

84 

85 

56 

46 

52 

55 

76 

83 

88 

90 

63 

62 

60 

62 

84   85   89 


85 

59   63 


91 

59   65 


87   90 
62   62 


78   79 
59   58 


SO   78 
55   60 


81   79 
52   61 


89   87 
59   61 


87   84 
66   64 


S2   89   84   90 
65   55   59   62 


89   S7 
68   67 


81.4 
55.6 


80.8 
58.9 


84.9 
60. S 


90   S3   86   91 

67   60   67  68   68.7 


62   49   61 


85   86   93 
59   63   64 


90   89   89   91 


85   87 
68   68 


92   90   89 


91   89   88 


89   85   85 
70   66  -62 


89 
72 

86 
63 

«( 

63 

93 

68 

83.0 
62.0 

88 
69 

84 
62 

86 
61 

92 
67 

81.7 
61.0 

90 

87 
54 

82 
62 

90 

79.4 
56.3 

89 

70 

86 
63 

82 
62 

87 
62 

80.3 
61.8 

84   85   85 

68   68   61 


85   85   90   91 
64   64   64   64 


82   78   82   80 
65   66   64   70 


66   61   62   67 


87 
57 

92 
59 

81.1 
58.4 

88 
66 

92 
68 

82.9 
62.7 

83 

64 

87 
70 

79.0 
S9.3 

85 

60 

89 

61 

94 
65 

83.0 

61.'* 

a*«  r«f«r«nc«  aot««  followlnc  Station  taOmx. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  i958 


Station 

Day 

Of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STUTTSART  9  ESE 

MAX 
MIN 

57 
50 

66 
56 

75 
66 

SO 
60 

72 
63 

66 
46 

68 

48 

68 
52 

77 
55 

71 
59 

71 
61 

77 
60 

82 
64 

84 
62 

88 
66 

86 
65 

86 
64 

85 
65 

82 

63 

67 
62 

80 
60 

85 
63 

89 
66 

90 
70 

88 
67 

88 
67 

85 
67 

87 
65 

83 

86 

79.0 
61.1 

SU6IAC0 

MAX 
MIN 

66 

47 

74 
57 

75 
61 

79 
58 

69 

57 

75 
46 

75 
45 

67 
54 

65 

55 

74 
56 

82 
52 

87 
54 

86 

57 

88 
56 

84 
65 

86 
62 

86 

58 

86 
58 

78 
62 

86 
52 

87 
56 

88 
59 

90 
58 

92 

63 

89 
63 

87 
64 

85 
63 

87 
65 

84 
59 

84 
64 

93 
66 

81.8 
57.8 

TEXAFtKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
52 

80 
65 

74 
62 

81 
59 

68 

54 

76 
48 

77 
52 

84 
60 

77 
63 

76 
62 

82 

59 

86 
59 

87 
62 

86 
65 

88 

70 

86 

65 

S6 
63 

77 
65 

72 
62 

83 
58 

86 

57 

87 
59 

89 
65 

91 

68 

88 
68 

90 
69 

91 
72 

85 
68 

88 
69 

90 
68 

91 

71 

82.9 
62.5 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

67 
42 

75 

66 
56 

62 
49 

65 

40 

70 
45 

65 
41 

57 
53 

54 

69 
54 

74 
52 

74 
63 

74 
63 

73 
67 

73 
61 

74 
62 

72 
62 

74 
54 

74 
51 

57 

76 
64 

78 
62 

81 

73 
59 

75 
61 

52 

72 
55 

73 

64 

71.4 
55.9 

WALDRON 

MAX 
MIN 

64 
49 

73 
59 

73 
63 

77 
56 

71 
54 

74 
41 

78 
42 

78 
55 

71 
58 

75 
58 

81 
50 

86 
51 

87 
55 

89 
58 

84 
62 

87 
60 

86 
56 

85 

57 

80 
62 

84 
SO 

89 
52 

89 
54 

91 
56 

93 

60 

91 
63 

89 
65 

87 
64 

90 
67 

87 
62 

87 
65 

91 

67 

82.8 
57.1 

WALNUT  RIOGE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
53 

71 
62 

79 
63 

76 
63 

65 
4S 

68 
42 

69 
44 

57 
52 

61 
53 

65 

57 

80 
54 

85 
58 

82 
61 

87 
56 

83 
65 

87 
65 

86 
65 

87 
64 

74 
60 

84 
56 

88 
61 

86 

63 

85 
63 

89 
64 

86 
66 

83 
60 

87 
61 

83 
62 

S3 
53 

81 
65 

91 
63 

79.1 
58.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

66 
51 

81 
63 

81 
65 

73 

57 

70 
59 

72 

45 

76 

44 

83 

53 

82 
58 

77 
61 

81 

59 

85 
56 

88 
62 

91 
61 

87 
63 

88 
61 

88 
62 

83 
63 

68 
61 

83 
62 

86 
55 

90 

57 

91 
60 

93 
64 

91 

70 

91 
65 

91 
68 

89 

71 

85 
61 

89 
58 

93 

60 

83.6 
59.8 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

59 
44 

64 
55 

69 
59 

69 
56 

64 
46 

68 

43 

69 
46 

64 
50 

59 

54 

67 
53 

77 
55 

82 
62 

79 
63 

81 
61 

77 
66 

80 
63 

74 
58 

79 
60 

85 
61 

81 
63 

84 
62 

82 
65 

81 
63 

78 
60 

79 
61 

81 
68 

77 
59 

78 
62 

84 

65 

74.9 
58.0 

WILSON 

MAX 

MIN 

66 
53 

75 
57 

84 
63 

7J 
64 

73 
52 

64 

67 
41 

63 
51 

64 
51 

72 
57 

75 
59 

S3 

6.0 

83 
60 

89 
55 

90 
64 

90 
63 

88 
65 

88 
65 

85 
63 

83 
62 

86 
61 

88 
65 

87 
65 

89 

65 

86 

68 

86 
62 

87 
68 

S3 
66 

82 
54 

81 
65 

94 
61 

80.8 
60.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

65 
51 

74 
62 

83 
64 

74 
62 

69 
54 

67 
43 

67 
42 

67 
50 

62 

53 

70 
59 

75 
58 

84 
56 

32 
64 

88 
60 

87 
62 

86 
64 

89 
64 

87 
63 

73 
64 

82 
59 

86 
58 

87 
63 

89 
61 

90 
66 

89 
69 

84 
62 

86 
62 

85 
64 

81 
52 

85 
60 

91 
65 

80.1 
59.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8LAKELY  MOUNTAIN  0/M 

EVAP 

.01 

- 

- 

.02 

.08 

.08 

.19 

.19 

.14 

.03 

.14 

.17 

.25 

.2? 

.  IS 

.17 

.16 

.19 

.18 

.02 

.23 

.22 

.24 

.24 

.22 

.16 

.25 

.05 

.14 

.2? 

.10 

4.788 

WIND 

19 

10 

11 

14 

39 

58 

18 

15 

30 

12 

21 

38 

24 

18 

12 

12 

14 

20 

19 

19 

18 

16 

18 

10 

25 

27 

14 

15 

17 

18 

15 

618 

HOPE  3  NE 

EVAP 

- 

- 

- 

.12 

.16 

.08 

.04 

.10 

.20 

- 

.10 

.22 

.23 

.20 

.18 

.21 

.20 

.24 

.24 

.34 

.13 

.31 

.24 

.24 

- 

.31 

.24 

- 

.18 

.26 

.18 

5.83B 

WIND 

34 

27 

66 

31 

36 

61 

41 

15 

50 

20 

20 

30 

18 

8 

9 

13 

10 

15 

24 

51 

17 

7 

13 

7 

20 

22 

12 

22 

20 

13 

23 

755 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.15 

.06 

.14 

.10 

.29 

.07 

.22 

.22 

.07 

.07 

.03 

.19 

.23 

.26 

.20 

.13 

.15 

.22 

.20 

.19 

.26 

.26 

.30 

.34 

.17 

.24 

.14 

.39 

.15 

.24 

.27 

5.95 

WIND 

20 

14 

12 

44 

13 

39 

37 

10 

24 

16 

6 

14 

14 

20 

10 

10 

15 

22 

IS 

24 

9 

15 

34 

15 

24 

25 

10 

16 

20 

16 

29 

595 

NARROWS  0AM 

EVAP 

- 

_ 

- 

- 

.22 

.15 

.18 

.10 

.27 

.00 

.27 

.21 

.25 

.20 

.14 

.24 

.19 

.24 

.12 

.10 

.19 

.24 

.29 

.20 

.23 

.27 

.21 

.04 

.14 

.24 

.16 

5.848 

WIND 

35 

22 

44 

27 

35 

43 

31 

24 

27 

16 

15 

31 

37 

28 

13 

13 

13 

25 

28 

29 

30 

21 

26 

16 

29 

26 

14 

15 

13 

22 

23 

773 

NIMROD  DAM 

EVAP 

- 

.00 

- 

- 

.07 

.07 

.20 

.20 

- 

.05 

.03 

.21 

.23 

.22 

.17 

.16 

.25 

.25 

.18 

.02 

.24 

.21 

.27 

.26 

.25 

.23 

.25 

.00 

.15 

.23 

.15 

5.248 

WIND 

2b 

19 

17 

15 

27 

19 

18 

20 

41 

32 

1 

3 

20 

7 

9 

4 

9 

12 

14 

12 

12 

6 

6 

3 

ID 

ID 

10 

4 

6 

14 

6 

412 

RU5SELLVILLE 

EVAP 

.03 

- 

- 

- 

- 

.15 

.23 

.12 

- 

- 

.12 

.28 

.26 

.26 

.18 

.22 

.29 

.25 

.22 

.24 

.29 

.31 

.25 

.34 

.25 

.30 

.19 

.25 

.33 

.22 

.26 

7.24B 

WIND 

11 

* 

* 

* 

.79 

.16 

.11 

.15 

* 

.51 

.11 

.14 

.23 

.10 

.04 

.09 

.15 

.12 

.34 

.10 

.07 

.10 

.07 

.11 

.16 

.19 

.05 

.12 

.25 

.23 

.23 

4.83 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.01 

.01 

.13 

.17 

.06 

.04 

.17 

.17 

.13 

.02 

.04 

.19 

.18 

.22 

.18 

.14 

.19 

.22 

.13 

.00 

.17 

♦ 

.43 

.22 

.23 

.20 

.20 

.12 

.21 

.18 

.25 

4.61 

WIND 

28 

9 

* 

141 

42 

58 

21 

21 

45 

27 

36 

* 

33 

15 

2 

11 

.9 

14 

23 

18 

9 

* 

30 

7 

11 

18 

8 

35 

17 

11 

39 
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S*«  r«f*r*ikc*   aot«B  following  Station  Intez. 


TOTAL  PRECIPITATION 


AVERAGE  TEMPERATURE 


HAT   1958 


-   63 


STATION  INDEX 


ARKANSAS 

HAY   1956 


STATION 


APPLETON 
ARKAOELPHI* 
ARKANSAS  CITY 

ASWOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 
BATESVILte  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
8EBRYVILLE  *  NW 

BTG  FORK 


BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTMEVILLE 

BOONEVILLE 

BOTKINBURG 

eOUGHTON 

BRADFORD 
8RINICLET 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SKOALS  DAM 
BURDETTE 

CABOT  4  SM 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAHDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 


SW 


GUARD  STAT 


CARLISLE  : 
CARPENTER 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 

CLtNTON 

COLD  SPRING; 
COMBS  3  SE 

COMPTON  2  Nl 

CONWAY 

CORNING 


COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 


DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 
DUMAS  1 

DUMAS  2 
EAGLE  GAP 

DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
t^ENING  SHADE 

SYETTEVILLE 


FORDYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  W    AIRPORT 

ORT  SMITH  HATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 

FULTON 
GEORGETOWN 

GILBERT 
GLENWOOO 

GRANNtS 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HAMPTON 

HAHOY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

iNorx 

JASPER 

JESSIEVILLE 

jONESeORO 

KEO 

KINGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SH 

L ANGLE Y 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 
"LITTLE  ROCK  WB  AIRPOH 


LITTLE  ROCK  I 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


PERRY 

POPE 
CLARK 
DESHA 


INDEPENDENCE 


WHITE 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 
TELL 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

LOGAN 

VAN  eUREN 

NEVADA 

WHITE 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 


SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 

JOHNSON 
VAN  BUREN 

SCOTT 
MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 


POLK 
ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 


CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 


WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

MARION 

DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 

ASHLEY 

HEMPSTEAD 


BENTON 
CARROLL 

FAULKNER 


CLARK 
ASHLEY 

CALHOUN 


CLEBURNE 
CLEBURNE 
POPE 
PHILLIPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 

M0NT60MERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 

UNION 

LITTLE  RIVER 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 


CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 


BOONE 
CRAWFORD 
GRANT 
PULASKI 


35  25 
3«  07 
33  37 


35  07 
35  59 
3*  20 


35  28 
3ft  32 

36  22 


93  58 
91  22 

91  3* 


93  58 

90  OS 

91  06 
93  11 


35    09 

93 

5^ 

92 

33    52 

93 

20 

35    25 

91 

2B 

34    53 

12 

35    52 

93 

iO 

27 

93 

01 

91 

16 

28 

93 

26 

35 

92 

26 

56 

93 

54 

48 

06 

93 

IB 

24 

90 

35 

76 

94 

25 

02 

91 

56 

26 

OB 

V, 

44 

?? 

92 

25 

03 

04 

93 

24 

13 

93 

09 

02 
31 

94 

26 

30 

43 

93 

24 

02 

53 

91 

30 

92 

00 

92 

16 

90 

26 

92 

29 

93 

26 

93 

51 

92 

54 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


U2 
436 

6P 

510 

1260 

1400 

116 

5P 

293 

6P 

lOSO 

175 

5P 

350 

176 

6P 

629 

705 

370 

370 

6P 

420 

5P 

140 

204 

fA 

235a 

42? 

5P 

162 

7P 

165 

1150 

252 

HIO 

1469 

6P 

1370 

7P 

1253 

MIO 

1270 

700 

2  BO 

5P 

400 

261 

6P 

175 

260 

?0C 

641 

6P 

49B 

i?sr 

SS 

36C 

516 

290 

202 

16? 

1150 

6P 

525 

556 

580 

6P 

JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWi 
REBA  V.  SWAIH 
ALTA  F.  GARNER 


DREW 


LAMS 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E>  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
HOMER  W,  CHANEY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  AOAMSON 
HARVEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

B.  Bi  HAMMOND 
P.  M.  8RECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
OAVID  L.  STIOHAM 

ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 

IRIS  ELMORE  WICKER 

MARSHALL  HICKMON 
RICHARD  K.  WEIS 
6EULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  B.  OILLWORTH 
EDITH  Z,  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CC 

B.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  8.  RIDDICK 


MARGARET 


JOE  C.  ALLEN 


S  FOREST  SERVICE 
BILL  IE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
GRETCHEN  GOOOIER 
0,  TUCKER  VASSER 


EARNEST  C.  CAMPBELL 
THOMAS  A.  LOFTON 
BEN  JOHNSON 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F,  SPRAY 
OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R.  J.  SCHOEPPE 
STATION  INACTIVE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELl  JORDAN 
MYRTLE  I.  PRICE 
STATION  INACTIVE 

WILLIE  PENDERGRASS 
ELSON  B.  SCHMIDT 
STATION  INACTIVE 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 

ROY  S.  ROBBS 

A.  JAMES  LINDER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

THERESA  DONALDSOM 

BEA  GRAY  BEENE 

LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 
MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDOELL 
LUCY  A.  8ENTZIEM 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 
ELIZABETH  M.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 
LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  MATERMORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MABEL  L.  FOMESTER 

F.  w.  KELLOGG 

IDA  G.  RAHEY 

J.  R.  RHODCS 

U  S  MEATHCR  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
CATHERINE  RUSSELL 
FLORA  A.  HAMILTON 
LOLA  I.  DOLLAR 
LOREN  R.  JONES 


MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  6  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 


MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 


NEWKOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
NORFOHK  DAM 
ODELL 

OOEN  2  W 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 

OZARK 


PERRYVILLE 
INE  BLUFF 
INE  BLUFF  C 
INE  RIDGE 

POCAHONTAS  ; 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SC! 


REMMEL  DAM 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  *  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 


'AYLOR 

'EXARKANA  WB  A  1 RPC 

rURNPIKE 

«ALORON 

fALNUT  GROVE 

(ALNUT  RIDGE  CAA  ) 


(HITE  ROCK 
(HITECLIFFS 
MLSON 


COUNTY 


COLUMBIA 
COLUMBIA 

HOT  SPRING 
FULTON 


ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 

MONTGOMER' 

LOGAN 

BAXTER 

BAXTER 

STONE 


FRANKLIN 

PIKE 

HOWARD 

HOWARD 
HOWARD 


ISSISSIP 
'SALINE 
FRANKLIN 

JOHNSON 

GREEN 

LOGAN 

CROSS 

SCOTT 


5620  RANDOLPI 
5866  ASHLEY 
5906  NEVADA 


HOT  SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 


6916 

ARKANSAS 

■.920 

ARKANSAS 

6926 

LOGAN 

7016 

COLUMBIA 

7048 

MILLER 

7252 

7486 

SCOTT 

7524 

INDEPENDENC 

7510 

LAWRENCE 

7567 

BRADLEY 

759? 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 

7744 

FULTON 

7772 

FRANKLIN 

SEVIER 

7912 

MISSISSIPP 

795r 

YELL 

8052 

CROSS 

8084 

MARION 

90  25 
92  36 

90  55 
92  39 

91  54 


36 

70 

92 

23 

36 

20 

35 

52 

92 

06 

■,^ 

14 

94 

ni 

93 

43 

00 

93 

56 

33 

07 

93 

S2 

14 

14 

93 

50 

35 

36 

VI 

17 

35    16 

90 

36 

34    48 

93 

57 

35    57 

93 

15 

35    00 

34    12 

92 

00 

91 

30 

93 

23 

93 

23 

92 

61 

93 

53 

94 

02 

90 

06 

91 

50 
44 

92 

21 

92 

1  / 

94 

33 

93 

30 

91 

51 

93 

19 

91 

32 

,3 

00 

93 

94 

06 

91 

21 

90 

56 

04 

93 

V4 

11 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


EARL  E.  GRAHAM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

JOHN  F.  SHEARON 
MINNIE  HORTON 
STERLIN  WALLACE 
HELEN  E.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRAOER 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 

WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 


ELSIE    F. 

WARD 

.UTHER   D. 

SUMMERS.    JR 

OF    ENGINEERS 

)    S    CORPS 

OF    ENGINEERS 

MRS.    RENZO   HURST 

LORETTA    W 

.    JACOB SON 

J.     T.     HAB 

THOMAS    F. 

MCKINION 

BURNS    WAK 

EFIELD 

MAURICE  R.  BRANDT 
RADIO  STATION  KDRS 
FRANK  TAYLOR 
CORINE  0.  GARDNER 
.R  K.  HANSARD 

ARTHUR  B.  CARLTON 
RANCIS  FINK8EINER 

■RS.  EMMA  GRESHAM 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 
I.  R.  HUDDLESTON 


A  M.  WEEKS 
INY  L.  ALLEN 
.  POWER  AND  LIGHT  CO 


HOWARD  FOWLER 

WM.  W.  SPAULDING 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILLIAM  S.  BUCKLEY 
JAS.  B.  CALDWELL 

ADAM  C.  MELTON 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
MAUD    H,    BRADFORD 
JOHN    BROWN    UNIVERSITY 
MARGARET    F.    GORDON 
HUBERT    BAKER 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
T.    P.    SIMS 
GEORGE    L.    CLARK 
ARKANSAS    FORESTRY   COMM 
NEW    SUalACO    ABBEY 


IDELLi 


HER  BUREAU 
ST  SERVICE 
D.    BIVENS 


WARREN    COTTON   OIL 
NORA    LEE    MAYBERRY 
EFFIE    D.    LITTLE 
THOMAS    W.    CONE 

U    S    FOREST    SERVICI 
MRS.     L.     M.     SNEAO 
D.    0.    ANDERSON 
MILES   B.    TURNER 
ORLAN   ROGERS 

JESS   B*    JOHNSON 


J    DRAINAGE    CODE.        1.    ARKANSAS      2.    MISSISSIPPI       3.    OUACHITA      4.    RED      5.    SAINT    FRANCIS      6.    SALINE       7.    i 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  ■'climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Fvaporatlon  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  lee  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Fntrles  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  ".Snowfall  and  Enow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Fntrles  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Pnow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  it  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS 


BOCUMENTS   DIVISION 

UNI  VERS ITY  OF  ILLINOIS  LIERARY 

URBANA,    ILL.  03 
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JUNE  1958 
Volume  LXIll      No.  6 


ASHEVILLE:  1958 


SUPPLEMENTAL   DATA 


ARKANSAS 
JUNE    195B 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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0 

z 

1 

H 
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S 
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0 

1 
0 

tn 

0) 
01 

T 

CM    S 

1 

III 

FORT   SMITH  WB   AIRPORT 
LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 
TEXARKANA    WB   AIRPORT 

ENE 
SSW 
SSW 

19 
16 
16 

7.9 
9.2 

8.5 

33 
29 

W 

w 

15 
20 

83 
62 

91 
86 
91 

61 
56 

SB 
5B 

2 

3 

0 

1 
1 
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1 
3 
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1 
2 

1 

1 
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1 
1 
0 

10 

11 

8 

69 
70 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tern 

peralure 

Precip 

talion 

11 

~  i 
1  J 

s, 
1 

III 

ill 

J 

X 

Ct 

1 

1 

2 
S 

No-  of  Day's 

1 

ill 
III 

i 

I 
0 

0 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Siirion 

Ma« 

Mm 

1 

1 1 

i  S 

1 

e 

5 
0 

0 
0 

c 

1 

p 

5  5 

sl 

0  0 

NORTHWEST    DIVISION 

BENTONVILLE 

85.8 

61.7 

73,8 

95 

5 

47 

26 

4 

10 

0 

0 

0 

6.82 

1,76 

11 

.0 

0 

10 

EUREKA    SPRINGS 

84.6 

61.8 

73.2 

-  2.5 

93 

14+ 

41 

25 

11 

6 

0 

0 

0 

8.81 

3.37 

2.05 

21 

.0 

0 

9 

FAYETTEVILLE 

86.4 

64.0 

75.2 

94 

14  + 

49 

25 

2 

10 

0 

0 

0 

6.53 

2.59 

25 

.0 

0 

FAYETTEVILLE    CAA    AIRPORT 

84.7 

61.6 

73.2 

93 

14+ 

48 

27 

5 

6 

0 

0 

0 

5.80 

2.07 

25 

.0 

0 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

85.3 

63.5 

74.4 

-  0.9 

93 

5 

49 

26 

7 

10 

0 

0 

0 

6.19 

1.06 

2.55 

25 

.0 

0 

GRAVETTE 

85.2 

61.3 

73.3 

-  2.0 

92 

5 

45 

27 

5 

5 

0 

0 

0 

6.08 

.97 

1.49 

21 

.0 

0 

HARRISON 

87.0 

61.2 

74.1 

- 1,5 

95 

14  + 

48 

25 

4 

11 

0 

0 

0 

6.80 

2.20 

21 

.0 

0 

LEAD    HILL 

87.2 

61.0 

74.1 

- 1,5 

98 

14 

49 

27+ 

1 

12 

0 

0 

0 

5.85 

1.56 

1.90 

25 

.0 

0 

ROGERS 

84.4 

62.7 

73.6 

- 1,4 

91 

14  + 

50 

25 

5 

7 

0 

0 

0 

6.56 

1.18 

1.80 

11 

.0 

0 

SI  LOAM    SPRINGS 

83.5 

62.2 

72.9 

94 

5 

46 

27+ 

13 

2 

0 

0 

0 

5.72 

.90 

25 

.0 

0 

10 

0 

niVISION 

73.8 

- 1.5 

5.53 

1,49 

.0 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

FLIPPIN    CAA    AIRPORT 

85.9 

61.6 

73.8 

97 

5 

51 

28+ 

0 

9 

0 

0 

0 

9.86 

1.93 

18 

.0 

0 

9 

6 

GILBERT 

88.1 

61.4 

74.8 

98 

5 

50 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

5.59 

1.89 

22 

.0 

0 

8 

1 

MAMMOTH    SPRING 

86.4 

60.7 

73.5 

-  2,1 

95 

14+ 

50 

27 

2 

3 

0 

0 

0 

3.53 

.70 

11 

.0 

0 

8 

0 

MARSHALL 

86. 2M 

62.0 

74. IM 

96 

5 

48 

27 

5 

0 

0 

0 

5.54 

1.50 

22 

.0 

0 

6 

3 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

85.0 

62.  8M 

73, 9M 

-  2,1 

93 

5 

50 

26 

1 

5 

0 

0 

0 

5.79 

1.41 

1.28 

11 

.0 

0 

7 

4 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    EN6         AM 

83.9 

61.6 

72.8 

94 

5 

50 

26 

7 

6 

c 

0 

0 

6.40 

1.59 

22 

.0 

0 

7 

3 

DIVISION 

73,8 

-  2,2 

6.14 

2.14 

.0 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

87.1 

63.0 

75.1 

95 

14 

51 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

4.96 

.81 

5 

.0 

0 

10 

0 

BATESVILLE    LIVESTOCK               AM 

87.2 

61.0 

74.1 

97 

5 

50 

26 

3 

14 

0 

0 

0 

6.90 

1.70 

16 

.0 

0 

8 

3 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

87.9 

62.6 

75.3 

97 

5 

52 

27 

0 

14 

0 

0 

0 

5.74 

1.57 

1.00 

11 

.0 

0 

10 

1 

BLYTHEVILLE 

89.0 

66.7 

77.9 

- 1,0 

99 

14 

54 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

2.44 

-       .68 

.93 

9 

.0 

0 

0 

CORNING 

89.3 

63.9 

76.6 

- 1,2 

100 

5 

53 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

2.15 

-    1.72 

.84 

9 

.0 

0 

0 

JONESBORO 

89.5 

66.7 

78.1 

-  0.3 

99 

14 

52 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

2.34 

-    1.26 

.86 

25 

.0 

0 

0 

MARKED    TREE 

88,8 

66.3 

77.6 

-  0.6 

97 

14 

55 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

3.13 

-       .49 

1.74 

25 

.0 

0 

1 

NEWPORT 

36.6 

66.0 

75.3 

-  2.5 

95 

15+ 

53 

26 

0 

10 

0 

0 

0 

5.76 

1.89 

1.80 

2 

.0 

0 

10 

1 

PARAGOULD 

89.0 

63.0 

76.0 

97 

14+ 

51 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

2.28 

1.10 

25 

.0 

0 

1 

POCAHONTAS    1 

88.2 

63.6 

75.9 

- 1.5 

96 

5 

52 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

1.25 

-    2.65 

.65 

11 

.0 

0 

0 

SEARCY 

88.6 

64.9 

76.8 

- 1,4 

97 

14 

52 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

4.41 

.56 

.99 

25 

.0 

0 

10 

0 

WALNUT    RIDGE    CAA    AIRPORT 

86.6 

65.6 

76.1 

97 

5 

54 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

2.91 

.70 

11 

.0 

0 

0 

WILSON 

89.6 

66.3 

78.0 

100 

14 

53 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

2.52 

.98 

7 

.0 

0 

0 

DIVISION 

75.4 

- 1.7 

3.51 

.08 

.0 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

88.9 

64.6 

75.8 

- 1.5 

100 

14 

52 

27 

0 

17 

0 

0 

0 

8.23 

3.95 

3.03 

26 

.0 

0 

7 

6 

3 

CAMP    CHAFFEE                                    AM 

88.0 

65,6 

75.8 

98 

14 

53 

27 

0 

15 

0 

0 

0 

9.14 

3.22 

26 

.0 

0 

6 

6 

4 

CLARKSVILLE 

89.2 

64.2 

76,7 

98 

14 

54 

28  + 

0 

14 

0 

0 

0 

5.29 

1.85 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

DARDANELLE 

87.3 

66.8 

77,1 

-  2.1 

95 

14+ 

56 

26 

0 

11 

0 

0 

0 

6.19 

2.23 

1.87 

25 

.0 

0 

8 

4 

2 

DEVILS    KNOB 

82.1 

62.2 

72.2 

91 

5 

48 

26 

8 

1 

0 

0 

0 

5.54 

1.54 

22 

.0 

0 

7 

5 

3 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  R// 

89.0 

66.8 

77,9 

-  0.4 

98 

13+ 

55 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

10.40 

6.09 

3.30 

25 

.0 

0 

7 

6 

5 

FT    SMITH    WATER    PLANT 

87.2 

62.3 

74.8 

96 

14  + 

50 

28 

0 

12 

0 

0 

0 

7.05 

2.44 

26 

.0 

0 

7 

4 

3 

MENA 

88.5 

66.3 

77.4 

0.1 

95 

14 

55 

28  + 

0 

14 

0 

0 

0 

7.81 

3.22 

3.53 

26 

.0 

0 

7 

5 

3 

MOUNT    MAGAZINE 

81. CM 

61. 7M 

71. 4M 

89 

14 

49 

26 

7 

0 

0 

0 

0 

10.55 

.0 

0 

OZARK 

89.5 

65.6 

77.5 

-  0.4 

98 

14 

54 

27+ 

0 

18 

0 

0 

0 

5.39 

1.38 

2.77 

26 

.0 

0 

6 

2 

2 

PARIS 

90.5 

64.7 

77.6 

99 

14 

55 

29+ 

0 

20 

0 

0 

0 

6.52 

3.13 

25 

.0 

0 

7 

3 

3 

RUSSELLVILLE 

89.2 

65.9 

77.6 

98 

14 

55 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

8.27 

2.88 

15 

.0 

0 

8 

5 

4 

SUBIACO 

89.0 

64.4 

75.7 

-  2.2 

97 

14  + 

53 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

6.49 

2.32 

3.22 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

TURNPIKE 

79. 2M 

61.5 

70. 4M 

90 

8 

47 

26 

13 

1 

0 

0 

0 

5.04 

1.70 

25 

.0 

0 

a 

4 

1 

WALDRON 

89.6 

65.1 

77.4 

97 

14+ 

52 

27 

0 

18 

0 

0 

0 

9.04 

2.99 

5 

.0 

0 

8 

5 

3 

WHITE    ROCK 

81.6 

63.0 

72.3 

90 

14 

49 

26 

4 

1 

0 

0 

0 

7.24 

1.73 

26 

.0 

0 

8 

6 

3 

DIVISION 

75.7 

- 1.3 

7.40 

3.10 

.0 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

87.2 

64.3 

75.8 

95 

14+ 

52 

26 

0 

11 

0 

0 

0 

7.59 

1.80 

15 

.0 

0 

« 

4 

BENTON 

88. 6M 

62.3 

75. 5M 

95 

14 

50 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

6.55 

2.67 

26 

.0 

0 

7 

2 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM               AM 

88.7 

64.4 

76.6 

99 

15 

52 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

5.53 

2.76 

26 

.0 

0 

6 

1 

CONWAY 

87.8 

64.4 

75.1 

-  2.8 

95 

14+ 

52 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

6.59 

2.90 

2.50 

25 

.0 

0 

10 

2 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

89.7 

67.4 

78.5 

- 1.1 

98 

14 

53 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

4.18 

-       .07 

1.07 

26 

.0 

0 

9 

1 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               R// 

87.3 

67.7 

77.5 

- 1.0 

96 

14  + 

55 

26 

0 

12 

0 

0 

0 

7.20 

3.77 

3.79 

25 

.0 

0 

7 

2 

MALVERN 

89.2 

62.9 

75.1 

97 

9  + 

51 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

6.11 

2.20 

26 

.0 

0 

8 

3 

MORRILTON 

88.7 

65.4 

77.1 

- 1.5 

97 

14 

54 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

4.97 

1.23 

1.9a 

26 

.0 

0 

7 

2 

NIMROD    DAM                                          AM 

88.6 

63.4 

75.0 

99 

15 

53 

29  + 

0 

15 

0 

0 

0 

7.69 

3.35 

25 

.0 

0 

8 

2 

PERRYVILLE 

87.3 

56.2 

75.8 

-  0.2 

94 

14 

54 

28 

0 

11 

0 

0 

0 

7.29 

3.05 

2.27 

26 

.0 

0 

8 

3 

SHERIDAN    TOWER 

88. 5M 

59.0 

78. 8M 

98 

13 

55 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

5.07 

2.53 

26 

.0 

0 

6 

2 

DIVISION 

76.8 

- 1.4 

6.27 

2.60 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARICANSAS 
JUNE    1958 


Tempefature 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

RINKLEY 

ES  ARC 

ELENA 

EO 

ARIANNA  2  S 

AINT  CHARLES 

TUTTGART 

TUTT6ART    9    ESE 

YNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST    DIVISION 

SHDOWN 

lE    QUEEN 

iIERKS 

lOPE    3    NE 

lOUNT     IDA 

lARROWS    DAM 

lASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

IKAY 

exarkana  kb  airport 

division 

south  central  division 

irkadelphia 

:amden  1 

;l  dorado  caa  airport 

■ORDYCE  5  W 
(AGNOLIA  3  N 
'RESCOTT 
(ARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

:rossett  7  s 

:UMMINS  FARM 

3UMAS  3  S 

■IONTICELLO  3  S 

»INE  BLUFF 

»INE    BLUFF    CAA    AIRPORT 

90RTLAND 


87.3 
87.3 

88.2 

88.6 

87.7 

89. 2M 

86.9 

87.7 


90.7 
91.3 

88. S 

87.9 
90.0 
87.9 
90.8 
89,1 


88.6 
89.3 
88.6 

^ 

91.0 
90.0 


89.2 

88. 8M 

88.9 

89.1 

39.'! 

88.3 

86.7 


DIVISION 


6't.9 

66.9 

67.4 

63.6 

66.2 

67.8 

68. 5M 

68. 3M 

64.3 


67.5 
66.2 

67.7 
63.5 
64.4 
66.3 
69.0 
69.8 


67.4 
67.6 
68.6 

^ 
67.0 

68.0 


66.7 

67. 5M 

67.4 

68.3 

68.6 

67.1 

69.0 


75.1 

77.1 

77.9 

76.9 

77.4 

77.8 

78. 9M 

77. 6M 

75.0 

77.3 


79.1 
78.8 

78.1 
75.7 
77.2 
77.1 
79.9 
79.5 

78.2 


78.0 
78.5 
78.6 

M 
79.0 

79.0 

78.6 


78.0 

78. 2M 

78.2 

78.7 

79.0 

77,7 

77.9 

78.2 


2.6 

0.9 
1.4 

0.3 


1.0 

0.8 


0.6 
0.4 


1.1 

1.7 


1.2 

0.9 

0.9 
2.2 
1.1 
1.5 
1,4 


Precipitation 


5,51 
5.88 
6.43 
5.68 
4,47 
6.10 
6.82 
9.00 
2.05 

5.78 


4.88 

4.85 
7.04 
8.91 
8.33 
4.59 
6.21 

5.06 


6.80 
7.37 
7.41 
5.00 
8.91 

8.85 


4.12 
5.23 
6.21 
10.50 
5.45 
4.92 
7.94 


See 
a  ^  >^ 


2.25 
3.43 
1.48 
3.44 


3.26 
4.44 
4,61 


.89 
3.05 
2.44 
4.87 
3.21 


1.54 
1,92 
2.14 
2.90 
1.80 
3.14 
2.94 
3.91 
.65 


1.28 
2.15 

2.27 
3.U 
3.26 
4.21 
2.05 
1.75 


2.95 
3.86 
3.24 
2.37 
2.70 

4.61 


1.76 
2.82 
2.71 
3.30 
2.91 
2.15 
2.10 


_L 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


Highest  Temperature 
Lowest  Temperature  _ 


100 


_  on  the 
on  the  _ 


Greatest  Total  Preciiptation     11 
Least  Total  Precipitation    1 .25 


JA± 


_2fi_ 


4  stations 


at    Eureka  Springs 


inches  at 


.Tessieville 


inches  at 


Pocahontas  1 


Greatest  one-day  precipitation 


inches  on  the 


26 


Gurdon  3  E 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JUNE  1956 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  I  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  ClTV 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUST A 
BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

6EATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVrLLE 
BERRYVlLLE  *  NH 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT OH 

BRADFORD 
BRirWCLEY 
BUFFALO  TOMER 
8URDETTE 
.  CABOT  ♦  SW 


CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE 
CLARENDON 


Day  of  month 


10.00 
3.33 
7,59 


6.36 
6.41 
6.80 
6.61 


4.96 

6.90 
5.74 


6.82 
7.69 
7.66 
2*41 
4. 58 

5.63 
4.65 
2.44 
8.23 
6.89 

5.17 
5.61 
6.20 
4.21 
7,67 


10    11    12 


13   14   15 


.95 

.16 

.57 

.40 

.17 

T 

1.00 
1.15 

.23 

1.56 

T 

s« 


CLARKSVILLE 

CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  5 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 
DUMAS  3  S 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  Ri 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

6LENW00D 
GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON  3  E 

HAMBURG 

HAMPTON 

HARR I SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 
HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTI6  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 


LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
MARIAfWA    2    S 
MARKED   TREE 
MARSHALL 


6.81 

4.43 
6.26 
6.19 

4.88 
7.22 


.18 
1.52 


9 

86 

5 

00 

10 

40 

7 

05 

4 

78 

• 

35 

5 

69 

8 

.21 

8 

55 

1.07      .64 
.03 


7.84 
5.71 
6. BO 
5.25 


6.43 
6.56 
4.85 

6.86 


3.30 
5.73 
11.74 


1.11 
T 
.17 


1.06      .04 
.07 

.38      .01 


16        17         18 


1.78    1.84       .28 


.29 

.33      .21 
1.35      .20 

.49  1*06      .44 


1.60 
.60 

1.70 
.80 


19  I  20  I   21  I  22  I  23  [  M 


.42 

T 

.70 

.22 

.40 

.49 

.05 

.45 

.39 

.U 

.19 

.70 

T 

25      26      27      28      29      30 


2.72 

.05    1.06 

1.05    1.60 

2.99 

3.19 

4.17 
2.75 
2.95 
2.10 
1.28 


.31 

.12 

.56 

1,26 

.39 

.54 

.64 

.84 

.32 

.44 

.41 

.05 

.08 

.51 

2.05 

.87 

•  24 

.10 

.97 

.89 

.17 

.30 

.03 

.48 

.31 

.67 

.67 

.82 

.19 

.06 

2.03 

T 

.49 

.12 

.11 

.30 

.01 

.73 

T 

.50 

.11 
.28 

1.21 
.99 

.12 

.57 
.67 

.55 

.85 


T  1.65 
.23  .15 
1.00      .85 

.90 

.15    1.08 


1.12 

2.02 

.32 


1,16      .70       .40 


.56    1.01 
.52    1.20 


.06    1.56 

.04    1.22 

1.29 

■  44 

1.70    1.85 

.22 


.27 


3.72 

2.08 

1.40 

.20 

.72 

1.14 


.35 

.45 
.60 


1.71 

.72 
17 


1.35 

?3 

1.54 

30 

1.15 

.55 

23 

3.36 

.70 

3.66 

04 

3.22 

3.00 

1.21 

61 

T 

67 
29 

r 

06 

.37 

04 
44 

.14 
•  34 

T 

.27 

.74 
.21 

.52 

.07 

•  10 

•  35 

.23 

•  02 

•  39 

T 

•  86 

.20 

2 

•  90 

4^77 
3.64 
6^91 


KOI 
.45 
1.27 


.30      .26      .53 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


URVEt-L 
tONTICELLO    3    S 

40r0bay  l  and  0  no  8 
iorrilton 

♦OUNT     IDA 
lOUNT    MAGAZINE 
(OUNTAIN    home    I    NNW 
lOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

tOUNTAiN    VIEW    I    E 
lULBERRY    6    NNE 
(ARROWS    0AM 
USHVILLE    PEACH    5UBSTA 

lATHAN    4     WNW 

4EWH0PE    3    E 
4FWP0RT 
lIMROO    DAM 
3DELL 
JOEN    2    W 

)KAy 

JSCEOLA 

)WENSVILLE 

)ZARK 

3Z0NE 

>aragould 

>ARIS 

>ARKIN    2    W 
>ARKS 
>ERRYVILLE 

>INE  BLUFF 

SINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

SINF  RI06E 

>0CAH0NTAS    1 

>ORTLAND 

>RESCOTT 

UTCLIFF 

RISON 

*0GFRS 

WSSELLVILLE 

SAINT    CHARLES 
SAINT    FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN    TOWER 

5HIRLEY  3  SE 

5IL0AM  SPRINGS 

5PARKHAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  E5E 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPUE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  A I RPOfi 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 

WILSON 


7,21 
5.26 
7.81 
10.50 
7.57 

♦  .97 
7.04 
10.65 
5.79 
6.40 


7.69 
7.41 
8.21 


5.72 
5.00 
6.48 
6.65 

6.97 
6.82 

9.00 
6.49 


6.21 
5.04 
9.04 


6.03 
7.24 
6.36 


.10 
.44 
.48 


2.99 
.28 

.06   .03 


to    11    12    13    14    15 


1.00 
.04  1.06 


16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30       31 


1.80 
.02 
.77 


1.10 
2.10 


.51 

.26 

.6S 

•  3« 

l.»5 

.30 

.65 

.23 

.67 

.34 

i.n 

.73 

.42 

.05 

.30 

.10 

.90 

.3* 

.50 

.73 

1.00 
.55 
.82 


.83  1.26 
1.50       .43 

.61  .21 

.10    2.42  1.21 


.01       .16    l.OI 


.07       .36    1*30 


1.38       .24 


3.26 
4.21 
3.54 


1.37       .09 


.22 

.19 

.99 

2.53 


.05    4.61 

2.05 

.58    1.73 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of   1957-1958 


July 


August 


September 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM    FORK 

ALY 

AMITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  I  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
OUHAS  3  S 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FOROYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURS 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 


October      November 


3.0 
2.'> 


January 


February 


3.3 

2.2 


1.0 
1.3 


3.6 
6.6 


'1.3 
3.0 


4.2 
2.0 
2.0 


3.5 
2.2 


2.5 
4.6 


1.7 
3.8 


7.2 
4.2 


6.0 
8.0 


2.0 
2.0 


April 


May 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1957-1958 


JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAK.E  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 

MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 
MONTICELLO  3  S 

HOROBAY  L  AND  D  NO  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 
PARAGOULO 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS    1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT    CHARLES 
SAINT    FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 


July 


August 


September 


T 
1.5 


T 
1.5 


January 


2.0 
T 


February 


2.0 

T 


2.1 
T 


2.0 
3.5 


2.0 
2.0 


2.0 
'1.2 


April 


May 


June 


3.2 
5.0 


1.5 
'..5 


4.0 
3.3 


2.0 
1.0 
1.9 


2.0 
1.4 


.5 

2.0 


A.O 
3.0 


2.0 
5.0 


1.5 

10.0 


10.2 
3.3 


2.0 
1.0 
2.9 


2.0 
1.* 


SHERIDAN    TOWER 
SHIRLEY    3    SE 
SILOAM    SPRINGS 
5PARKMAN    4    E 
STAMPS 


2.5 
6.5 


STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUB  I  ACQ 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 


1.5 
T 
.1 


1.6 
3.0 


7.5 
1.0 


4.0 
8.0 


3.1 
4.6 


14.0 
.3 


24.0 
1.0 


WILSON 

WYNNE 

YELLVILLE 


3.7 
2.4 


8««  r«f*r*Iic«  not*!  follovlnc  BtatiOD  Indaz. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARICANSAS 
JUNE    1958 


ALUM    FORK 

ARKADELPHIA 

ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  I 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORN  INS 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

OE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  3  S 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


90  87  87 

72  68  60 

94  90  89 

72  71  65 

92  95  93 

70  71  69 


92   83   82 
70   66   59 


70   62   56 


72   65   56 
92   89   88 


85  85   89 

67  57   60 

92  94   90 
67  69   63 

94  86 

72  66 

93  93 

70  70 

94  86 
70  68 

92  93 


94   90   88 
70   68   62 


72   68   60 


94   85   84 
73   65   63 


90   92   89 

71   68   69 


72   72   61 


92   95   92 
68   69   68 


92   94   86 
73   70   63 


86   S3   83 
69   60   58 


95  85 

70  70 

90  92 

72  72  70 

84  83  85 

69  69  59 

87  88  89 

70  63  64 

86  87  68 

66  62  60 


MAX 

89 

MIN 

75 

MAX 

91 

MIN 

74 

MAX 

84 

MIN 

65 

MAX 

88 

MIN 

74 

MAX 

93 

MIN 

70 

MAX 

90 

MIN 

72 

85   87 
69   62 


87   83 
65   61 


92   91   89 
74   69   67 


61  65  62 

96  96  94 

65  70  72 

94  97  95 

66  69  70 

90  94  92 

62  65  68 


55  60  65 

92  97  92 

56  59  68 

93  95  90 

57  62  65 

91  95  82 

60  65  64 

90  94  96 


97   92 
74   70 


63  68  69 

90  94  96 

66  73  72 

88  92  95 

65  68  69 

92  97  89 

60  66  67 

92  95  90 
60  63  67 

93  100  83 
59  68  62 

94  93  93 

67  70  69 


63   67   70 


66  68  67 

84  93  95 

64  59  71 

87  91  89 

61  70  61 


96   95   90 
68   72   70 


94  93  92 

68  73  70 

90  93  87 
57  62 

91  94 
62  66  68 


59  63  63 

90  93  91 
61  66  66 

91  97  76 
58  63  66 


93   96   91 

66   70   70 


91   94   92 
58   61   67 


91   98   92 

57   59   65 


90   92   89 
60   64   64 


91   95   89 
55   62   65 


91   92   96 


92   92 

68   70 


90   90 
70   71 


92   93   92 
65   72   73 


89   92   90 
61   64   70 


93   94 
67   67 


92   90 
64   72 


62   63   62 
90   91   93 


92   97   93 
61   70   73 


93   91 

58   71 


94   91   92 
67   68   70 


91   92   93 

67   65   70 


89   94   93 
67   70   66 


10   11   12   13   14 


92   91 

58   72 


63 

92  97  92 

59  67  70 

90  92  90 

67  68  68 


92   92 

71   71 


95   92 

70   70 


90   93 
59   73 


96   92 
72   71 


90   89   90 
67   72   71 


91   91   92 
65   72   71 


88   89   90 
63   72   70 


90   88   90 
62   72   71 


94 

95 

95 

58 

72 

71 

90 

90 

91 

63 

65 

70 

91 

93 

92 

63 

54 

70 

88 

89 

89 

63 

70 

70 

90 

93 

93 

63 

69 

69 

82 

95 

92 

54 

65 

74 

93 

90 

90 

66 

70 

73 

87   95 
64   67 


88   94 
74   74 


93   92   94 

72   73   74 


73   64   69 


94   92   86 
67   58   69 


90   88   91 
75   64   70 


92   87   92 
69   53   70 


93   86   91 
73   62   71 


92   92   90 

72   73   67 


94   90   96 
78   65   57 


93   88   97 
72   68   74 


92   91   91 

72   74   74 


93   94   86 

70   69   70 


96   89   95 
70   66   66 


91   88   92 

73   55   73 


93   88   94 


92   90 
72   65 


93   92 

75   57 


92   90   94 
71   55   72 


90   91   92 
72   74   72 


73   50   70 


91   85   93 

74   64   72 


93   84   91 
65   54   71 


90   85   91 

75   64   72 


93   87   93 
72   65   72 


85   98 

70   74 


86 

53   72 


89   92 
65   71 


89   85   90 
73   63   70 


93   88   91 
72   54   70 


92   85   94 
74   52   73 


90   89   90 
73   74   74 


96   94 

69   70 


94   95   91 
73   70   76 


96   97   96 


67   64   59 


94   95 
65   68 


93   95   91 


94   96   92 
59   64   74 


93   90 
69   68 


95   98 
69   66 


98   99   92 

75   75   75 


97  100   87 
70   67   68 


95   91 
68   70 


93   95   95 
78   71   76 


98   96 
69   52 


95   98   93 
72   69   71 


93   95   94 


16   17   1 


97   97 
75   71 


95   94   91 
58   70   74 


95   95 

73   71 


97   98   98 


93   95 

75   70 


69   71   68 


95   96   93 


93   93   92 


74   71   70 


94   91 
73   73 


92   93   89 
72   59   68 


92   92   92 


71   70   58 


98   97   88 
73   72   71 


95   92 

63   57 


95   92 
66   65 


91   91   88 

73   70   59 


96   96   89 
75   65   66 


77   73   70 


91   93   95 
73   71   76 


86   82   89 
72   68   67 


88   83   90 
70   70   66 


77   86   90 
61   62   64 


91   72   89 
62   58   62 


80   85   90 
65   51   62 


86   89 
65   63   60 


75   84 
65   64 


85   81 
72   68 


79   88 
67   63 


87  68  84 

65  69  68 

90  83  81 

66  72  69 

91  93  86 
58  71  70 

85  85  84 

66  69  69 

90  85  85 

61  55  65 

65  86  85 

66  56  67 


86   88   79 
54   54   60 


90   85   86 
64   71   58 


87   69   83 
72   72   58 


83   91 
60   59 


89   90 
62   60 


87   88 
61   52 


82   69 
56   58 


81   81 
56   54 


77   87   91 
66   64   55 


76   85   88 
65   64   54 


88   73   86 
72   65   56 


79   86   91 
59   54   65 


77   86   90 
66   64   63 


76   88   92 
63   60   66 


81   82   90 

73   70   65 


65   90 
70   57 


77   83   89 
70   65   66 


90   90   85 
72   68   65 


92   74   85 
69   65   66 


72   79   85 
61   60   66 


80   84   89 
71   69   57 


83   93 
72   69 


76   62   67 
63   68   61 


76   65   88 
65   63   53 


72   84   67 
56   55   52 


77   64   85 
66   64   63 


73   85   87 
52   60   52 


86   91 

70   58   67 


75   88   92 
68   56   68 


90   87 
66   67 


85   88 
64   61 


77   65   90 
65-  55   53 


74   86   86 
56   61   60 


77   87   90 
64   51   62 


77   86   91 
71   67   57 


89   85   85 
72   69   65 


64   86   81 
64   68   68 


90   92   87 
67   72   70 


91   89 
68   71 


91   89   85 


56  59  67 

90  92  82 

57  59  63 

91  69  89 
59  72  71 


91   90 
69   71 


68  72  67 

93  93  35 

67  59  68 

90  83  85 

70  70  73 

86  63  81 

54  69  59 


92   91 
58   71 


90   87 
69   74 


81   90 
55   55 


80   86 
63   60 


79   82   86 
61   57   55 


85   86 
52   56 


86   65 
64   69 


86   86 
66   66 


85   64 
55   59 


88   89 
61   55 


90   86 
55   71 


90   88 
69   70 


88   68 
57   66 


90   90 
52   66 


65   86 
63   54 


66   85 

72   72 


82   91 
51   62 


64   92 
57   58 


84   89 
58   60 


61   85 
52   50 


79   85 
60   61 


84   92 
57   56 


84   91 
69   5  7 


82   91 
57   59 


86   91 
60   60 


84   90 
61   61 


82   90 
61   61 


69   93 
68   68 


79   84 
60   62 


75   83 
67   52 


66   90 
61   60 


86   90 
64   62 


77   86 
55   61 


81   88 
67   63 


80   67 
63   59 


77   86 
64   63 


84   90 
60   61 


85   93 
53   53 


82   90 
54   58 


79   86 

50   60 


84   90 
50   61 


83   85 
52   60 


86   77 
57   52 


92   87 
62   56 


84   78 
63   51 


90   75 
70   50 


88   79 
71   53 


82   SO 
65   50 


76   76 

57   47 


93   78 
62   65 


66   76 
69   54 


80   80 
50   65 


85   77 

69   53 


90   90 
70   56 


91   75 
71   55 


68   79 
50   55 


84   79 
68   52 


67   81 
67   53 


88   66 
73   59 


68   86 
73   57 


88   77 
55   65 


90   82 
73   57 


90   84 
59   54 


80   71   73 
64   48   57 


83   85 
58   59 


85   88 
59   62 


86   69 
59   65 


84   67 
65   56 


64   85 
52   53 


86   69 
54   57 


85   86 
52   65 


85   88 
56   58 


84   86 
55   59 


66   90 
51   64 


85   87 
58   50 


83   86 
68   62 


85   88 
58   59 


89   87 
67   59 


90   92 
58   60 


88   89 
56   59 


89   86 
62   65 


61 

57 

80 
68 

73 
41 

78 
49 

76 
49 

80 
50 

75 
49 

79 
48 

73 
49 

78 
50 

78 
51 

82 
54 

84 
53 

62 
59 

80 
66 

83 
55 

75 
54 

80 
55 

78 
62 

82 
60 

75 

47 

81 
45 

76 
48 

81 
49 

82 

57 

63 

60 

90 
55 

78 
56 

84   67 
61   53 


87   88 
58   63 


89   86 
61   63 


75   79 
61   59 


83  85  84 

50  51  64 

84  87  89 
59  60  62 

61  82  89 

97  56  59 

82  89  87 

93  50  53 

79  82  84 

51  52  57 

79  81  84 

66  55  61 


84 
91 

85 
54 

87 
56 

89 
57 

87 
61 

89 
64 

69 

98 

87 
61 

90 
64 

80 
90 

8> 
5J 

86 
60 

83 
51 

64 
62 

87 
54 

61 
52 

84 
55 

89 
58 

82 
52 

84 
52 

87 
55 

65 
60 

87 
60 

90 
60 

62 
55 

83 
57 

85 
62 

87.2 
64.3 


88.5 
67.4 


90.7 
67.9 


87.1 
63.0 


87.2 
61.0 


67.9 
62.6 


89.8 
61.7 


89.0 
66.7 


87.3 
64.9 


89.3 
67.6 


88.0 
69.6 


89.2 
64.2 


87.8 
64.4 


89.3 
63.9 


89.2 
66.7 


67.3 
66.8 


91.3 
66.2 


87.3 
66.9 


82.1 
62.2 


8««  r»S»r90c»  Bot«a  followlag  Station  laimm. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE    1958 


Station 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

ICEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MA6N0LIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2    S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  I 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


Day  01  Month 


91  91  91 

73  68  62 

95  83  83 

75  65  64 

93  87  85 

73  69  60 

90  8«  85 

72  57  56 

93  87  85 


93   93   94 
70   66   65 


91   89   90 
68   66   61 


94   90   86 
76   69   61 


93   85   85 
76   66   64 


89   83   85 
74   61   57 


91   94   92 
72   69   66 


91   90   89 
66   66   67 


93   88   86 


MAX 
MIN 

84 
68 

MAX 
MIN 

87 
75 

MAX 
MIN 

88 
72 

MAX 
MIN 

91 
64 

MAX 
MIN 

89 
69 

MAX 
MIN 

92 
75 

MAX 
MIN 

93 
.62 

MAX 
MIN 

92 

73 

MAX 
MIN 

9! 
72 

MAX 
HIN 

93 
69 

MAX 
MIN 

95 

72 

MAX 
MIN 

90 
70 

MAX 
MIN 

94 

74 

MAX 
MIN 

93 

75 

MAX 
MIN 

91 
70 

MAX 
MIN 

90 
67 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

85 
69 

68 

60 

91 

89 

67 

62 

82 

86 

66 

58 

84 

82 

61 

59 

98   91 

70   71 


93   95   87 


92   97   82 
55   61   62 


93   96   84 
66   70   73 


96  100 
66   70 


94   97   92 


55   59   58 


92   95 

62   72 


91   96   86 
59   60   65 


69   71   70 


61  66  66 

92  95  92 

58  64  67 

83  87  85 

60  72  61 

87  93  83 

61  64  66 


94   89   88 
75   69   63 


MAX 
MIN 

92 
74 

94 
70 

HI 
65 

MAX 
MIN 

95 
73 

85 
68 

83 
61 

MAX 
MIN 

94 

75 

88 
72 

85 
65 

MAX 
MIN 

86 
73 

87 
60 

86 

60 

MAX 
MIN 

95 

75 

90 
70 

65 
64 

81  88  94 

58  62  67 

92  95  96 

62  66  69 

90  92  97 

65  67  69 

89  95  82 

62  62  68 

88  93  96 

57  64  67 

95  98  95 

67  72  69 

93  96 

64  66 

92  97  96 

58  66  66 

94  97  93 
60  60  67 

91  93  85 

64  68  66 

95  97  91 

68  74  74 

95  97  91 

67  73  70 

90  96  87 

59  61  66 

90  92  92 

68  71  74 


60   66   67 


61   66   67 


86   94   91 
68   72   71 


92   95   92 
62   66   71 


96   88   86 
68   72   75 


87   94   87 
62   60   66 


67   74   73 


94   94   91 
68   74   72 


92   96   94 

64   71   74 


92   93   94 
63   70   72 


90   95   93 
60   72   72 


92   92   92 

68   73   73 


93   92   96 
66   71   71 


57   63   66 


90  95  94 

62  67  72 

89  95  93 

62  70  73 


62   71   72 


91   91 
70   69 


91   93   92 
66   68   71 


91   92 
64   66 


82  83  82 

62  69  66 

85  90  87 

62  67  68 

78  81  91 

62  66  66 

90  92  92 

63  67  67 

92  90  89 

64  70  71 


15 


87   92   91 


90   93   95 
66   66   68 


92   92   92 
66   73   73 


92   94   93 


69   70 
91   95 


93   96   95 

65   64   70 


91   87   89 
68   64   65 


93   93   92 
66   74   72 


92   93   93 

67   71   71 


90   94   91 
59   66   69 


91   90   90 

71   71   79 


88   89   90 
64   70   70 


69   69   70 


67   70   73 


62   67   70 


93   93   91 


94  89  95 

74  65  73 

93  87  95 

72  66  72 

95  87  92 
65  65  73 

92  87  93 

75  66  73 

92  92  93 

72  73  71 

91  88  92 

70  65  69 


69  65  71 

94  89  91 

71  63  72 

94  88  94 

75  65  72 

92  86  90 

72  63  71 

88  84  91 

73  72  72 


70  68  71 

92  87  93 

73  66  72 

90  88  93 

74  69  68 

85  79  85 

67  58  61 

89  85  89 

72  64  70 

89  90  83 

73  64  65 

92  90  90 

70  70  69 


90   91   91 
67   64   74 


94  95  90 

73  66  65 

91  92  93 

73  75  75 

94  86  95 

70  67  73 

92  90  94 

74  63  69 

96  90  97 

70  66  71 

92  89  91 

68  68 

92  88  95 

75  67  75 

92  86  92 

71  67  71 

91  88  92 

73  64  73 

91  91  88 

71  71  72 


97   96   95 


97   99   95 

77   74   73 


72   69   72 

96   96   87 
71   70   63 


76  73  73 

94  97  95 

71  70  70 

94  95  92 

68  63  74 

93  95  86 

72  66  68 

93  95  95 

73  71  70 

96  97  95 

75  72  73 

93  94  91 
75  69  69 

94  96  93 
73  79  71 

95  96  95 

73  69  74 

95  97  92 

72  69  73 

95  96  90 

74  64  70 

87 
65 


67  65 

91   92  92 

74   70  67 

90   92  92 

72   67  69 

94   96  97 


93   94 
76   71 


95 
74 

99 


90  84  91 

74  63  66 

95  90  95 

73  65 

92  92 

74  69  66 


9  3   90   93 


76   68   74 


93   67   95 
75   66   73 


76   88   91 
68   66   69 


89   93 
63   69 


62   60   60 


75   85   91' 
67   67   67 


73   70   67 

79   86   90 
70   65   61 


79   86   90 


77   85   89 
66   65   66 


79   89 
68   67 


82   84   90 
72   67   70 


77   85   91 
67   64   66 


98   99   95 
72   68   72 


93   94   91 
78   78   76 


96   97   90 


73  71  74 

94  96  95 

74  69  70 

89  96  96 

72  73  76 


75  70  71 

97  98  90 
71  69  72 

93  94  96 

75  73  78 

95  97  94 
71  67  70 

98  97  86 

75  75  74 

89  90  88 

73  72  67 

96  97  96 

74  73  71 


86   90 
66   62 


84   70   84 
64   58   62 


86   87 
69   64 


71   68   66 


69   64   67 


70   65   63 


73   69   67 


87   91 
65   67 


65   61   65 


66  73  71 

86  91  85 

69  70  68 

92  89  84 

68  70  68 


63  61  62 

87  88  77 

70  72  67 

92  90  90 

67  74  69 

91  86  66 

63  68  65 

84  89  86 

62  63  63 

87  85  81 

70  70  69 

90  89  86 

71  71  68 


63   65   60 


65   68   69 


85   86   85 
62   66   60 


62   65   67 


91   91   96 
64   69   66 


83   86 
68   69 


84   86   92 
60   63   63 


78   82   91 
58   60   60 


78  83 

61  60 

77  80  90 

59  53  63 

60  84  91 
63  62  63 

85  87  91 

66  62  60 

84  85  90 

60  56  55 

76  80  89 

51  54  57 

79  83  89 

61  58  60 

78  82  90 

58  60  58 


50  54   60 

82  87 

62  58 

79  85 

65  69 

81  85 

60  62 

82  84   90 

61  66   65 


75   78   88 
54   60   58 


69   76   80 
62   57   57 


62   83   84 


29 


30 


85   87   89 
59 


86  79 

73  52   57 

86  77   80 

69  52   58 

60  79   82 

55  49   49 

82  78   82 

60  66   62 

95  89   76 

73  55   60 

69  82   83 

70  53 

81  78 

59  51 

87  83 

70  65 


60   65   67 


76   80 
50   48 


66 

90 
59   60   63 

84   86   89 
58   59   62 

83   83   88 
50   53   56 


S3 

85 

88 

61 

62 

65 

83 

86 

88 

54 

59 

62 

85 

85 

88 

51 

54 

55 

63   69 
91   91 


70 

85 
67 

87 
70 

92   88   82 
67   68   71 

90   88   86 
64   69   65 


65 

80 

66 

56 

89 

87 

71 

60 

87 

80 

68 

54 

82 

78 

70 

62 

75 

70 

60 

49 

86 

77 

57 

50 

89 

76 

56 

50 

90 

88 

85   86   89 
52   53   55 


83   86   93 
69   60   63 


83   81 
60   61 


81   82   86 
50   58   60 


83   84   86 
55   57   62 


57  60  60 

83  84  87 

50  52  56 

76  74  77 

55  59  61 

80  83  86 
54  59  60 

81  81  82 
62  55  56 


8*   84   86 


60   60 


66 
64 

93 
62 

91 
70 

87 
70 

87 
65 

91 

67 

88 
65 

83 

67 

86 
68 

93 
66 

90 
69 

89 
74 

86 
67 

91 
64 

92 

67 

90 
72 

88 
60 

91 
64 

88 

65 

90 
65 

65   64   62 


90   75   86 


77  85  91 

64  64  66 

86  90 

68  68  67 

71  83  86 

66  66  62 

75  66  90 

70  68  67 


70   72   72 


90   83   62 
69   64   60 


68   66   66 


81  80  89 
58  62  58 

74  80  85 

57  60  56 

85  87  92 

67  62  61 

82  85  92 
60  59  60 

77  82  90 

55  66  54 


55 

53 

64 

59 

80 
54 

82 
57 

81 
59 

83 
63 

80 

83 

84 

84 

59   60   63 

82   86   87 
53   53   57 


80   85   90 
63   59   61 


76   81   91 


67   64   64 


89 

89 

71 

70 

88 

67 

71 

70 

87 

80 

71 

71 

85 

74 

69 

62 

88 

82 

71 

71 

72 

76 

85 

80 

73 

52 

56 

63 

53 

50 

80 

86 

92 

90 

81 

60 

61 

69 

66 

67 

80 

81 

84 

89 

86 

63 

60 

61 

72 

56 

78 

83 

92 

87 

79 

58 

68 

61 

67 

52 

82 

85 

91 

86 

77 

65 

64 

61 

62 

56 

74 

77 

85 

77 

72 

52   51   59 


63   62   62 


90  81  84 

60  54  54 

88  81 
69  51  55 

92  80  83 

62  56  58 

80  82  84 

66  56  68 

89  79  83 
73  5  6  60 

88  76  SO 

67  55  58 

88  80  83 


88   88 
67   59 


86 

87 

90 

68 

61 

68 

83 

86 

88 

56 

59 

63 

85 

87 

89 

54 

53 

57 

85 

87 

90 

98 

59 

86 

89 

54 

69 

86 

91 

59 

60 

85 

89 

58   61   65 


79   83   86 
60   61   63 


79   82   85 
54   55   55 


83   86   88 
57   58   61 


52   46   46 

85   81   83 
72   55   61 


85   86   90 
56   56   60 


61   64   67 

77   80   83 
50   56   61 


89.6 
66.7 


87.2 
61.0 


87.3 
67.7 


91.0 
67.0 


89.2 
62.9 


86.4 
60.7 


88.6 
66.2 


88.8 
66.3 


86.2 
62.0 


88.5 
66.3 


89.1 
68.3 


88.7 
69.4 


87.9 
63.5 


81.0 
61.7 


86.0 
62.8 


83.9 
61.6 


90.0 
64.4 


87.9 
66.3 


86.6 
66.0 


88.6 
63.4 


90.8 
69.0 


89.5 
65.6 


89.0 
63.0 


90.6 
»*.7 


87.3 
66.2 


89.4 
68.6 


88.3 
67.1 


88.2 
63.6 


86.7 
69.0 


84. 

4 

62. 

7 

89. 

2 

66. 

9 

87 

7 

67 

8 

88 

6 

6* 

9 

88 

9 

69 

.0 

83 

5 

62 

•  2 

89 

.2 

68 

.5 

.  r«f«r«iu:«  notes  follovlnc  St»tloB  Indwz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

JUN 

E  1958 

Station 

Day 

Of  Month 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

MIN 

92 

92 

86 

85 

93 

73 

95 

73 

85 
67 

92 

72 

93 

73 

91 

73 

91 

70 

81 
67 

92 

75 

94 

73 

95 
79 

88 
72 

76 
70 

84 
67 

90 

71 

88 
70 

67 
71 

60 
64 

79 
63 

82 
63 

88 
69 

84 
56 

74 
57 

80 

84 
62 

84 
64 

66.9 
68.3 

SU81AC0 

MAX 
MIN 

94 
73 

90 
67 

89 
61 

93 

60 

95 
66 

92 
66 

93 
66 

94 
69 

94 
74 

96 

70 

65 
65 

96 

70 

97 
73 

97 
68 

92 

70 

77 
66 

85 
61 

90 
66 

89 
66 

86 
68 

76 
65 

80 
58 

64 
62 

92 
59 

90 
59 

80 
53 

$2 
54 

86 
59 

89 
61 

89.0 
64.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
71 

94 
74 

91 

70 

93 
66 

96 
73 

94 
69 

92 

67 

91 

74 

91 
73 

91 

74 

92 

75 

92 
75 

94 
74 

95 
76 

90 
74 

87 
71 

83 
70 

90 
70 

91 
70 

87 
70 

61 
69 

63 
67 

86 

65 

90 
68 

90 
71 

79 
58 

82 

62 

86 
65 

88 

71 

89.1 
69.6 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

66 
66 

60 
61 

64 

57 

64 
62 

62 
71 

63 
55 

86 
63 

90 
68 

79 
69 

67 
66 

74 
60 

80 
62 

82 

71 

87 
71 

66 
70 

71 
61 

74 
59 

63 
67 

61 
65 

75 
66 

75 
55 

73 
54 

71 
57 

76 
64 

75 
51 

66 

47 

57 

75 
53 

78 
58 

79.2 
61.5 

WALORON 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
68 

90 
66 

94 
62 

95 
67 

94 
67 

93 
66 

92 

70 

92 

70 

91 
72 

90 
70 

95 

70 

97 
73 

97 
66 

96 

71 

77 
68 

86 
67 

92 
65 

89 
65 

86 
69 

86 
69 

61 
60 

64 
59 

93 
58 

89 
70 

78 
57 

62 
52 

87 
55 

90 
59 

89.6 
65.1 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 

83 
64 

64 
64 

91 
60 

97 
66 

83 
67 

91 
61 

93 

71 

92 

74 

93 

75 

65 
66 

93 
75 

95 

76 

95 
72 

89 
73 

75 
67 

67 
63 

91 
68 

83 
68 

88 
70 

73 
64 

76 

57 

80 
61 

90 
61 

81 
56 

79 
54 

82 

58 

86 
61 

88 
63 

66.6 
65.6 

WARREN 

MAX 
MIN 

93 
72 

93 
74 

91 
68 

94 
68 

96 

75 

93 

72 

93 
68 

93 

72 

93 

71 

92 

70 

90 
72 

96 
72 

97 
72 

97 
72 

90 
78 

83 
71 

85 
70 

90 
67 

91 
68 

88 
72 

83 
70 

82 
64 

86 
60 

92 
61 

89 
73 

86 
56 

83 
57 

87 
57 

89 
63 

90.0 
68.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

85 
69 

84 
62 

81 
59 

60 
62 

69 
70 

63 
61 

83 
64 

85 
69 

85 

67 

67 
68 

78 
62 

87 
67 

89 
69 

90 

71 

85 

67 

71 
64 

80 
62 

85 
65 

85 
66 

81 
67 

76 
61 

73 
56 

76 
59 

85 
62 

78 
55 

72 
49 

76 
57 

79 
60 

82 
62 

61.6 
63.0 

WILSON 

MAX 
MIN 

94 
72 

64 
66 

63 
65 

94 
61 

99 

71 

89 
70 

92 
61 

97 
70 

93 

73 

92 
73 

90 
71 

95 
68 

98 
74 

100 
72 

95 
74 

82 
67 

89 
63 

94 
72 

90 

70 

89 

70 

84 
67 

79 

57 

83 
59 

91 
59 

87 
74 

76 
53 

84 
56 

88 
59 

90 
65 

89.6 
66.3 

WYNNE 

MAX 
MIN 

91 
65 

65 
60 

84 
61 

92 
62 

95 

64 

69 
69 

94 
64 

95 

60 

91 

74 

92 
72 

89 
66 

93 

74 

94 

73 

96 
68 

96 

70 

77 
66 

84 
64 

91 
65 

88 

69 

66 
70 

61 
67 

77 
59 

81 
56 

89 

57 

85 
72 

79 
53 

81 
54 

85 
57 

88 
62 

87.7 
64.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  > 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

.24 

.22 

.22 

.21 

.24 

.23 

.09 

.17 

.29 

.30 

.28 

.12 

.33 

.34 

.27 

.03 

.08 

.14 

.16 

.14 

.13 

.05 

.24 

.22 

.24 

.10 

.28 

.26 

.21 

6.03B 

WIND 

43 

23 

21 

16 

16 

20 

22 

18 

38 

49 

50 

31 

41 

37 

24 

15 

26 

11 

16 

18 

3 

32 

23 

23 

31 

36 

26 

25 

24 

21 

779 

Hope  3  N£ 

EVAP 

.31 

.24 

.27 

_ 

.20 

.27 

.44 

.21 

.26 

.32 

.28 

.23 

.33 

.28 

.24 

. 

. 

.08 

.32 

.29 

.26 

. 

.19 

.24 

.23 

. 

.12 

.24 

.22 

.21 

7.54B 

WIND 

58 

26 

17 

9 

6 

22 

22 

13 

52 

69 

60 

38 

44 

30 

28 

30 

29 

24 

17 

25 

18 

29 

25 

22 

36 

64 

32 

20 

1 

23 

889 

Mountain  Home  C.  of  Eng. 

EVAP 

.31 

.27 

.23 

.23 

.24 

.28 

.09 

.19 

.24 

.33 

.39 

.26 

.18 

.33 

.28 

.16 

.07 

.15 

.27 

.15 

.17 

.15 

.12 

.22 

.27 

.19 

.23 

.24 

.24 

.26 

6.74 

WIND 

74 

29 

31 

18 

11 

27 

19 

18 

75 

20 

60 

14 

47 

45 

25 

25 

14 

8 

18 

18 

17 

18 

10 

20 

51 

23 

28 

20 

19 

30 

832 

Narrows  Dam 

EVAP 

.22 

.22 

.24 

.24 

.24 

.41 

.22 

.24 

.34 

.31 

.20 

.22 

.36 

.37 

.24 

. 

.11 

.15 

.37 

.17 

.08 

. 

. 

.23 

.26 

. 

.19 

.22 

.18 

.22 

7.21B 

WIND 

51 

29 

24 

19 

19 

37 

31 

17 

50 

62 

54 

36 

49 

40 

27 

25 

24 

16 

27 

25 

15 

25 

12 

16 

47 

48 

26 

22 

32 

26 

931 

Nimrod  Dam 

EVAP 

.27 

.17 

.26 

.23 

.25 

.23 

.16 

.20 

.29 

.30 

.33 

.06 

.31 

.35 

.28 

.17 

.02 

.20 

.25 

.22 

.04 

. 

.21 

.21 

.20 

. 

_ 

.24 

.22 

.22 

6.S4B 

WIND 

24 

9 

23 

9 

22 

11 

15 

10 

27 

28 

18 

9 

38 

16 

13 

5 

8 

8 

12 

8 

4 

12 

9 

11 

15 

12 

9 

9 

10 

11 

415 

Russellville 

EVAP 

.45 

.25 

.36 

.30 

.28 

.32 

.22 

.33 

. 

.49 

.32 

.31 

.37 

.43 

. 

• 

.35 

.28 

• 

.54 

.14 

.15 

.25 

.25 

.24 

.20 

.28 

.25 

.25 

.34 

8.S2B 

WIND 

18 

19 

40 

16 

10 

24 

16 

20 

23 

30 

23 

25 

19 

14 

6 

12 

17 

13 

• 

35 

15 

19 

15 

9 

24 

25 

14 

18 

19 

23 

561 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.30 

.29 

.23 

.19 

.15 

_ 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.08 

.10 

.04 

.17 

.21 

.26 

. 

.11 

.20 

.20 

.24 

_ 

WIND 

11.0 

62 

26 

9 

1 

3 

15 

5 

97 

52 

209 

98 

22 

36 

62 

73 

7 

1 

9 

20 

15 

35 

15 

15 

61 

47 

15 

12 

13 

29 

1174 

8«fl   rBf«renc«  ootea  follovliig  StaXioo   lv4»x. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1957-1958 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


NORMAL 
JULY-JUNE 


ALUM  FORK 
ARKADELPHIA 
ASHDOWN 
BALD  K.NOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CLARKSVILLE 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  3  S 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUSIACO 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 

WHITE  ROCK 

WILSON 

WYNNE 


0  0 

0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0 

0  0 


184 
152 
U7 
223 
236 

235 
225 
285 
187 
227 


177 
207 
198 

195 

2*3 
148 
160 
187 

157 
197 
289 
171 
173 

2  76 
256 
2  82 
318 
261 

165 
19» 
201 
255 


300 
281 
155 
163 
U5 

185 
203 
2  79 
16'> 
176 

173 
266 
193 
216 
286 

167 
170 
161 
211 
317 

216 

2  72 
160 
166 
190 

206 
129 
176 
Z«2 
186 

151 
157 
177 
208 
186 

195 
2  36 
185 
174 
184 

170 
265 
161 
200 
192 


197 
229 
153 

291 
211 
208 


A16 

3  74 
385 
464 
516 

4  60 
403 
577 
414 
462 


350 
455 
452 

414 
486 
319 
360 
427 

432 

3  89 
597 
361 
354 

554 
640 
564 
611 
554 

386 
462 

4  76 
616 


594 
535 

383 
390 
395 

433 
402 
567 
378 
366 

396 
562 
389 

442 
545 

433 
382 
417 
486 
615 

505 
575 
406 
423 
440 

440 
337 
429 
509 
440 

409 
351 
373 
500 
322 

391 
548 
435 
360 
419 

3  74 
546 
364 
385 
442 


428 
496 

346 

573 
462 
460 


509 
447 
439 
561 
634 

567 
605 
647 
570 
569 


474 
614 
544 

616 
566 

407 
436 
506 

462 
529 
633 

430 
453 

659 
593 
644 
649 
626 

416 
S59 
S67 
666 


646 
682 

473 
490 
452 

632 

461 
636 
487 
464 

469 
62  7 
606 
565 
590 

S15 

424 
511 
511 
683 

680 
667 
574 
52  9 
600 

595 
401 
628 
692 
616 

510 
417 
468 
601 
462 

505 
606 
614 
486 
511 

465 
588 

445 
531 
520 


618 
585 
436 

62  9 
527 
499 


744 
706 
683 
837 
913 

865 
785 
904 
776 
680 


712 
846 
804 

784 
692 
670 
716 
765 

694 
826 
693 
706 
690 

853 
666 
906 
899 
883 

693 

809 
830 
656 


895 
667 
764 
746 
669 

840 
774 
901 
763 
693 

750 
909 
793 
854 
877 

732 
671 
774 
765 
931 

850 
926 
722 
756 
797 

642 
651 
775 
906 
785 

766 
690 
741 
668 
744 

773 
857 
785 
776 


872 
736 
813 
805 

660 
898 
770 
873 
675 

864 
860 
635 


727 
62  9 
620 
813 
898 

838 
736 
896 
723 
903 

706 
830 
655 
764 
819 

739 
903 
643 
707 
703 

633 
812 
912 
719 
632 


854 
869 
664 
890 

656 
750 
784 
832 


902 
864 
760 
668 
662 

862 
736 
879 
725 
630 

674 
910 
80  5 
885 
843 

687 
679 
734 
705 
935 

671 
940 
696 
694 
812 

772 
592 
734 
911 
715 

701 
675 
714 
934 
685 

684 
828 
720 
749 
764 


860 
706 
774 
726 

609 
909 
685 
909 
652 

916 

865 


604 
476 
431 
639 
716 

670 
586 
787 
584 
643 

584 
595 
497 
625 
614 

593 
664 
432 
516 
575 

456 
617 
818 
502 
450 

602 
741 
764 
746 
743 


614 
656 
716 


808 
761 
641 
612 
520 

626 

6  74 
758 
662 
457 

522 
719 
571 
631 
737 

577 
478 
588 
574 
667 

713 
784 
532 
535 
606 

624 
416 
596 
691 
580 

569 
500 
540 
664 
488 

528 
780 
583 
560 
595 


772 
530 
590 
600 

449 
765 
575 
676 
452 

796 
641 
633 


151 
104 
113 
163 

205 

169 
163 
240 
163 
166 

131 
169 
132 
168 
146 

140, 
174 
105 
132 
107 

116 
163 
257 
107 
127 

221 
209 
260 
221 
211 

118 
146 
178 
167 


256 
224 
124 

151 
109 

140 
138 
231 
132 
135 

125 
216 
150 
151 
178 


133 
183 
310 

191 

250 
160 
167 
134 


146 
176 
130 


103 
133 
170 
131 

158 
214 
108 
123 
141 

116 
2  36 
112 
154 
150 

121 
331 
146 

187 


250 
176 
170 


21 
27 


25 
63 
34 


16 
52 
20 
40 
28 

13 
101 
22 


3366 
2909 
2832 
3742 
4204 

3676 
3442 
4444 
3476 


3027 
3767 


342  4 
4024 
2738 


2958 
3686 
4628 
3015 
2694 

4262 
4130 
442  6 
4416 
4275 


3664 
3750 
3997 


4496 
4213 
3226 
3158 
2991 

3670 
3341 
4342 
3227 
2931 

3154 
4298 
3449 
3769 
4176 

3304 
2919 
3370 
3480 


3999 
4534 
3296 
3303 


3721 
2625 
3414 

4092 
3384 


2914 
3169 
4046 
3062 


4151 
3366 
3258 
3442 


4247 
30  74 
3492 
3471 

2749 

3352 
4021 
2630 


see  r»f«r«nc«  aot«a  followlDB  StRtloa  Indvl. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipilation 

1  1 
<  2 

If 
1   2 

1 
> 
< 

1 II 

G  i  t^ 

1 

1 

8 
s 

.3 

1 

1 
E 
& 

No  of  Days 

a 

III 
III 

Q   U.   E- 

>- 

s 

1 

o 

0) 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Sicition 

Max 

Mm. 

2 

II 
o  S 

S   0 

1 

0 

5 

2 

u 

0   * 

feS 

o2 
-o 

JANUARY    1958 

WEST   CENTRAL   DIVISION 
TURNPIKE 

MAY    1958 

DARDANELLE 

44. 4M 
80. 4M 

27. 3M 
60.2 

35.  9M 
70.  3M 

-    0.3 

45 

7+ 

898 
29 

0 

1 

0 

25 
0 

0 
0 

1.73 
7.71 

2.32 

1.20 
3.18 

20 
9 

.0 
.0 

0 
0 

4 
7 

1 
4 

1 
3 

DAILY  PRECIPITATION 


•3 

Day  of  month 

Station 

1    1    2    1    3 

4    1    5         6 

7    1    8    1    9 

10    1    11    {    12 

13  1   14  1    15 

16  1   17  1   18 

19      20  1   21 

22      23      24 

25  1  26      27 

28      29      30 

31 

JANUARY    1958 
TURNPIKE 

MAY    1958 
OAROANELLE 

1.73 
7.71 

.32    1.03    1.67 

.85 

T         3.18 

.27 

.^6      T 

.16 

1.20       .10 
.20 

DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

^ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JANUARY    1956 
TURNPIKE 

MAY    1958 
DARDANELLE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

32 

15 

64 
49 

40 
24 

74 
60 

47 
31 

75 
64 

44 
20 

76 
61 

42 
26 

65 
60 

40 
32 

74 
45 

36 

15 

73 
45 

40 
15 

70 
56 

55 
28 

64 
56 

55 
34 

71 
56 

55 
41 

60 
54 

38 

84 
56 

47 
37 

85 
60 

50 
37 

86 
56 

45 
30 

85 
65 

46      45 
26      30 

85      86 
66      61 

41 
26 

85 
64 

44 
24 

67 
65 

40 
33 

62 
53 

38 
22 

85 
57 

39 

87 
62 

45 
24 

86 
61 

47 

89 
65 

31 

68 
67 

48 
26 

85 
68 

22 

84 
67 

22 

68 
68 

64 
61 

82 
66 

67 

44.4 
27.3 

80.4 
60.2 

Se«  reference    ootes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JUKE    1958 


o  +^ 


79 


AVERAGE  TEMPERATURE 
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f* 
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o3 
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2 


& 


■2         H 


9X 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ABBOTT 
ALtCIA 
ALU"    FORK 


MIT 


3    NE 


AMTOINE 
APt-lN     1     W 
APPLETON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS    CIT 

ASKDOMN 
ATHENS 

AUCLtSTA 
BALO    KNOB 


02«6 
0300 
0926 
0350 
0«SS 


.  SCOTT 

LAWRENCE 
I  SALINE 

YELL 
I  CLARK 

PIKE 
I  PERKY 

POPE 
I  CLARK 
<    DESHA 

ITTLE  BIVEH 
HOWARD 
WOODHUFf 
WHITE 
INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


0512  : 
0518  < 

0530  I 


0536  , 
0582  : 
0586  I 


9LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BOTKINBURC 
eOUGHTON 

BRADFORD 


eURDETTE 

CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

CARLISLE  1  SH 

CARPENTER  DAM 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 


COLO  SPRINGS  GUARD  STA 
COMBS  3  SF 

PTON  2  NE 

NTNG 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 

(INS  FARM 
DAISY 

IASCU5 
DANVILLE 

MLLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIEHKS 
DUMAS  i    s 

DUMAS 
EAGLE  GAP 
»EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 

FAYETTEVlLLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 
*VETTEVILLe  EXP  STA 
.IPPIN  CAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 


GEORGETOWN 
GILBERT 
SLENWOOO 
GRAVELLY    2    ESE 
GfiAVETTE 

GREEN    FOBEST 
GREENBRIER 
GOEENWOOO 
GURDON    3   E 
HAMBURG 

IPTON 


HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  w 
MOPE  3  NE 
HOPPER 

HORAT 10 

SPRINGS    1    NH£ 
HUNTSVILLE 
HUTT IG    0AM 
IN0E» 


KINGSLAND    3    SSE 


LEAD   HILL 

LEE  CREEK  GUI 
LEOLA 

'LITTLE  ROCK  \ 
LITTLE  ROCK  t 
LOST    CORNER 


<    POLK 

IISSISSIPPI 
>    LAWRENCE 

.    GARLAND 
YELL 


0B06 
0S30 
0S*2 
0SA8 


MISSISSIPP 
LOGAN 
VAN    BUREN 
NEVADA 


1238 
14*2 
1*55 
1*92 


:    PULASKI 

IZARD 
!    OUACHITA 
I    OUACHITA 
;    SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 

JOHNSON 
VAN  BUREN 


1666 
1730 
1750 


>  MADISON 
NEWTON 

>  FAULKNER 

;  CLAY 

POLK 
ASHLEY 
PULASK I 
LINCOLN 
PIKE 


1835  YELL 
183B  YELL 
*e  SEVIER 

1  CHICOT 
"AIRIE 

■  JOHNSON 
i  HOWARD 


2150 
220* 
2  300 
2356 


DESHA 
SCOTT 
UNION 
CARROLL 


fASHINCTON 
WASHINGTON 

lASHlNGTON 
I  MARION 
■  DALLAS 

LITTLE  RIVEI 


257*  I 
2578  1 
2670  I 


CARROLL 

FAULKNER 
SEBASTIAN 

CLARK 
ASHLEY 

I  CALHOUN 

'  SHARP 

■  8 DONE 

I  CLEBURNE 

I  CLEBURNE 

POPE 

PHILLIPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 

UNION 
LITTLE  RIVEI 


2976 
307* 
3088 


3235 
32*2 
3256 
3*28 
3*38 


3*66 
35*0 
3556 
358* 


3  600  NEWTON 
I  GARLAND 
AIGHEAD 
3862  LONOKE 
390*  CLEVELAND 


3998 
4010 
*019 


CRAIGHEAD 

PULASKI 
JOHNSON 


PULASKI 
'    PULASKI 
POPE 


■    NEWTON 

FRANCIS 
I  COLUMBIA 
I  COLUMBIA 


35  25 

3*  07 
33  37 


35  05 

36  28 
35  0* 


3*  33 

36  22 
36  26 


35  56 
35  09 
35  39 
33  52 

35  25 
3*  53 
35  52 


91  05 

92  92 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  S3 

93  03 
91  12 

9*  06 
93  56 
91  22 


90  36 

91  06 

92  37 


93  58 

90  08 

91  06 
93  U 


91  12 
93  30 

92  3* 

89  57 


93 

18 

9? 

?8 

90 

35 

94 

25 

91 

56 

92 

93 

** 

92 

25 

93 

93 

24 

9* 

21 

91 

26 

91 

93 

2* 

3* 

20 

93 

33 

S2 

36 

2* 

9* 

28 

36 

20 

93 

26 

92 

23 

35 

13 

9* 

15 

54 

93 

33 

14 

91 

*8 

33 

3? 

92 

28 

19 

91 

29 

93 

01 

35 

28 

92 

03 
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93 

04 

90 

42 

92 

00 

92 

16 

90 

26 

92 

29 

25 

93 

51 

92 

54 

94 

19 

92 

35 

92 

92 

50 

92 

46 

93 
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OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


,IAHS 


JAMES 

RUBY    B.    OWENS 

ITTLE  ROCK  WATERWORKS 
RESA  Y.  SWAIM 
ALTA  F.  GARNER 


DREW 


LAMS 


HOBART 

WATTS 

JOHN    A. 

JONES 

TILLMAf 

E.    LAWRENCE 

JOHN    W. 

TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
HOMER  W.  CHANEY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  ADAMSON 
HARVEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

e.  e.  HAMMOND 
P,  H.  BRECKENRIDCE 
ETTA  C.  BURKS 
CARLE  L.  BROWNE 


VID  I 


ST  II 


ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


RINE  1 


^ITE 


CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

MARSHALL  HICKMON 
RICHARD  K.  WE  IS 
6EULAH  F.  FOWLER 
U  $  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A>  HALE 

e.  M.  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  a.  DILLWORTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

NORTHERN 
DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 

MARGARET  ZORNES 

lAUDE  C.  BRaSHEARS 
IILLIAM  L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
AURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

S  FOREST  SERVICE 

LLIE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 

M    A.  BROWN 

MOUOY 

iIL  CONS  SERVICE 
6RETCHEN  GOODIER 

KER  VASSER 

WILSON 

RISTER 
EARNEST  C.  CAMPBELL 
THOMAS  A.  LOFTON 
TRAVIS  C.  KEAHEY 

,RK  POWER  AND  LIGHT  CO 
iTATION  INACTIVE 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 
lABEL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FOfiO 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R.  J,  SCHOEPPE 

INA  J.  LOGAN 


DOROTHY  M.  BEf 
ROY  S.  R08BS 
A.  JAMES  LINDI 


U    S    SOI 

8EA    GRA 

LESTER 
WAYNE    S 

L   CONS   SERVICE 
DONALDSON 

1.    LOGAN 

MRS.    BOBBY    A.    BRYAN 
CHARLEY    M.    FRIOOELL 
LUCY    A.    BENTZIEN 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
LONA    A.    SHIELDS 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

LOTTIE  8.  DAVIS 
LURA  B.  SVKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 
F.  W.  KELLOGG 


J.  R.  RHODES 
U  S  HEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
STATION  INACTIVE 


FLORA  A.  MAMILTI 
LOLA  I.  DOLLAR 
JAMES  C.  HODGES 
CARL  E.  GRAHAM 
ARK  POWER  AND  L 


STATION 


MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MARVELL 
MAUMEE 
MELBOURNE 
MENA 
MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM 

MORA  I L TON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUflSTA 

NASHVILLE  SCS 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 
NORFORK  DAM 
ODt'LL 
OOEN  2  W 


OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 


PARKIN  2  W 
PARKS 
PARTHENON 
PEBHYVILLE 


REMMEL  DAM 
RISON 
ROGERS 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 


SAIN' 


CIS 


SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 

SILOAM  SPRINGS 

5PARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
5UB1AC0 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AlRPt 

TURNPIKE 
WALDRON 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  RIDGE  CAA  - 
WARREN 

WASHITA 
WEST  FORK 
WHEELING 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 


CLOSED  STATIONS 


COUNTY 


SEARCY 
IZARD 
POLK 
DREW 

ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 

LOGAN 


BAXTER 
STONE 
FRANKLIN 


HOWARD 
HOWARD 

HOWARD 


BAXTER 
WASHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 

FRANKLIN 


CROSS 
SCOTT 
NEWTON 

'ERRY 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
MONTGOMERY 
RANDOLPH 

ASHLEY 


5908 

NEVADA 

.910 

5970 

MARION 

.008 

LOGAN 

6016 

MILLER 

6102 

HOT    SPRING 

)174 

CLEVELAND 

.248 

BENTON 

i352 

POPE 

6376 

ARKANSAS 

6380 

CLAY 

FULTON 

i506 

WHITE 

i566 

GRANT 

6586 

VAN    BUREN 

6624 

BENTON 

ft7ft8 

DALLAS 

bSO* 

LAFAYETTE 

6620 

LINCOLN 

6856 

YELL 

6916 

ARKANSAS 

S92C 

ARKANSAS 

6971 

LOGAN 

703« 

COLUMBIA 

704S 

MILLER 

POPE 

SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 

FULTON 

FRANKLIN 

SEVIER 


4ISSISS1 


33  35 

33  19 

33  19 

35  07 

34  33 

35  10 

36  20 

36  20 
35  92 


35  51 

36  08 
33  36 


90  95 

92  39 

91  54 


93  50 
93  27 
90  29 


92  49 

92  00 
91  56 

93  54 

90  99 

91  30 

93  23 


36 

92    51 

35 

93    53 

33 

94    02 

3* 

92    5* 

36 

9*    07 

93    06 

34 

91    06 

36 

90    08 

35 

91    90 

34 

92    21 

39 

92     17 

33 

94  33 
92    48 

33 

93    30 

91    51 

3* 

93    19 

3* 

91    32 

91    26 

35 

93    39 

33 

06 

93    27 

94  00 

93  05 
9*  06 

91  21 
90  56 

92  04 

93  32 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H-  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
JOHN  F.  SHEARON 
MINNIE  HORTON 

STERLIN  WALLACE 
HELEN  E.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

RADIO  STATION  KTLO 

U  S  CORPS  OF  ENGINE! 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 
ELS'E  F.  WARD 
LUTHER  D.  SUMMERS.  JR 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS,  HENZO  HURST 
LORETTA  W.  JACOBSON 
.  HARGIS 

THOMAS  F.  MCKINION 

COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
MAURICE  R.  BRANDT 
RADIO  STATION  KORS 

FRANK  TAYLOR 

NE  D.  GARDNER 
BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 
FRANCIS  FINK.BEINER 

MRS.  EMMA  GRESHAM 
U  S  CIVIL  AERO  ADH 
J.  R.  HUODLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 


ONA  V.  MCLEAN 
LULA  M.  WEEKS 

BONNY  L.  ALLEN 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

J.  H.  YANEY 

HOWARD  FOWLER 

WM.  W.  SPAULDING 

U    S    FISH    AND    WILDLIFE 

WILLIAM    S.    BUCKLEY 
JAS.    B.    CALDWELL 
ADAM    C.    MELTON 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
MAUD    H.    BRADFORD 

JOHN    BROWN    UNIVERSITY 
MARGARET    F.    GORDON 
HUBERT   eAKER 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
T.    P.    SIMS 

GEORGE    L.    CLARK 
ARKANSAS    FORESTRY    C< 
NEW    SUBIACO    ABBEY 
IDELLA    O.    NORWOOD 
U    S   WEATHER   BUREAU 

S  FOREST  SERVICE 
ILLIAM  0.  BIVENS 
.    H.    FAST 

S  CIVIL  AERO  ADM 
WARREN    COTTON    OIL    CI 

LEE    MAYBERHY 
EFFIE    D.    LITTLE 
lOMAS    W.    CONE 
S    FOREST    SERVICE 
:S.    L.    M.    SNEAO 

D.  0.  ANDERSON 

ES  B.  TURNER 
ORLAN  ROGERS 
JESS  B.  JOHNSON 


REFERENCE  NOTES 

AddltloDal  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 


Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  tine.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Buraau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


in  the  Station  Index  the  letters  C,  H, 
C 


nd  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the  following: 


// 
AR 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
"Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
'Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
IS  cents. 

USCOMM-WB-Asheville  —  8-4-58  ~  925 


CORRECTIONS 
January  1958:   Sheridan  Tower,  Climatological  Data  Table,  delete  all  temperature  data. 
Sheridan  Tower,  Daily  Temperature  Table,  delete  all  temperature  data. 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


ARKANSAS 
JULY  1958 


Wind  diiection 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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1 

Si 

N  9 

III 

FORT   SMITH   WB  AIRPORT 
LITTLE   ROCK   WB   AIRPORT 
TEXARKANA    WB   AIRPORT 

NE 
SSW 

SSW 

17 
21 
27 

a. 9 
e.8 

8.6 

36 
26 

W 
NW 

12 
29 

88 
87 

9^ 
91 
93 

62 
6A 

63 
65 

2 

2 
2 

3 
4 
3 

4 
6 

1 

2 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

0 
0 

X3 
8 

54 
57 

5.8 
6.1 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 
BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARA60UL0 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 
2WILS0N 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SU6IAC0 

TURNPIKE 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


88.6 
89.7 
89.8 
87.5 
87.0 
87.6 


92.2 

90.8 

91.0 

89.6 

83. 4M 

92.2 

88.3 

90.7 

81.5 

90.3 

92.2 

91.4 

91.5 

92.7 
83.5 


90.3 
90.6 
91.4 
90.6 
92.3 
90.7 
91.2 
91.2 
91.1 
91.3 
91.9 


66.3 

66.1 

68.1 

67.4 

68.0 

66.0M 

66.8 

66.6 

67.2 

66.6 


6B.0 
66.3 
66.2 
67.5 
67.6 
67.2 


68.4 
67.5 
68.9 

71.7 
70.4 
71.4 
71.7 
71.1 
68.9 
69.1 
69.9 
71.6 
70.8 


69.5 

70.5 

59.0 

72.2 

57. IM 

71.5 

65.7 

70.6 

65.9 

70.7 

70.3 

71.5 

69.1 

59.8 


76.8 

75.9 

77.8 

75.8 

77.3 

75. 5M 

77.8 

76.0 

75.4 

76.3 

77.0 


78.3 
78.0 
78.0 
77.5 
77.3 
77.4 

77.8 


79.0 
78.4 
79.5 
80.6 
80.5 
81.4 
80.9 
80.1 
79.1 
79.5 
80.5 
80.3 
80.9 

80.0 


80.9 

80.7 

80.0 

80.9 

75. 3M 

81.9 

77.5 

80.7 

73.7 

80.5 

81.3 

81.5 

80.3 

81.3 
75.1 


69.6 

57. OM 

68.4 

70.5 

72.5 

73.0 

68.3 

70.7 

68.7 

59.9 

73.5 


2.2 

3 

2.0 

2.2 

2.9 


95  18 
97  20+ 


80.0 

78. 8M 

79.9 

80.6 

82.4 

81.9 

79.8 

81.0 

79.9 

80.6 

82.7 

80.7 


1.0 
0.7 
0.1 
0.1 
2.0 


1.4 

1.3 


20 
19 
18 
20 
20 
20 
19 
19+ 
4+ 
20 
19+ 
18 


24 

19 

17 

30+ 

20 

30 

30' 

18 

29 

29  + 
19 
18 
20 

29+ 

30  + 


0.08 
8.99 

3.44 
1.91 
2.32 
9.81 
5.73 
0.15 
9.17 
7.85 


10.05 


4.48 
5.01 
8.60 
6.50 
5.85 
5.09 

5.92 


6.67 
4.55 
5.50 
6.05 
9.55 
7.73 
5.36 
6.03 
7.47 
9.11 
5.54 
10.53 
5.86 

7.02 


5. 

69 

13. 

58 

3 

47 

5 

86 

8 

79 

6 

76 

5 

18 

7 

39 

8 

.49 

5 

.22 

12 

.84 

3.57 
2.61 
6.56 
5.15 
3.36 
3.58 
3.61 
4.35 
5.73 
3.81 
3.90 

4.30 


9.52 

7.15 


7.18 
5.52 


1.79 
2.33 
5.52 
4.46 
1.49 
2.50 

5.75 
2.14 


2.61 

.47 
3.13 

.71 
5.59 

4.13 


2.41 
.75 
.48 

1.46 

.08 


1.82 
2.62 
4.54 
2.35 
3.11 
3.77 
1.62 
2.38 
2.01 
4.00 


1.71 
.81 
2.70 
2.17 
1.18 
.85 


1.74 
1.22 
1.52 
2.31 
2.30 
1.91 
2.40 

1.42 
2.00 
.99 
2.80 
2.25 


1.92 
1.53 
1.55 
1.06 

2.19 
2.75 
.96 
1.25 
2.89 
2.35 
1.73 
2.48 
1.81 


.98 

.95 

1.68 

1.66 

.75 
1.10 
1.00 
1.54 
1.15 
1.15 
1.95 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


:ea  follo«tDK  atktlon  lodax. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JULY 

1958 

CONTINUED 

Tern 

peralure 

P.ecip 

.ahon 

s.  i 

o,  i 

No  o!  Days 

fjl 

S 

S 

Snow,  Slee! 

No.  of  Days 

Sration 

Max 

Mm 

s  i 

1 

5 

o 

2  i 
<  S 

2  i 
<  S 

< 

See 

1 

X 

1 

1 

1 

1 

u 

fel 

5  ( 

si 

l~' 

J 

1 

1 

-5 
5 

S  o 

1 

5 
o 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINK.LEY 
DES  ARC 
HELENA 
KEO 
HARIANNA  2  S 

90.2 

69.3 

79.8 

-  1.7 

96 

20 

60 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

5.07 

1.34 

1.24 

12 

.0 

0 

9 

3 

2 

AM 

91. 't 

71.5 

81.5 

97 

20 

65 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

5.23 

1.28 

24 

.0 

0 

11 

4 

2 

90.7 

72.4 

31.6 

0.1 

96 

29 

65 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

6.50 

2.54 

2.65 

12 

.0 

0 

11 

4 

1 

90.6 

70.9 

80.8 

98 

18 

65 

2  + 

0 

18 

0 

0 

0 

5.21 

1.50 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

90.3 

70.9 

80.6 

-  0.5 

95 

20+ 

64 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

7.55 

3.99 

2.77 

12 

.0 

0 

10 

4 

2 

SAINT  CHARLES 
STUTTGART 

AM 

90.5 
92.2 

72.1 
73.1 

81.3 
82.7 

0.4 

96 
97 

19 
20  + 

66 
56 

1 
1 

0 
0 

20 
27 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9.11 
2.22 

-  2.04 

4.00 
•  56 

12 
22 

.0 
.0 

0 
0 

7 
6 

5 
2 

4 
0 

STUTTGART  9  ESE 

AM 

89.5 

72.5 

81.0 

95 

21  + 

64 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

2.92 

.83 

26 

.0 

0 

7 

1 

7 

0 
3 

WYNNE 

90.0 

70.5 

80.3 

95 

19  + 

63 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

11.37 

6.02 

8 

•  0 

0 

7 

DIVISION 

81.1 

-  0.4 

5.13 

2.36 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 
OE  QUEEN 

93.5 

72.1 

82.8 

99 

29 

65 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

2.92 

1.46 

21 

.0 

0 

7 

1 

93.5 

69.4 

81.5 

98 

30+ 

63 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

4.65 

1.60 

»3 

.0 

0 

6 

3 

OIERKS 
HOPE  3  NE 

AM 

91.2 

72.5 

81.9 

-  0.2 

97 

30 

67 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.04 

-  1.53 

1.04 

13 

.0 

0 

i 

3 

MOUNT  IDA 

90.9 

67.6 

79.3 

-  0.9 

97 

29 

60 

I 

0 

22 

0 

0 

0 

3.39 

-  1.04 

1.00 

13 

.0 

0 

6 

3 

NARROWS  DAM 

AM 

91.5 

68.7 

80.1 

97 

30 

62 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5.93 

2.45 

21 

.0 

0 

5 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

90.0 

70.2 

80.1 

95 

31  + 

66 

13  + 

0 

18 

0 

0 

0 

4.42 

1.87 

21 

.0 

0 

7 

2 

OKAY 

93.4 

73.3 

83.4 

0.8 

99 

29 

68 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

2.97 

-  1.12 

1.40 

12 

.0 

0 

5 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

91.6 

73.7 

82.7 

-  0.2 

97 

29 

69 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

2.29 

-  1.55 

1.17 

21 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

81.5 

0.0 

3.83 

-   .36 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARUADELPHIA 

90.6 

72.1 

81.4 

97 

29 

65 

0 

20 

0 

0 

0 

3.35 

-   .53 

1.55 

21 

.0 

0 

3 

1 

CAMDEN  1 

AM 

92.3 

72.4 

82.4 

0.0 

97 

30+ 

59 

0 

25 

0 

0 

0 

4.57 

.03 

2.85 

21 

.0 

0 

3 

I 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

91,2 

73.0 

82.1 

-  0.8 

95 

26+ 

56 

0 

23 

0 

0 

0 

2.57 

-  1.81 

.82 

7 

.0 

0 

2 

0 

FORDYCE  6  W 

92.3 

72.4 

82.4 

96 

30  + 

65 

0 

27 

0 

0 

0 

2.53 

.75 

22 

.0 

0 

2 

0 

MAGNOLIA  3  N 

9^1.5 

70.9 

82.7 

0.0 

99 

29+ 

55 

0 

30 

0 

0 

0 

2.68 

-  1.60 

.93 

13 

.0 

0 

2 

0 

PRESCOTT 

AM 

92.9 

71.7 

82.3 

-  0.9 

99 

30 

64 

0 

25 

0 

0 

0 

3.83 

-   .92 

1.44 

13 

.0 

0 

4 

1 

WARREN 

93.1 

72.2 

82.7 

-  0.2 

99 

29 

65 

0 

28 

0 

0 

0 

3.61 

2.14 

7 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

82.3 

-  0.2 

3.33 

-   .82 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

92.0 

70.8 

81.4 

0.0 

97 

29 

53 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

4.60 

-   .52 

1.50 

7 

.0 

0 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

92.  IM 

71. 6M 

81. 9M 

96 

18+ 

66 

1 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1.45 

24 

.0 

0 

4 

1 

DUMAS  3  S 

91.7 

71.1 

81.4 

-  1.8 

97 

29 

55 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

8.40 

3.75 

2.41 

24 

.0 

0 

6 

3 

MONTICELLO  3  S 

92.3 

72.3 

82.3 

95 

30  + 

65 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

5.77 

2.60 

24 

.0 

0 

5 

1 

PINE  BLUFF 

92.5 

72.9 

82.7 

-  0.5 

99 

29 

57 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

4.60 

.57 

.90 

24 

.0 

0 

6 

0 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

91.1 

71.9 

81.5 

97 

29 

66 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5.35 

2.60 

6 

.0 

0 

3 

2 

PORTLAND 

AM 

89.5 

71.9 

80.7 

-  1.1 

96 

30 

57 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

3.86 

-   .23 

.90 

13 

.0 

0 

8 

3 

0 

DIVISION 

81.7 

-  0.4 

5.24 

.83 

.0 

e   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


Highest  Temperature    100    on  1 
Lowest  Temperature    55    on  th< 

Greatest  Total  Precipitation  1; 

Least  Total  Precipitation    1 .74 


8 


at 


Hot  Springs  1  ITOE 
Gravette . 


Greatest  one-day  precipitation 


.56    inches  at  Fort  Pmith  Water  Plant  . 

inches  at  Fulton , 

5.58    inches  on  the    21    at  Ozone 


S«e   reference   notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JULY    1958 


Day  of  moiith 


13 


U       15 


22      23      24     25      26      27 


28      29      30 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM    FORK 

ALY 

AMITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN  1  H 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOe 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  ANO  0  NO  I 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
6ERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT ON 

BRADFORD 
8RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  I  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

COLO  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2    NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DAROANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

OES  ARC 
DEVILS  KNOe 
DIERKS 
DUMAS  3  S 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R/ 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 

HAMBURG 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTTG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JE55IEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE  HOCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLA 

LOST  CORNER 
LOUAHN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
MAR  I ANNA    2    S 
MARKED    TREE 
MARSHALL 


3.35 

9.66 
2.92 


2.61 

10.08 
11. 27 

7.29 
10.96 

6.6A 

6.66 
4.37 
6.06 
5.52 
2.50 

8.50 
5.07 
9.57 
7,43 


5.89 

4.13 
4.94 


4.41 
3.22 
4.65 


12.32 
4.4 
2.53 
5.69 

13.58 

1.74 
4.41 
5.01 
7.04 
4.31 

9.61 


6.73 
6.76 
6.24 


3.61 
8.60 

7.55 


1.42 

T 

.71 

1.00 

.35 

1.00 

.2« 

1.40 

T 

.20 

.26 

.70    3 

.02 

.40 

.43 

.16 

.OS 

.30 

.50 

.02 

.93 

.32 

.31 

.12 

.08 

1.74 

.10 

.52 

.10 

1.22 

.61 

1.52 

.48 

1.15 

.34 

.04 

1.70 
.87 
1.64 


.12       .26 
.20 

1.42 


.08 
1.00 


1.29      .02 


66 

.06 

1.51 

.42 

56 

1.60 

1.79 

.38 

85 

2.85 

.92 

09 

1.08 

.77 

.80 

90 

.32 

.84 

.48 

68 

T 

.77 

.09 

15 

.12 

.02 

.29 

.72 

1.15 

2.31 

55 

T 

.24 

.10 

2.49     1.65 


1.61     1.14 


.84       .15       .62 


.32 

1.90 


.63      .01       .03 


.87  .02 
.43 
.03 


1.60 

.03 
1.58 


.44      .25      .39 


.25 

T 

.81 

.66 

.94 

.21 

.63 

1.00 

.10 

1.60 

,03 

T 

T 

1.19 

.56 

.08 

.80 

.91 

.10 

.02 

1.73 

.02 

.43 

.26 

.92 

.23 

.13 

.21 

.66 

T 

.36 

.45 

.95 

.04 

.17 

.33 

.25 

T 

.13 

.18 

.35 

.70 

1.25 

.31 

.45 

.7« 

1.05 

.44 

.77 

.95 

.01 

.12 

1.40 

.93 

.29 

.35 

.21 

T 

.41 
.43 

.04 

T 

.75 

.01 

1.14 

.92 

.23 

2.75 

T 

.13 

T 

.96 

.42 

.52 

.76 

.0' 

.60 

.58 

2.90 

2.30 

.10 

.71 

.05 

.40 

.29 

.33       .24      T 


1.29       .45      .03 


1.00 
T 
.23 


1.56 
.70    3.77 


1.09 
.93 


1.90 
.15 


T  .47 

.02    2.55 

2.77 


.07    1.47 

T 

.20 


1.60 

.13 
.30      .10      .20 


1.32    1.40 
1.98      .18 


.73      T 
.10      .06 


1.10 

.19      .50 
1.00 

.26 


.50      .78 

.52 

.21       .10 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JULY    1958 


Day  of  month 


ARVELL 

CLBOURNE 

ENA 

OHTKELLO    3    S 

OROBAY    L    AND    0    NO    8 

ORRILTON 
OUNT  IDA 
OUNT  MAGAZINE 
OUNTAIN  HOME  1  NNW 
OUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

OUNTAIN  VIEW  1  E 
UL9ERRY  6  NNE 
ARROWS  DAM 

ASMVILLE  PEACH  SUBSTA 
ATHAN  4  WNW 

EWHOPE  3  E 
EWPORT 
IMROO  0AM 
'DELL 
DEN  2  W 

iKAY 
SCEOLA 
iWENSVILLE 
iZARK 

I  ZONE 

'ARAGOULD 

'ARI5 

'ARK  IN  2  W 

'ARKS 

•ERRYVILLE 

'INE  BLUFF 

•INE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

>INE  RIDGE 

>0CAH0NTA5    1 

'CRT  LAND 

»RESCOTT 
lATCLIFF 

I I  SON 
tOGERS 
lUSSELLVILLE 


JHIRLEY    3    SE 

jlLOAH    SPRINGS 

>PARKMAN    A    £ 

STAMPS 

STAR    CITY    2    S 

5TEve 
sTUTTGART 
STUTTGART    9    ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA    WB    AIR 
TURNPIKE 
MALDRON 
MALNUT    GROVE 
WALNUT    RIDGE    CAA 

WARREN 

WASHITA 
WHITE    ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 


3.39 

5.85 
5.0« 

6.80 
U.57 
6.93 
A. 42 


4.99 

6*03 
5.73 
10.02 


9.08 

7.47 
6.76 
7.69 
4.36 
3.B1 


.60 


1.88 
4.07 
3.20 


1.64 
.35 
.55 


.40 
1.06 


.94 
1.45 
U15       .27 

.06 
.02  2.60 
.39 


8        9 


10       11       12 


I 

.50 

.05 

.19 

.00 

.50 

.85 

.08 

.16 

.04 

.61 

2 

.22 

.06 

.38 

? 

.32 

2.83 

2 

.22 

.50 

2.80 

.12 

T 

2.1« 

.25 

.30 

1 

.20 

.0! 

1.90 

.20 

.10 

.21 

1.60 
.57 
1.00 


13      14      15      16      17      18 


.17 
.02 


.90 

l.<>> 
.65 
1.12 

1.73 

.06 
.17 


19  I  20  I   21      22     23      24     25      26      27     28      29      30      31 


.so 

1.63 
1.78 
2.*5 
1.87 
3.>5 

1.00 


.95 
1.60 
.09 


1.25       .38       .03 


.23       .10 
1.04 


.10      .02 
.02 

1.87 


.30 
.06  .25 
.09 


T 

T 

1.58 

.45 

.27 

.11 

.04 

.30 

.15 

.06 

1.15      .05      .10 


.27 
2.01 


DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JULY  1958 

Day     Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

bI 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

90   90   92 
63   65   66 

90 

67 

35 
69 

86 

70 

82   81   86 
69   65   66 

66 
68 

69   88 
72   68 

89   90   91 
68   72   74 

93   95   96 

73   71   74 

95   95   94 
72   74   70 

90   87   90 
68   69   67 

92   89   94 
67   71   73 

93   93   94   93 
72   72   69   76 

90.3 
69.6 

ARKAOELPHI* 

MAX 
MIN 

90   90   92 
65   68   69 

92 

70 

86 

72 

86 
71 

82   84   84 
71   68   70 

69 
72 

89   87 
72   74 

85   91   91 
66   74   74 

92   95   95 

74   74   74 

95   95   90 

74   74   70 

89   88   93 
73   75   71 

92   95   94 

li       73   74 

94   97   95   91 
76   74   71   76 

90.6 
72.1 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

91   92   9* 
66   6e   68 

93 

70 

90 
68 

85 
71 

82   88   89 
71   65   72 

93 
74 

94   92 
73   69 

92   94   95 
68   72   76 

96   98   95 
74   75   75 

96   98   96 
75   75   69 

91   93   96 
67   72   71 

95   96   95 
74   76   74 

96   99   96   97 

73   77   76   74 

93.6 
72.1 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

90   91   93 
58   60   63 

93 

64 

89 
71 

89 
68 

64   77   66 
69   65   66 

87 
66 

89   68 
72   66 

87   89   90 
68   74   74 

93   94   94 

74   71   70 

94   95   93 
71   71   69 

67   85   86 
69   68   66 

69   85   92 
71   68   67 

90   92   92   90 
70   68   68   76 

89.5 
66.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

88   89   91 
58   62   66 

91 
64 

91 
68 

65 
65 

88   82   73 
68   63   61 

75 
65 

88   90 
71   67 

89   89   90 
65   71   73 

94   93   95 

74   68   72 

97   95   96 
72   72   67 

84   89   89 
67   64   63 

91   89   89 
68   68   69 

96   63   92   95 
72   68   63   73 

69.3 
67.5 

BATE5VILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

91   92   92 
59   62   65 

94 
65 

85 
69 

88 
68 

83   75   89 
70   65   65 

89 
66 

69   89 
72   67 

69   90   90 
69   75   75 

93   95   97 
74   70   72 

96   95   91 
72   72   70 

87   85   90 
71   66   66 

89   90   94 
69   70   67 

91   92   94   92 
71   69   68   75 

90.2 
68.9 

BENTON 

MAX 
MIN 

69   90   92 
68       62 

91 
64 

89 
67 

90 
66 

87   81   85 
66   64   65 

86 
66 

90   90 
68   69 

92   94   91 
68   69   65 

69   89   93 
67   68   69 

95   95   88 
69   70   67 

69   36   92 
66   67   68 

93   94   93 
67   68   67 

94   94   96   94 
67   6?   66   66 

90.6 
67.0 

BENTONVILLE 

MAX 

MIN 

90   91   91 
65   65   63 

80 
65 

87 
65 

78 
67 

70   79   88 
66   56   60 

91 
65 

86   86 
63   62 

89   90   67 
63   70   73 

84   93   93 
73   70   73 

93   92   80 
71   70   67 

83   89   93 
65   62   66 

63   68   93 
65   66   70 

87   94   69   88 
66   69   70   65 

87.3 
66.3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

88   90   93 
63   63   63 

94 
64 

93 
69 

87 
70 

68  82   81 

69  66   68 

88 
67 

90   92 
69   67 

90   90   91 
65   69   75 

92   93   96 

70   70   69 

97   96   95 

70   70   70 

66   92   86 
69   66   6  7 

93   93   95 
70   68   71 

95   95   94   96 
72   72   66   71 

91.4 
68.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

93   9*   92 
65   68   69 

90 
70 

86 

70 

87 
71 

83   78   87 
68   68   71 

87 
72 

90   83 
74   66 

88   90   92 
71   74   75 

90   94   96 
76   75   76 

96   97   89 
77   77   71 

83   86   90 
72   70   70 

85   86   94 
70   71   71 

90   93   95   90 
76   71   72   77 

19.5 

71.7 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

92   94   93 
67   66   65 

92 
65 

91 
66 

85 
65 

84   83   94 
69   66   69 

94 
69 

90   92 
71   63 

92   92   94 

65   76   75 

95   96   97 

73   71   70 

95   97   86 
71   69   69 

88   90   98 
69   67   69 

91   97   96 
70   74   73 

90   95   96   90 
75   74   69   75 

92.2 
69.5 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

90   91   94 
61   60   67 

93 
69 

86 

68 

90 
66 

84   81   87 
70   65   67 

88 
68 

90   85 
71   65 

86   91   92 
69   72   72 

92   95   95 

74   72   74 

95   96   89 

75   73   71 

90   85   90 
70   69   67 

86   90   93 
72   70   69 

94   96   94   86 
70   70   70   71 

90.2 
69.3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

88   90   92 
59   67   68 

91 
71 

91 

74 

88 

70 

91   85   88 

71   71   71 

69 
72 

93   93 

73   75 

87   90   94 
68   72   77 

94   94   96 

74   73   74 

94   96   96 
75   76   73 

92   90   93 
69   75   72 

96   93   97 
75   76   75 

96   96   97   95 
75   75   72   76 

92.3 

72.4 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

MIN 

88   90   93 
67   66   66 

92 
69 

90 
68 

84 
72 

84   79   82 
71   67   66 

90 

70 

92   90 
72   64 

91   92   92. 
68   70   72 

94   94   96 

75   74   73 

96   94   94 

74   72   70 

88   87   90 
68   69   71 

95   90   96 
73   74   73 

94   39   96   95 

72   72   71   75 

90.3 
70.5 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

91   93   93 
66   68   68 

89 

67 

87 
67 

85 
68 

64   83   86 
70   65   69 

91 

70 

89   88 
69   71 

90   92   93 
67   74   73 

95   97   96 
71   74   71 

95   95   90 
72   70   66 

66  88   94 

67  66   68 

91   90   95 
66   70   67 

96   95   96   66 
66   72   70   73 

91.0 
69.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

90   92   93 
62   66   67 

91 
70 

87 
69 

89 

70 

82   83   88 
70   65   66 

69 

70 

69   90 
69   72 

87   90   91 
67   74   75 

93   94   96 

75   73   72 

95   94   91 
74   72   71 

89   86   93 
69   68   69 

91   89   94 
71   73   73 

91   96   96   91 
76   72   69   76 

90.6 
70.5 

CORNING 

MAX 
MIN 

94   96   97 
64   66   67 

97 
69 

90 
69 

87 
70 

80   77   90 
66   64   67 

69 
71 

89   86 
75   64 

69   90   91 
72   76   76 

90   96   97 
76   71   76 

96   97   90 
75   75   70 

66   89   92 
68   70   69 

65   68   94 
68   76   70 

92   95   95   89 
70   71   70   72 

90.7 
70.4 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

90   93   91 
63   65   67 

92 

67 

89 

71 

91 
68 

87   90   88 
71   72   70 

89 

72 

92   90 
72   70 

90   93   93 
69   72   73 

93   95   94 
71   72   72 

95   95   91 
72   73   72 

89   90   93 
69   70   69 

92   95   9* 

70   75   75 

94   97   95   93 
74   73   70   75 

92.0 
70.8 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

90   92   93 
66   68   68 

93 

70 

91 

70 

91   88   88 
71   71   69 

92 
71 

91 
70 

68  92   92 

69  71   74 

94   96   96 

75   73   75 

95       95 

75       70 

90   89   91 

72   73   70 

90   93   94 

73   73   71 

94   95   95   92 
75   75   70   76 

92.1 
71.6 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

90   92   90 
67   70   70 

88 

70 

85 
70 

85 
70 

60   80   85 
71   67   69 

88   88   86 
71   74   72 

87   90   90 
68   75   76 

93   94   94 
77   75   75 

94   95   92 
77   75   72 

87   85   93 
71   70   70 

92   39   94 
71   76   74 

93   93   96   91 
77   73   71   76 

69.6 
72.2 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

92   95   94 
69   66   67 

93 
68 

84 
63 

87 
68 

62   89   91 
68   64   70 

9« 

7 

94   93 
71   71 

92   94   94 
65   71   71 

96   97   98 
72   72   71 

98   96   88 
70   69   66 

93   90   97 
70   70   69 

95   98   96 
71   72   73 

97   98   93   94 
72   71   69   70 

93.5 
69.4 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

90   91   92 

65   67   70 

94 
71 

93 

73 

88 
69 

89   65   80 
71   67   67 

68   90   92 
71   73   67 

88   68   92 
69   73   76 

93   93   96 

76   75   75 

96   97   96 

77   70   73 

90   92   88 
70   70   69 

91   90   89 
71   73   70 

94   95   96   96 

74   74   74   76 

91.4 
71.5 

DEVILS  KNOB 

MAX 
M!N 

84   86 
63   66 

80 
60 

74   72   80 
60   62   67 

84   82   63 
64   62   65 

83   63   84 

70   71   75 

87   88   89 
76   72   75 

66   90   82 
70   64   66 

61   81   36 
66   69   60 

82   84   66 

60   70   70 

62   36   82   S3 
69   68   63   69 

83.4 
67.1 

OIERKS 

MAX 
MIN 

DUMAS  3  S 

MAX 
MIN 

90   92   93 
65   67   68 

93   89   91 
69   69   67 

83   86   88 
70   72   69 

91   92   86 
71   72   68 

89   92   92 

72   72   73 

94   95   96 
74   73   73 

95   95   91 

73   75   70 

89   91   91 
72   71   69 

92   94   94 
72   73   71 

94   97   96   91 
74   73   71   76 

91.7 
71.1 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92   94   92 
66   68   69 

91   83   89 
71   72   71 

83   89   93 
72   72   72 

69   91   86 

74   73   71 

89   91   92 
71   76   76 

94   94   95 
74   74   75 

93   93   90 
75   76   74 

88   91   93 
72   71   73 

90   95   94 
77   77   77 

93   94   94   93 
75   73   72   76 

91.2 
73.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87   90   88 
66   67   65 

83   84   81 
66   62   67 

71   75   85 
62   56   60 

88   84   67 
67   62   57 

88   87   84 
63   71   74 

83   91   92 
71   70   73 

92   92   77 
73   67   64 

79   85   90 
65   62   66 

62   86   90 
64   66   73 

65  91   91   87 

66  68   72   65 

86.6 
66.1 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

89   91   90 
70   69   67 

82   86   76 
65   62   68 

73   79   87 
65   61   65 

90   68   87 
66   65   59 

88   89   86 
66   72   73 

90   92   93 
75   74   74 

92   91   79 
74   70   69 

83   87   93 
65   65   69 

86   89   92 
63   67   72 

87   92   93   88 
68   70   73   68 

67.4 
68.1 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87   89   88 
70   68   62 

82   86   78 
65   62   69 

71   79   88 
65   62   62 

88   65   86 
66   65   60 

85   67   87 
66   73   75 

89   90   92 
7<(   72   71 

92   89   60 
70   70   70 

62   86   91 
65   63   66 

32   87   90 
62   64   73 

86   92   90   86 
69   68   73   70 

86.1 
67.4 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

88   90   90 
70   69   64 

87   86   82 
68   62   68 

76   77   84 
65   61   64 

87   85   85 
69   64   60 

85   86   86 
65   73   74 

86   90   91 
75   74   74 

90   90   76 
74   68   66 

80   37   91 
65   64   68 

89   87   89 
64   67   73 

87   90   90   89 
68   69   73   68 

86.6 
68.0 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90   90   92 
64   66   66 

89   87   85 
67   68   66 

78   78   87 
64   63   63 

91   85   84 
68   67   66 

90   90   89 
67   71   75 

90   94   96 

72   67   69 

95   94   81 

74   70   70 

84   89   92 
66   62   66 

36   36   94 
69   72   69 

87   93   94   39 
71   70   70   67 

88.6 
68.0 

FORDYCE'6  W 

MAX 
MIN 

90   93   93 
66   70   70 

92   90   90 
72   72   69 

85   87   90 
71   72   69 

91   92   90 
72   71   68 

89   92   92 
70   74   74 

93   95   96 
75   75   75 

95   95   93 

76   75   70 

89   90   94 

70   72   70 

94   96   9! 
76   76   76 

96   96   96   93 
76   75   72   75 

92.3 
72.4 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93   95   95 
68   70   70 

91   88   85 
69   67   72 

80   82   91 
70   68   68 

94   90   92 
71   72   63 

93   96   94 
68   74   76 

95   97   97 
77   75   75 

97   96   87 
76   71   73 

68   92   97 
70   70   71 

90   96   9S 

72   73   7! 

90   95   98   92 

73   73   72   75 

92.2 

71.5 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

88   91   90 
66   68   62 

82   86   64 
65   64   63 

77   61   87 
66   61   63 

69   88   88 
66   68   63 

68   69   90 
65   68   68 

92   93   93 
69   70   69 

93   91   85 
69   67   70 

82   88   91 
65   63   63 

85   69   9] 
68   66   6! 

92   93   93   87 
69   67   73   72 

88.3 
66.7 

GILBERT 

MAX 
MIN 

89   92   92 
57   61   65 

90   88   85 
60   65   67 

77   74   69 
67   63   63 

92   89   68 
63   70   68 

90   90   91 
64   70   73 

92   95   97 
71   68   68 

95   97   86 
66   66   69 

87   87   93 
68   65   6; 

87   38   92 
65   68   6< 

89   95-  95   90 
70   69   66   68 

89.7 
66.3 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

88   89   89 
66   66   63 

84   86   79 
67   60   67 

70   79   85 
63   55   60 

89   86   86 
65   63   61 

88   68   86 
63   69   73 

87   91   92 
59   71   73 

91   90   82 
72   67   67 

89   89   9: 
64   63   6( 

37   86   9( 
>   66   66   7. 

91   91   87 
67   71   66 

87.0 
66.0 

HARRISON 

MAX 
MIN 

90   91   91 
62   65   62 

88   87   85 
63   65   62 

75   75   66 
65   61   60 

91   85   88 
65   64   66 

90   89   89 
65   70   72 

90   95   95 
72   69   70 

96   96   67 
70   70   69 

84   87   9( 
67   62   7( 

64   90   9< 
)   66   70   7' 

.   66   95   94   9e 
k   69   68   71   6( 

88.8 
66.6 

HELENA 

MAX 
MIN 

91   93   93 
66   71   69 

91   88   90 
70   72   73 

82   86   6E 

72   72   71 

90   91   8« 
70   73   65 

88   92   92 
72   73   74 

93   95   95 
76   74   77 

95   95   89 
77   77   73 

68   90   9 
72   73   7 

)   86   87   9' 

70   70   7 

i      92   96   93   9C 
k   77   74   72   7- 

90.7 
72.4 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

88   91   91 
67   70   6e 

92   90   84 

72   70   71 

89   85   8- 
71   69   7C 

88   91   9 
71   73   7< 

89   89   91 
68   73   75 

92   92   94 

74   75   75 

96   94   94 
75   75   70 

87   90   9 
70   72   7 

1 

94   93   9 
76   76   7 

i      93 
7   77 

34 
76 

97   9' 
72   7< 

i      91.2 
k   72.5 

See  reference   > 


I   follovloK  Station   Iiidex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY    1958 


Station 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

HORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROMS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARAGOULO 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


Day  Of  Month 


92   92   95 
65   65   67 


91   92   92 

65   63   63 


92   91   94 
68   69   72 


92   92   93 
65   67   69 


89   92   93 
68   61   62 


91   92   94 
66   67   69 


88   91   93 
65   64   69 


88   90   90 
61   63   66 


88   92   91 
66   66   67 


90   93   93 

72   72   72 


89   91   91 
60   62   61 


81   85   84 
62   66   63 


87   89   89 
63   67   68 


86   88   89 
60   64   65 


89   90   93 
62   64   64 


88   88   90 
66   67   67 


86   89   89 
65   65   65 


88   92   93 
60   65   64 


92   94   94 
70   72   71 


91   93   95 
58   65   66 


92   95   94 
64   67   65 


94   89   91 
68   74   63 


94 

94 

95 

67 

69 

71 

91 

92 

93 

66 

68 

69 

91 

95 

94 

59 

63 

65 

87 

88 

90 

67 

68 

70 

89 

92 

94 

64 

67 

68 

87 

88 

89 

67 

66 

65 

91 

93 

93 

64 

67 

68 

89 

90 

92 

66 

68 

69 

91 

93 

93 

63 

65 

67 

93 

91 

94 

68 

70 

74 

85 

87 

86 

69 

65 

62 

92 

93 

95 

66 

70 

71 

96   89   90 

71   73   70 


93   85   88 
70   71   70 


87   90   87 
65   65   67 


91   88   85 
63   69   69 


95   89   89 
62   68   63 


94   92   90 
70   70   70 


95   89   90 

70   70   7  3 


88   85   82 
66   65   66 


88   88   83 
70   65   69 


92   93   92 

73   74   73 


91   87   88 
69   69   71 


90   88   88 
62   62   69 


78   80   76 
63   62   63 


88   86   85 
66   67   6 


90   90   87 
65   68   69 


93   92   85 

63   70   70 


92   89   83 
67   67   68 


90   93   92 

70   72   74 


94   93   87 
65   68   69 


92   91 

72   69   71 


85   87   85 
67   66   66 


95   92 

65   66   69 


91   90   86 
68   67   69 


91   88   89 
75   70   68 


94   85   91 

73   74   71 


92   85   91 
70   73   70 


94   85   87 
65   69   69 


91   90   87 
7!   72   71 


94   95   95 
71   71   71 


85   84   78 
68   63   67 


91   87   88 
69   70   70 


94   92   87 
71   70   70 


94   88   90 
68   71   68 


95   92   89 

75   74   73 


78   83   75 
62   60   69 


76   90 
65   69 


80   86 
66   68 


76   88 
63   62 


91   92 

70   71 


84   89 
66   67 


85   86 
70   70 


79   87 
67   70 


72   86 
60   60 


85   92 
67   70 


83   88 
65   67 


72   79 
60   60 


73   85 
61   64 


75   77 
62   63 


83   85 
68   69 


83   87 
67   69 


81   85 
6B   68 


81   87 
66   67 


89   91 
69   73 


82   88 
65   70 


77   88 
62   66 


82   89 
67   68 


84   89 
65   67 


85   90 
70   72 


83   88 
69   70 


77   88 
64   67 


82   87 

72   68 


83   86 
69   68 


76   83 
58   62 


81   87 
68   69 


82   85 
72   72 


77   89 
65   68 


80   88 
68   71 


76   84 

57   60 


85   83   90 
72   69   71 


10   11   12   13   14 


89   90   89 
72   74   64 


89   96   86 

71   71   73 


91   83   88 
66   62   67 


98   94   93 
72   70   70 


90   91   90 
66   70   65 


85   86 
68   62 


90   91   69 
69   72   64 


89   89   86 

70   75   66 


90   86   88 
70   70   69 


90   90   90 
71   74   66 


91   90 
73   65 


90   90   90 
71   72   73 


91   90   90 
68   65   63 


82   79 

6  7   66   64 


86   85 
68   65 


85   90 

66   70   65 


88   92   92 
69   69   70 


88   90 
71   71 


85   86 

71   71 


87   80 
66   71 


92   93   91 
78   73   68 


87   88   86 
66   72   61 


94   91   91 
68   72   69 


92   94 
73   74 


91   92 

72   73 


89   90   87 
68   74   64 


88   88   90 
70   72   73 


87   91   94 
70   70   74 


86   92   92 

69   74   73 


90   89   90 
65   70   71 


88   92   93 

70   75   75 


93   93   95 
66   72   74 


90   91   91 
67   71   71 


86   89 

71   72 


90   90 
75   75 


90   89 
75   73 


88   91   90 
71   74 


89   93 
67   72 


74 

74 

83 

86 

62 

60 

91 

89 

74 

71 

86   90 
72   75 


89   92   93 
72   68   74 


88   90   92 
68   67   75 


69   90   92 
65   71   72 


82   60   82 
60   62   67 


66   68   73 


84   86   69 
67   70   74 


90   91   90 
67   70   71 


89   88   90 
66   67   73 


87   87   90 
70   74   75 


91   90   92 
67   68   75 


91   93   94 
69   75   76 


89   90   92 
67   74   69 


86   88   89 
75   72   73 


92   92 
67   72 


83   86   90 
67   69   70 


90   93   94 
70   76   75 


88   91   92 
69   75   75 


90   90   90 
70   71   74 


60   86   90 
68   73   74 


90   90   93 
69   69   73 


89   92   93 
68   74   75 


83   88   91 
69   73   74 


68   91   94 
71   71   75 


86   67   67 
64   72   74 


90   94   94 
70   75   75 


92   95   98 

73   72   73 


86   95   96 
70   66   70 


92   95   96 

71   66   70 


87   93   96 
70   67   69 


92   94   94 
75   73   74 


92   95   95 
75   75   75 


91   93   95 
75   70   71 


93   94   95 
74   73   73 


94   95   98 
74   74   73 


62   85   87 
69   70   70 


86   92   92 
72   67   71 


69   89   93 
71   66   70 


92   93   95 
70   70   69 


91   92   94 
73   73   72 


93   95   96 

71   71   70 


22   23  24   25   26   27   28   29   30   31 


95 

96 

95 

76 

73 

75 

92 

97 

98 

71 

70 

69 

94 

97 

97 

72 

75 

76 

93 

95 

95 

74 

73 

74 

90 

92 

95 

74 

71 

73 

91 

91 

92 

74 

75 

75 

94 

93 

98 

74 

74 

76 

86 

91 

91 

75 

72 

74 

94 

95 

97 

75 

74 

73 

91 

93 

95 

75 

74 

76 

95 

96 

98 

74 

73 

73 

93 

96 

98 

76 

75 

77 

69 

91 

92 

74 

74 

74 

95   97   97 
75   75   76 


96   95   66 

74   74   70 


96   98   64 
70   69   70 


96   96   89 

78   74   73 


96   96   96 

73   73   70 


95   95   91 

71   71   68 


96   97   82 
70   69   70 


95   95   92 

75   74   71 


97   96   95 
77   72   72 


94   93   34 
73   70   68 


95   95   93 

75   74   74 


96   96   93 
75   73   71 


94   94   69 
69   67   69 


87   87   78 
71   70   66 


91   94   78 
74   72   69 


94   93   94 
72   69   69 


96  9A>      96 
70   68   69 


95   95   94 
72   72   69 


95   94   91 
76   76   71 


97   96   97 

72   70   70 


95   97   94 

75   75   70 


93   93   93 
75   77   69 


99   97   89 
72   73   71 


97   99   66 
77   73   69 


95   95   90 

76   74   71 


96   96   95 

74   74   71 


96   95   96 

75   76   71 


92   68  It 
73   66   67 


95   96   94 
75   73   73 


96   95   95 
76   76   72 


98   96   90 

74   74   70 


98   97   90 
78   71   74 


92   90   82 

72   72   72 


97   97   92 
77   76   74 


69   66 

71   70   69 


82   88   91 
69   62   64 


89   89   94 
69   66   67 


84   87   92 
68   64   65 


85   87 

71   70   69 


84   67   87 
72   72   70 


91   92   96 
65   70   69 


92   90   94 
69   72   71 


90   65   94 
69   69   69 


76   79   65 
65   65   6 


62   86   69 
68   65   61 


76   82   86 
68   65   57 


83   90   89 
69   69   68 


62   66   87 
68   71   70 


64   86   85 
70   71   66 


89   90   84 
70   66   67 


89   86   93 
71   68   71 


84   87 

69   69   67 


69   90   96 
71   67   69 


90   69   94 
71   71   70 


90   86   92 
72   71   69 


84   87   90 
69   66   68 


89   67 

70   70   71 


93   89   92 
70   71   71 


80   86   90 
65   64   67 


88   89   89 
71   71   70 


90   35   90 
70   69   67 


90   87   91 
75   73   74 


82   69   93 
63   64   66 


71   73   77 


73   72   72 


67   66   94 
66   71   67 


90   91   95 


99  97  97 

74  73  75 

93  93 
71  69 

91  66 

64  68  69 

67  69  92 

71  70 

85  65 
70  75  70 

65  66  91 
67  65  74 

95  93  92 

75  74  74 

92  95  95 

74  75  75 

92  69  95 

72  74  72 

94  96  94 
70  69  71 

82  86  84 

67  72  71 

84  84  92 

68  70  70 

90  86  85 

68  69  68 

94  93  95 

70  72 

92  91 

72  75  74 

86  85  91 
70  73  71 

95  95  91 
70  69  71 

95  95  95 

76  76  76 

89  90  95 

70  73  74 

36  88  91 

66  69  70 

89  95  97 

70  71  72 

94  93  96 

70  70  72 

92  94 

75  77 

92  94  94 

75  74  74 

66  89  92 

69  70  71 


72   74   71 


95   93   96 
75   73   76 


95   96 

73   75 


94   91   95   90 
74   73   70   74 


94  95  95  89 

77  73  71  76 

96  99  97  97 

73  ,  73  70 

94  96  95 

71  71  68  70 

89  95  95  69 

70  67  67  67 


92   93   93 


66 

90 

66 

72 

91 

96 

77 

72 

65 

91 

71 

71 

65 

95 

70 

69 

92 

94 

76   77   75 


85   89   91 
66   67   72 


73   74   73 


90.6 
70.9 


89.3 
66.6 


90.7 
73.0 


91.2 
66.3 


89.8 
66.2 


90.3 
70.9 


69   91   91   67 
69   66   70   66 


94   93   94   91 

75   74   70   75 


95   95   95   93 
72   72   72   75 


92   96   95   69 
75   72   69   75 


94   97   94   90 
71   71   68   78 


80   86   85   81 
66   66   70   66 


69  92   92 

70  69   68   67 


96   87   91 

70   68   68   67 


94   95   97   96 
71   71   67   70 


90.0 
71.7 


90.7 
70.6 


92.3 

72.3 


91.2 

70.7 


81.5 
65.9 


67.0 
67.6 


87.6 
67.2 


91.5 
68.7 


90   92   93 
75   72   70 


96   92   96   69 
74   71   67   73 


95   99   98   96 

76   76   72   75 


69   95   94   92 
72   73   72   72 


96   91 
72 


97   95 

72   71   75 


93   93 
69   69 


92   95   96   92 

74   75   71   72 


90.3 
70.7 


89.3 
68.9 


91.3 
69.9 


90.1 
69.1 


89.5 
71.9 


95   96   99   97 
76   78   72   71 


86   91   91   89 
67   69   72   66 


94   93   96   93 

75   73   70   74 


93   93   95   94 

77   75   72   77 


94   95   95   91 
72   70   70   72 


95   96   95   95 

77   72   73 


91   92   91   87 
66   64   68   69 


92.9 

71.7 


85.6 
67.2 


91.4 
71.5 


90.5 
72.1 


91.3 
69.9 


91.9 
73.5 


92.2 
73.1 


I  notes  follovlag  Station  Indoz. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY    1958 


Station 


STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 

WHITE  ROCK 


Day  Of  Month 


92   93   94 
66   67   67 


73   72   73 


92   9A 
63  M 


91   93 
65   68 


84   87 
64   67 


93   94 
65   67 


90   92   93 
68   72   71 


92   92   85 

72   71   71 


90   89   85 
67   66   66 


72   70   72 


93 

90 

86 

64 

67 

71 

94 

84 

87 

71 

70 

72 

93 

91 

91 

72   71   72 


65   62   65 


93   89   89 

72   67   71 


73   70   70 


68   65   66 


72   69   72 


66   66   69 


89   90 
72   70 


69   75   80 
63   60   64 


65   89 
69   69 


83   80   87 
71   67   69 


72   73   70 


93   89   91 
69   68   67 


92   92   91 


93   93   92 


88   89 
73   64 


66  63 

89  90 

70  72   64 

87  90   86 

65  72   67 


70  73  75 

91  94  95 

66  72  74 

91  93  93 

70  76  75 


89   89   90 
73   77   76 


91   94   94 


82   83   84 


89   92 
71   72 


90   89   90 
63   73   75 


92   93   95 

75   74   76 


96   98   98 

73   72   72 


93   95   95 

75   76   76 


94   96   97 
75   75   75 


92   94   97 
75   73   74 


95   94   95 

77   76   73 


97   98   86 


94   95   87 
75   76   70 


96   96   84 
71   69   70 


95   87 
73   72 


89   88   96 
68   68   68 


91   88   94 


89   92 
67   67 


90   92   95 

71   70   71 


65   65   69 


89   84   89 

72   73   73 


68   69   71 


92   95   94 
78   77   77 


97   96 
7J   73 


84   87   92 


94   97   96 
73   76   75 


88   89   92 
68   71   59 


88   85   87   92 
67   68   72 


91   92   93   93 
76   76   72   75 


68   96   96   86 
73   70   68   73 


94   97   96   93 
76   78   74   76 


93   98   97 

73   71   68   76 


4 


91.5 
69.1 


91.6 
73.7 


92.7 
69.8 


96 
75 

99 
75 

96 

72 

94 
75 

93. 

72 

1 
2 

S3 
66 

88 

70 

89 

70 

83 
68 

83 
66 

5 
6 

90 
69 

93 

71 

95 
73 

90 
77 

90 
70 

9 

8 

92 

70 

93 
71 

94 
71 

91 
72 

90 
70 

0 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

win6 

.20 
23 

.24 
19 

.20 

17 

.25 
21 

.21 

46 

.14 

15 

.10 

16 

.08 
15 

.13 

17 

.08 
9 

.11 
15 

.16 
18 

.18 
29 

.12 
24 

.20 
42 

.22 
27 

.21 
20 

.23 

17 

.23 
16 

.26 
22 

.26 
32 

.13 
15 

.24 
19 

.06 
12 

.13 
15 

.25 
19 

.22 

13 

.26 
27 

.12 
21 

.21 
22 

.20 
20 

5.61 
542 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.26 

15 

.24 
20 

.26 

21 

.28 
28 

.34 

51 

.14 
22 

19 

.15 
21 

.11 
19 

.17 
9 

.21 
38 

.22 
31 

40 

.17 
44 

.25 

61 

.24 
38 

.26 
24 

.24 

18 

26 

.27 
3* 

48 

28 

.21 
15 

.17 
21 

.26 
35 

.19 
32 

.31 
37 

.27 
39 

.27 
25 

.26 
32 

.28 
28 

7.188 
920 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.26 
31 

.27 
29 

.25 
20 

.29 
30 

.17 
33 

.16 
18 

.14 
4 

.12 

33 

.09 
11 

.15 
25 

.27 
11 

.11 
35 

.17 
10 

.22 

27 

.26 

45 

.19 
33 

.21 
24 

.24 

17 

.24 

15 

.26 
24 

.25 

30 

.07 
13 

.15 
15 

.15 
10 

.22 

19 

.12 
14 

.11 
15 

.31 
38 

.17 
12 

.20 

10 

.38 

50 

6.21 

703 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
33 

.24 
28 

.24 
23 

.27 
26 

.33 

46 

.16 
18 

.15 

16 

.09 
18 

.13 

16 

.13 

17 

.22 
25 

.23 
24 

.16 
37 

.18 
42 

.24 

66 

.26 

37 

.22 
23 

.26 

21 

.30 
21 

.24 

21 

46 

.11 
16 

.36 

18 

.14 
19 

.25 
22 

.19 
23 

.29 
26 

.27 
34 

.23 

27 

.22 

18 

.31 

31 

6.92B 
827 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

11 

.21 

10 

.22 

7 

.27 
8 

.21 

17 

.13 

7 

8 

.06 
10 

.21 

17 

.07 
6 

.07 
4 

.18 
9 

.26 

16 

.14 
14 

.26 

24 

.23 

14 

.25 

12 

.23 

8 

.25 
8 

.23 

10 

.29 

15 

.15 
9 

.20 
10 

.09 
6 

.24 
10 

.19 
5 

.22 

11 

.28 

17 

.20 
8 

.25 

5 

.31 

15 

5.336 

330 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
MIND 

.23 

18 

.35 
13 

.20 
16 

.28 

21 

.06 
10 

.20 
15 

.39 

14 

.12 
18 

.21 

27 

.25 
20 

.30 
21 

.32 

24 

.33 
29 

.28 
29 

.25 

23 

.32 

10 

.30 
26 

.33 

11 

.37 
9 

.25 
13 

.25 
17 

.26 

19 

.17 
18 

.43 
18 

20 

.30 
25 

.32 

24 

.28 
23 

.38 

17 

.16 
20 

.29 

11 

8.478 
679 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.23 
29 

.23 

42 

.21 
23 

.24 
23 

48 

.10 
34 

.14 
25 

.12 
75 

.10 

7 

.11 
16 

.16 
51 

.11 
42 

.16 
53 

.15 
58 

.22 

105 

.26 

59 

.22 

41 

.16 
42 

.38 
16 

.20 
30 

.28 
39 

.14 
30 

.18 
15 

.14 
26 

.14 
19 

27 

.15 
34 

.23 

41 

.20 
36 

.21 
20 

.21 
56 

5.  768 
1183 

4 


8««  r«f«r«iica  notes  follovlnc  StfttloB  Iiutox. 

-   90    - 


I 


TOTAL  PRECIPITATION 


JULY   1958 


AVERAGE  TEMPERATURE 


1 


I 
I     -   i 

S  s      ?     ?s 

I  1 1 1 5"    ii  il 

c   I  I  I  I  II 

1? 

*  ^ 

5* 


8)       4) 


STATION  INDEX 


STAnON 


UPPLETON 
jflHADELPH!* 
ARKANSAS    CIT 


BEECM   GROVE 
8EEDEVILLE 
8EM0N 
BENTONVILLE 
BERRTVILLE    *    NX 

B16    PORK 

big  lake  outlet 
black  rock 
SlakEly  mountain 
blue  mountain  oai 


BOUGMTON 

BRADFORD 
BHINKLET 
BUFFALO    TOWER 
BULL    5H0ALS    DAM 
BURDETTE 

CABOT    ft    StI 
CALICO    ROCK 
CAMDEN    1 
CAMDEN    1 

'    CHAFFEE 

CARLISLE    1    SM 

CARPENTER    0AM 

.ARENDON 

.arksville 

CLINTON 

:OLD    SPRINGS    GUARD    SI. 

COMBS    J    SE 

COMPTON    ;    NE 

CONKAT 

CORNING 

COVE 

CROSSETT    7   S 
CRYSTAL    VALLEY    2    NE 

4  INS    FARM 
DAIS* 

DAMASCUS 
0 ANY  ILL E 
DANVILLE    SCS 
DARDANELLE 
DE    QUEEN 

DERMOTT 


COUNTY 


LITTLE  RIVER 

HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 
INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


GREENE 
JACKSON 

SALINE 
BENTON 
CARROLL 

POLK 

06T5  MISSISSIPPI 
HRENCE 
GARLAND 


MISSISSIPPI 
LOGAN 

VAN  BUREN 
NEVADA 

WHITE 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 


IZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 
SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 

JOHNSON 
VAN  BUREN 


SCOTT 
MADISON 

NEWTON 


ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 


DEVILS    KNOB 
JIERKS 
OUMAS    3    S 


I    CAA    AIRPORT 


AYETTEVILLE 
FATETTEVILLE    CAA    AP 

YETTEVILLE    EXP    STA 
FLIPPIN    CAA   AlftPORT 


FOREMAN 

FORREST   CITY 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY    2    ESE 
VETTE 

GREEN    FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON    3    E 
HAMBURG 


HARDY 

RISON 
MEBER   SPRINGS   3   NE 
hCBER   SPRINGS    3   SW 

MECTOH 

HELENA 

HENOGRSOM   2   W 
MOPE   3   NE 
HOPPER 

HORAT 10 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Bock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  Juije;.an'd'  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  A^-Preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletlD. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  i'-is-ted  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporati 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 


I 


inches,  and  wind  movement  in  mile 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Burea 


s{v"oi-  '4'  toot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 


Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Sta"ttnn.,;lhdex  as  "U.  S.  weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for.  al'l'-stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "climatological  Data"  Table  and  the  "."snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation 
values  are  at  0600  C.S.T. 


for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow 


In  the  Station  Index  the  letters  C 
C 


and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 


weighing  Rain  Gage  Recording  station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bullet 
"Snowfall  and  Snow  on  Grou 
"Supplemental  Data"  Table. 


Precipitation  Data"  Bullet j     i,  »     *.. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


// 


Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month.  ,  „  .   ,_     «  .»  , , 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 

for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

subscriotlon  price-  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
Sjs?orv"  for "his  state  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
SimUar  informat\on  for  Regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
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2 

0 

SI  LOAM    SPRINGS 

88.4 

64.6 

75.5 

95 

29 

50 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

2.74 

.97 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

75.5 

-    2.1 

2.84 

-       .72 

.0 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

FLIPPIN    CAA   AIRPORT 

89.4 

65.8 

77.6 

97 

29 

53 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

3.53 

2.39 

1 

.0 

0 

5 

GILBERT 

90.8 

64.9 

77.9 

98 

29 

53 

25+ 

0 

25 

0 

0 

0 

3.76 

1.83 

2 

.0 

0 

5 

MAMMOTH    SPRING 

91.0 

54.5 

77.8 

-    0.9 

98 

29 

50 

25 

0 

2* 

0 

0 

0 

4.30 

2.57 

2 

.0 

0 

5 

MARSHALL 

88.8 

64.3 

76.6 

96 

29 

49 

25 

0 

19 

0 

0 

0 

2.75 

1.40 

2 

.0 

0 

4 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

88. S 

57.1 

77.8 

-    1.2 

96 

29 

54 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

3.33 

.39 

1.86 

2 

.0 

0 

6 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG         AM 

88.9 

65.7 

77.3 

97 

30 

52 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

3.00 

1.95 

2 

.0 

0 

5 

DIVISION 

77.5 

-    1.2 

3.45 

.15 

.0 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

90.0 

55.0 

78.0 

97 

19 

53 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

1.87 

.81 

12 

.0 

0 

4 

0 

BATESVILLE    LIVESTOCK               AM 

92.2 

54.5 

78.4 

100 

30 

50 

26 

0 

25 

0 

0 

0 

1.53 

.96 

2 

.0 

0 

3 

0 

BATESVILLE    L    AND    0    NO    1 

90.8 

65.0 

78.4 

97 

29 

51 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

2.71 

-       .68 

1.12 

17 

.0 

0 

3 

2 

0 

BLYTHEVILLE 

89.9 

58.5 

79.3 

-    1.2 

97 

8 

53 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

1.32 

-    1.95 

.63 

25 

•  0 

0 

4 

CORNING 

90.3 

68.5 

79.5 

-    0.6 

95 

9 

54 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

5.28 

2.29 

2.05 

2 

.0 

0 

6 

3 

JONESBORO 

91.9 

58.7 

80.3 

-    0.3 

95 

14+ 

54 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

.97 

-    1.97 

.48 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

MARKED    TREE 

88.4 

59.1 

78.8 

-    1.2 

94 

11  + 

55 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

3.28 

.21 

1.35 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

NEWPORT 

89.0 

68.8 

78.9 

-    2.3 

97 

12 

55 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

3.07 

-       .24 

1.58 

^? 

.0 

0 

6 

2 

1 

PARA60ULD 

89.0 

55.3 

77.2 

94 

11  + 

48 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

2.24 

.95 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

POCAHONTAS    1 

SEARCY 

WALNUT    RIDGE    CAA    AIRPORT 

90.2 
92.0 

67.5 
58.3 

78.9 
80.2 

-  1.2 

-  1.1 

95 
97 

11 
31 

52 
55 

25 
26 

0 
0 

22 

25 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.72 
1.43 

1.57 
-    2.01 

2.05 
.55 

2 

17 

.0 
.0 

0 
0 

4 
4 

3 

1 

2 

0 

89.1 

59.5 

79.3 

94 

14 

55 

25 

0 

19 

0 

0 

0 

2.99 

1.56 

1 

.6 

0 

4 

2 

1 

WILSON 

DIVISION 

78.9 

-    1.3 

2.62 

-       .52 

.0 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

93.3 

57.2 

80.3 

-    1.9 

99 

14+ 

54 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

2.05 

-    1.41 

.97 

2 

.0 

0 

4 

0 

CAMP    CHAFFEE                                     AM 

91. 4M 

68. 6M 

80. OM 

95 

30+ 

55 

25 

0 

0 

0 

0 

5.51 

1.82 

2 

.0 

0 

8 

CLARKSVILLE 

91.7 

67.7 

79.7 

99 

29 

55 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

2.85 

1.25 

2 

.0 

0 

5 

OAROANELLE 

91.9 

59.7 

80.8 

-    1.4 

101 

29 

50 

26+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.90 

-       .24 

2.24 

2 

.0 

0 

3 

DEVILS    KNOB 

83.3 

65.7 

75.0 

91 

29 

54 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

3.18 

1.65 

2 

.0 

0 

6 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  R// 

91.7 

59.5 

80.7 

-    1.4 

97 

29  + 

58 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

4.51 

1.89 

1.15 

6 

.0 

0 

7 

FT    SMITH    WATER    PLANT 

89.1 

64.2 

76.7 

94 

29+ 

52 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

3.23 

1.30 

2 

.0 

0 

4 
5 

MENA 

91.1 

58.3 

79.7 

-    1.0 

98 

12 

59 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

2.95 

.95 

1.39 

17 

.0 

0 

MOUNT    MAGAZINE 

82.4 

65.3 

73.9 

91 

29 

58 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

2.53 

1.70 

2 

.0 

0 

4 

OZARK 

91.7 

69.0 

80.4 

-    1.5 

99 

29 

57 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

3.27 

.95 

1.28 

2 

.0 

0 

4 

PARIS 

92.9 

67.4 

80.2 

100 

29+ 

52 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

2.30 

1.20 

2 

.0 

0 

5 

RUSSELLVILLE 

92.2 

59.3 

80.8 

100 

28 

58 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

1.59 

1.25 

2 

.0 

0 

2 

SUBIACO 

TURNPIKE 

WALDRON 

92.5 
93.2 

57.4 
57.3 

80.0 
80.3 

-    2.3 

102 
99 

29 
29+ 

55 

55 

25 
25 

0 
0 

22 
25 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.48 
3.10 
3.89 

-    1.57 

1.05 
2.87 
2.72 

2 
2 

17 

•  0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

2 

3 
5 

0 

WHITE    ROCK 

84.6 

57.5 

76.1 

90 

29 

55 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

2.02 

.78 

2 

.0 

0 

5 

DIVISION 

79.0 

-    1.4 

2.90 

-       .55 

.0 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

91.3 

58.0 

79.7 

98 

3 

50 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

4.79 

1.73 

8 

.0 

0 

7 
5 
8 
3 

BENTON 

91.8 

64.7 

78.3 

95 

16+ 

56 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

3.96 

1.57 

10 

.0 

0 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM               AM 

91.3 

55.7 

79.0 

97 

30+ 

57 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

3.13 

1.15 

17 

.0 

0 

CONWAY 

91.4 

57.5 

79.5 

-    2.8 

95 

31  + 

57 

25+ 

0 

25 

0 

0 

0 

3.21 

.38 

1.28 

17 

.0 

0 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

92.1 

70.5 

81.3 

-    1.8 

99 

12 

62 

26+ 

0 

24 

0 

0 

0 

3.52 

.15 

1.52 

17 

.0 

0 

5 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               R// 

90.5 

71.8 

81.2 

-    0.1 

95 

15+ 

63 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

3.80 

.65 

2.02 

17 

.0 

0 

6 

4 
6 
5 
5 
2 

MALVERN 

91.5 

65.4 

78.5 

97 

12  + 

57 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

3.54 

2.28 

17 

.0 

0 

MORRILTON 

92.1 

69.0 

80.5 

-    0.9 

100 

29 

59 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

3.88 

1.15 

1.54 

2 

.0 

0 

NIMROD    DAM                                          AM 

91.6 

65.8 

79.2 

100 

30 

56 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

1.98 

.76 

17 

.0 

0 

PERRYVILLE 

92. IM 

70. IM 

81. IM 

0.5 

97 

5 

0 

0 

0 

0 

3.05 

.03 

1.30 

3 

.0 

0 

SHERIDAN    TOWER 

91.3 

71.9 

81.5 

96 

15 

61 

18 

0 

25 

0 

0 

0 

3.01 

1.76 

17 

.0 

0 

DIVISION 

80.0 

-    1.2 

3.45 

.29 

.0 

S«e   r0fer«DC«   ootaa  following  8tatl< 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
AUGUST  1958 


3NTINUED 


Tempetatufe 


EAST   CENTRAL    DIVISION 

iRINKLEY 

lES    ARC  *M 

lELENA 

:eo 

lARIANNA    2    S 

lAINT    CHARLES  AM 

ITUTTGART 

iTUTTGART    9    ESE  AM 

fYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST    DIVISION 

kSHDOWN 

>E   QUEEN 

)IERKS 

HOPE    3    NE  *M 

<OUNT    IDA 

HARROWS    DAM  AM 

HASHVILLE    PEACH    SUBSTA         AM 

XAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        R// 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1  AM 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MA6N0LIA  3  N 

PRESCOTT  AM 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  3  S 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE    BLUFF    CAA    AIRPORT 

PORTLAND  AM 

DIVISION 


90. 5M 

90.6 

91.0 

90.2 

89.8 

90.0 

90.7 

88.6 

90.2 


92.8 
93.3 

90.7 
91.6 
91.5 
90.6 
94.0 
90.9 


92.5 

91.1 
90.5 
91.3 

9't.a 

91.4 
92.5 


91.2 
90.5 
90.5 
91.1 
91.5 
90.2 


67. OM 

69.0 

70.8 

68.1 

68.2 

70.2 

70.9 

70.3 

67.5 


69.5 
65.8 

49.4 

66.0 
66.5 
68.4 
70.2 
71.9 


69.9 
69.9 

70.0 
70.1 
66.8 
69.3 
70.0 


68.4 

69.0 
68.9 
70.8 
71.8 
69.6 
69.9 


78. 8M 

79.6 

80.9 

79.2 

79.0 

80.1 

80.8 

79.6 

78.9 

79.7 


81.2 
79.6 

60.1 
78.8 
79.0 
79.5 
82.1 
81.4 

60.2 


81.2 

80.5 
80.3 
80.7 
80.4 
80.4 
81.3 

80.7 


79.8 
79.8 
79.7 
61.0 
81.7 
79.9 
79.4 

80.2 


2.1 

0.1 
1.3 
1.1 


2.1 

0.9 


0.0 
1.3 


1.6 
2.5 

2.3 
2.6 

1.3 


1.6 
2.9 
1.6 
1.9 
1.7 


Piecipilalion 


1.40 
3.31 
3.55 
1.97 
1.46 
2.43 
2.73 
3.64 
.84 

2.37 


7.19 
7.06 

5.17 
2.50 
3.36 
4.99 
8.13 
7.19 

5.70 


3.91 
4.27 
5.18 
3.19 
4.12 
3.20 
3.31 

3.88 


3.78 
2.37 
2.06 
3.51 
2.58 
4.91 
3.22 

3.20 


I  3  S 
See 


-  1.33 

.62 

-  1.49 

-  .38 


1.96 
1.08 


5.28 
4.31 


1.10 
1.68 
2.16 

1.73 
.40 


.63 
-  1.01 
.08 
.63 
.34 


.49 

1.85 

1.25 

.58 

.84 

.81 

1.06 

1.13 

.47 


3.60 
3.70 

1.92 

1.40 
.69 
1.58 
3.07 
2.49 


2.00 
1.03 
3.71 
1.13 
2.14 
.90 
2.10 


1.96 
1.00 

.57 
1.43 

.98 
1.22 
1.59 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


Highest  Temperature  10 

Lowest  Temperature    4S 


on  the 
on  the  _ 


29+ 


at 


.T  stations 


7.   stations 


Greatest  Total  Precipitation    10.84 inches  at 

Least  Total  Precipitation  0^26 Inches  at  

Greatest  one-day  precipitation  7^32 inches  on  the 


I.eola 


Osceola 


23     at 


I.eola 


See  reference  notes  followln*  Stetlon  Index. 
-  97  - 


I 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
AUGUST  19S8 


Station 

1 

Day  of  month 

& 

1  1  2  1 

3 

4  1  5  1  6 

7   8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  I  15 

16  1  17  1 

18 

19   20   21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30   31 

ABBOTT 

_ 

_ 

"^ 

_    _    . 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

_ 

. 

. 

. 

_ 

- 

-   _   _ 

_ 

ALICIA 

3.67 

T   i.ie 

T 

T 

I.ft9 

T 

1.00 

ALUM  FORK 

ft. 79 

.82 

.37 

1.73 

T 

.20 

.16 

T 

.96 

.»» 

ALT 

l.«3 

.09 

1.09 

.30       .05 

T 

.34 

AMITV  3  N£ 

1.69 

.02 

T 

.96 

.41 

T 

.30 

ANTOINE 

2.93 

.20 

.30 

.18 

.10 

.77 

•  85 

.50 

.03 

APLIN  1  W 

3.3* 

.32 

.93 

.11 

.04 

1.01 

.02 

.21 

.70 

ARKAOELPHIA 

3.91 

.15 

2.00 

.73 

.15 

•  0» 

.63 

ARKANSAS  CITY 

2.5* 

.04 

.67   .29 

T 

.90 

T 

•  U 

.53 

ASHOOHN 

7.19 

T 

.38 

.42 

T 

T 

T     .94 

3.60 

.77 

1*25 

.23 

ATHENS 

2.00 

.12 

J 

.11 

.12 

.43   .06 

.45 

.61 

T 

.08 

AUGUSTA 

ft. 67 

T     .24 

.90 

.44 

1.53 

.38 

1.06 

•  12 

T 

BALO  KNOB 

1.87 

.04   .38 

.43 

.81 

.21 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.53 

.96 

.03 

.40 

.01 

.02 

.11 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

2.71 

.02  1.09 

.08 

.05 

1.12 

T 

.35 

BEATY  LAKE 

3.19 

T     .31 

1.01 

1.09 

T     .01 

.19 

.31 

T 

.17 

.10 

BEAVER  1  SE 

3.27 

.12  2.24 

.16 

.12 

.02 

.37 

.17 

.07 

T 

BEECH  GROVE 

2.36 

.85 

.79 

.47 

.25 

BEEDEVILLE 

i.se 

T 

T 

.34 

.26 

T 

.98 

T 

BENTON 

3.96 

.41 

1.57 

.16 

1.26 

T 

.48 

.08 

8ENT0NVILLE 

1.56 

T     .47 

.42 

.06 

.09 

.05 

.07 

.42 

BERRYVILLE  *  NW 

3.99 

.06  2.81 

.06 

.05 

.02 

.14 

.85 

BIG  FORK 

3.76 

.23 

.69 

.58 

.27 

.11   .06 

1.16 

.40 

.26 

BIG  LAKE  OUTLET 

1.15 

T 

T 

.02 

.51 

7     .45 

T 

•  0* 

.06 

.05 

T 

BLACK  ROCK 

ft. 57 

T    2.72 

1.19 

T 

.28 

.42 

T 

6LAKELY  MOUNTAIN  0AM 

3.13 

.10 

.31 

1.08 

.10 

T 

1.15 

.18 

.11 

T 

•  10 

BLUFF  CITY  3  SW 

3.18 

.16 

.27 

T 

.02   .97 

.67 

.37 

.03 

•  69 

BLYTHEVILLE 

1.32 

T     .01 

.13 

.22 

.06 

.19 

.05 

T 

.63 

*03 

BOONEVILLE 

2.05 

.15   .97 

.06 

T 

.01 

.66 

T 

.09 

.11 

T 

BOUGHT ON 

4.10 

.33 

1.10 

.48 

.54 

.62 

.70 

.33 

BRADFORD 

1.99 

.5ft 

.35 

.06 

1.04 

BRINKLEY 

l.ftO 

.ft9 

.23 

.06 

.37 

T 

.25 

T 

BUFFALO  TOWER 

ft. 81 

.58  2.01 

T 

.10 

T 

.22 

.04 

1.66 

.07 

.04 

.01 

.08 

BURDETTE 

.83 

.34 

.05 

.35 

.09 

CABOT  *  SW 

2.62 

.05  l.ftft 

.14 

T 

.26 

.73 

T 

T 

CALICO  ROCK 

6.06 

.42  3.46 

.75 

.65 

.04 

.74 

•  01 

T 

CAMDEN  1 

4.27 

.04 

T 

.90 

.37 

1.03 

.20 

.70 

.83 

.20 

CAMP  CHAFFEE 

5.51 

.12  1.82 

.56 

1.22 

.42 

.20 

.35 

.68 

.09 

.02 

.03 

CARLISLE  1  SW 

2.88 

1.79 

.33 

.76 

CLARENDON 

2.71 

.21 

.04 

.57 

.13 

.36 

.96 

.19 

.15 

.10 

CLARKSVILLE 

2.85 

.60  1.25 

.20 

.35 

.40 

.05 

CLINTON 

2.36 

.67 

1.2ft 

.20 

.25 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     . 

. 

. 

. 

- 

... 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     -     "■ 

• 

CONWAY 

3.21 

.07  1.12 

.02 

T 

.72 

1.28 

T 

T 

T 

CORNING 

5.28 

2.05 

1.02 

.44 

.48 

l.OS 

.04 

.20 

COVE 

5.51 

.33 

.ftO 

.59 

.53 

1.55 

1.95 

.16 

CROSSETT  7  5 

3.78 

.39   .03 

.02  1.98 

.03 

.02 

.45 

.87 

.03 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

2.29 

T     .48 

.46   .34 

T 

T 

T 

.92 

T 

•  17 

.32 

T 

T    . 

CUMMINS  FARM 

2.37 

.01 

.ft9 

T 

1.00 

.70 

.15 

T 

.01 

T 

.01 

DAISY 

2.07 

.40 

.12 

.23 

.32 

.22 

.26 

.52 

DAMASCUS 

1.3ft 

.97 

T 

.17 

.20 

DANVILLE 

2.63 

.23   .52 

.01 

.98 

.68 

.05 

.02 

.13 

.01 

DARDANELLE 

2.90 

2.24 

.39 

.29 

.02 

T 

DE  QUEEN 

7.08 

.20 

T 

T 

T 

.05 

.33 

1.10 

.35 

3.70 

1.15 

.05 

.15 

DERMOTT 

3.15 

.85 

2.30 

DES  ARC 

3.31 

.05  1.85 

.30 

T 

T 

T 

T 

.25 

.60 

.13 

.07 

.06 

T 

T 

DEVILS  KNOB 

3.18 

,51  1.65 

.04 

.10 

.05 

.12 

.03 

.58 

T 

.10 

T    . 

DIERKS 

- 

- 

- 

_     -     _ 

. 

. 

. 

- 

. 

-     .     _ 

- 

- 

... 

~ 

~ 

~ 

_     _     _ 

_     _     _ 

• 

DUMAS  3  S 

2.06 

.44 

.35 

.26 

.57 

T 

•  10 

.34 

EAGLE  GAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

" 

" 

... 

* 

" 

" 

-     _     - 

' 

* 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

5.18 

.11 

T 

.10 

.99 

.16 

.28 

.27 

3^71 

EUREKA  SPRINGS 

4.01 

T    2.76 

.24 

.07 

.13 

.01 

.19 

.0  8 

.53 

T 

EVENING  SHADE  1  NE 

3.95 

T    2.60 

.72 

.32 

.31 

T    . 

FAYETTEVILLE 

2.89 

1.47   .02 

.03 

T     .92 

.09 

.08 

.24 

.04 

T 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

3.29 

1.03 

.11 

.07   .63 

.15 

.06 

T    1.11 

.03   T 

.10 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2.63 

.33  1.06 

T     .63 

.07 

.05 

.45 

.04 

T 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

3.53 

2.39 

.18 

.38 

.06   .17 

.35 

FOROYCE  6  W 

3.19 

.06 

.09 

.40 

1.10 

T 

.06 

.16 

1*13 

.19 

FORT  SMITH  «B  AIRPORT   R// 

ft. 51 

.56   .11 

T 

.01  1.15 

1.14 

.37 

.01 

1.00 

.16   T 

T 

T 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

3.23 

.56  1.30 

.06 

.44 

.70 

.09 

.08 

T    . 

FULTON 

5.31 

.50 

.22 

.49 

T 

T     .53 

T 

.92 

.15 

1.7* 

.49 

.08 

.19 

GEORGETOWN 

3.29 

.35   .20 

T 

.20 

.38 

.34   T 

1.82 

GILBERT 

3.76 

.07  1.83 

.03 

.20 

T 

.63 

.66 

.34 

GLENWOOO 

2.70 

.08 

.56 

.2ft 

"~ 

.04 

.74 

.72 

.32 

GRAVELLY  2  ESE 

2.89 

.93 

.22 

.04 

.03 

.04 

T 

1.31 

.15 

.06 

T 

.11 

GRAVETTE 

1.72 

.48 

.10 

T     .33 

.50 

T 

.07 

.17 

T 

.07 

GREEN  FOREST 

- 

- 

_     -     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

- 

.     -     - 

- 

- 

- 

-     -     * 

_     _     _ 

.15  . 

GREENBRIER 

1.05 

.63 

.29 

GREENWOOD 

3.03 

.52   .72 

.32 

.12 

.6ft 

.71 

GURDON  3  E 

2.37 

.07 

.09 

.03 

.83 

.42 

.46 

.26 

.21 

HAMBURG 

3.43 

T 

.11 

1.10 

1.81 

.20 

T 

•  21 

HAMPTON 

2.60 

.40 

.40 

.20 

1.60 

HARRISON 

3.09 

.52  1.69 

.17 

.17 

.34 

.15 

.05 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

1.08 

.55 

.32 

.21 

T 

HECTOR 

- 

- 

- 

-     -     - 

■ 

■ 

~ 

" 

" 

... 

■ 

" 

... 

' 

" 

-     _     - 

HELENA 

3.55 

.01 

.19 

.45       .25 

1.29 

.75 

T 

•  43 

,22 

HENDERSON  2  W 

2.53 

1.23 

.20 

.21 

.05 

.45 

.39 

HOPE  3  NE 

5.17 

1.92 

.04 

.14 

.65 

.12 

1.08 

.89 

.03 

.10 

HOPPER 

2.32 

.05 

•  06 

.03 

.69 

.05 

T     .09 

.46 

.21 

.17 

.45 

.03 

.03 

HORATIO 

7.29 

.01 

.03 

.36 

.41 

.78 

2.43 

3.02 

.07 

.01 

.17 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

3.52 

T 

1.2ft 

.21 

T 

.05 

.01  1.52 

.10 

.28 

.11 

HUTTI6  DAM 

4.18 

.05       .05 

3.17 

.10 

.20 

.03 

.58 

INDEX 

8.08 

1.05 

.20 

.69 

.48 

2.25 

1.40 

1.80 

.25 

T 

JASPER 

3.55 

.49  1.45 

T 

.21 

.62 

T 

.10 

.56 

*14 

.04 

T 

JESSIEVILLE 

4.11 

.17  1.54 

.10 

.40 

.40 

.11 

.30 

.39 

.15 

.35 

.20 

JONESBORO 

.97 

T     .10 

.23 

.48 

.10 

.oe 

KEO 

1.97 

.47 

.58 

.03 

.22 

.57 

.02 

.08 

LAKE  CITY 

1.25 

.04 

.32 

.08 

.99 

.04 

.03 

*19 

LAKE  MAUMELLE 

3.49 

.63 

T 

1.30 

.03 

T 

.21 

• 

1.11 

.03 

.le 

LANGLEY 

3.09 

T     .10 

7 

T 

T    1.14 

.73 

.02 

1.04 

.06 

LEAD  HILL 

5.02 

2.91   .19 

.99 

.40 

1.01 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

3.38 

T    1.07 

.85 

.31 

.36 

.44 

.11 

.08 

.14   T 

LEOLA 

10.84 

.70 

T 

1.98 

.85 

7.32 

.3? 

LITTLE  HOCK  WB  AIRPORT  R// 

3.80 

T     .29 

.52 

.54 

.02 

T 

.18 

T    2.02 

T 

.05 

.18 

T    . 
.03  ■ 

LITTLE  ROCK  F I LT  PLANT 

3.36 

.32 

.21 

.07 

.38 

.25 

1.71 

T 

.10 

.29 

LOST  CORNER 

. 

- 

- 

... 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

LOUANN  2  SE 

. 

- 

- 

... 

- 

. 

. 

. 

- 

... 

~ 

* 

... 

~ 

~ 

~ 

_     _     - 

_     _     - 

LURTON 

4.27 

.53  3.05 

.07 

.12 

.38 

.12 

•  33 

MADISON 

2.ft5 

.11 

T 

1.90 

.36 

.15 

MAGNOLIA  3  N 

ft. 12 

.25 

.12 

.25 

1.01 

2*14 

.03 

.32 

MALVERN 

3.64 

.05 

.20 

T 

T 

T 

2.28 

•  14 

.97 

MAMMOTH  SPRING 

4.30 

2.57 

.20 

.78 

.12 

•  63 

MAR  1  ANNA  2  S 

1.46 

.21 

.30 

.06   .84 

.05 

NARKED  TREE 

3.28 

T     .07 

1.35 

1.33 

.05 

•  14 

.34 

T 

MARSHALL 

2.76 

.91  1.40 

.24 

.61 

4ARVELL 

i<ELBOURNe 

4ENA 

•OHTICELLO   >    S 

•OROBAV    L    AND    D   NO    8 

■tORRILTON 
WJUftT     IDA 
KOUNT    MAGAZINE 
MOUNTAIN   HOME    1    HNH 
MOUNTAFN    HOME    C    OF    ENG 

ITOUNTAIN    VIEW    1    E 
MULBERRY    6   NNE 
NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 
NATHAN    *    WNW 

NEWHOPE    3    E 
NEWPORT 
NIMROD    DAM 
OOELL 
OOEN    2    W 

OKAT 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 
PERRYVlLLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  I 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RtSON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY  3  SE 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKHAN  A  E 

STAMPS 

STAR  CITV  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R/ 

TURNPIKE 

HALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 
WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
AUGUST    1958 


Day  of  montK 


8        9 


3.22 
2.27 

6*03 


.•e  i>a6    •13 


3.31 

3.M 
2.02 
3.21 


10      11      12      13      14       15 


.03       .38      .11 


.02      .73 

.13 
.34       .75 


.07      .89 
T  .«5 

.15      T 


16      17      18 


19      20      21 


i.to 

.40 


22      23      24     25      26      27      28      29      30 


.06    1.27 
.13    1.23 


.56 
2.00 


T 

.02 
1.17   4.37 

2.49 

U29 

.45 

.5< 

.25 

.13 

.16 

.05 

.23 

T 

.13 

.30 

T 
.33 

2.36 

.21 

.10 
.06 
.35 

.1 

.0 
.1 

mmm 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST    1«9( 


Day  01  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

-^ 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

97 
7* 

94 

70 

98 

71 

90 
68 

90 
66 

91 
68 

94 
68 

91 
67 

90 
68 

89 
67 

92 

70 

93 
72 

94 
71 

93 
72 

94 
72 

99 

71 

90 
66 

90 
62 

92 

67 

91 
67 

87 
71 

80 

70 

83 
68 

87 
68 

86 
62 

S9 

60 

90 
64 

93 

44 

94 
49 

94 
69 

94 
47 

91.3 
4S.S 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

96 

76 

92 
75 

96 
72 

93 
71 

94 
66 

94 
69 

95 
69 

95 
77 

96 
70 

93 

70 

95 

70 

99 

74 

98 

73 

97 
73 

99 
73 

98 

73 

92 

72 

89 
62 

92 
66 

92 
69 

87 
73 

80 
73 

89 

70 

87 
71 

84 

61 

88 
62 

90 
62 

92 
47 

93 

49 

90 
49 

93 

49 

92.5 
49.9 

ASHDOHN 

MAX 
MIN 

97 

7* 

97 

74 

97 

70 

96 

71 

95 
68 

96 
68 

97 
69 

93 
71 

89 

70 

92 
69 

95 

70 

100 
71 

102 
72 

96 
71 

98 
72 

99 
73 

89 

70 

SI 
69 

92 
63 

95 
69 

91 
72 

78 
73 

89 
72 

89 

73 

86 

60 

90 
62 

92 
43 

94 
48 

94 
72 

90 
49 

93 

71 

92.8 
49.9 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

92 
73 

90 

70 

90 
70 

89 
67 

91 
65 

92 
68 

92 
72 

93 
70 

93 

69 

93 
68 

93 

70 

87 
69 

91 
69 

93 
69 

93 
69 

92 
69 

84 
66 

92 

60 

97 
69 

90 
63 

89 
69 

86 

67 

84 

63 

82 
69 

SO 
99 

86 
53 

88 
58 

91 
99 

94 
44 

90 
49 

93 
42 

94.0 
44.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

91 

71 

92 
69 

92 
68 

92 
65 

93 
62 

91 
65 

92 
65 

93 
66 

94 
65 

93 
67 

94 
68 

95 
69 

94 
67 

94 
66 

95 

67 

95 
66 

97 
64 

93 
58 

90 
64 

93 
62 

93 
66 

88 
67 

SO 
44 

89 
47 

90 
92 

82 

90 

SS 

92 
9* 

9T 
49 

100 
4« 

94 
47 

92.1 
4*.> 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 
MIN 

93 
73 

91 
71 

91 
69 

92 
68 

93 

67 

90 
68 

93 
65 

94 

70 

90 
67 

95 
68 

94 
69 

89 
69 

93 
68 

99 
66 

95 
68 

93 
68 

89 
66 

91 

60 

92 
60 

92 
63 

87 
68 

83 
68 

83 

6« 

87 

69 

•4 

99 

S9 

51 

90 
40 

94 
40 

97 

70 

99 

70 

91 
44 

90.8 

44.0 

BENTON 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 
68 

93 
68 

91 
65 

93 
64 

93 
65 

93 
66 

94 
65 

94 
64 

94 
62 

92 
68 

92 
68 

92 
71 

94 
74 

95 
65 

99 
66 

90 
64 

92 
62 

92 
61 

92 

60 

93 

72 

90 
63 

84 
64 

90 
60 

89 

97 

90 
62 

90 
94 

91 
99 

93 

44 

89 

44 

90 
49 

91.8 
44.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

8S 
70 

90 
68 

90 
70 

91 
65 

90 
63 

92 
63 

66 
67 

85 
65 

89 
67 

91 
64 

93 
68 

94 
70 

90 
68 

93 
69 

97 
67 

88 

68 

83 

62 

90 
54 

91 

60 

90 
63 

86 
6S 

80 
60 

S3 

60 

82 
62 

81 

48 

89 
54 

92 
98 

92 
43 

99 

4« 

89 

47 

92 
42 

89.0 
41.7 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

90 
72 

95 

71 

95 

70 

95 
68 

91 
65 

93 
64 

93 
65 

96 
67 

92 
67 

90 
67 

91 
69 

93 
69 

97 
72 

93 
70 

99 

*9 

97 
68 

96 
69 

SO 
63 

89 
62 

93 
69 

92 

72 

82 
72 

81 
68 

82 

69 

89 

97 

87 
98 

90 
60 

92 
4> 

99 
44 

97 
49 

90 
49 

'  91.1 
44.7 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
75 

89 
73 

91 

70 

92 
69 

93 

71 

94 
71 

95 
73 

97 

73 

96 
71 

96 
74 

95 
74 

90 
71 

92 
71 

93 
71 

90 
72 

9* 
72 

•7 
69 

90 
62 

87 
69 

92 
63 

87 
69 

83 

70 

S3 

70 

87 
70 

76 
98 

81 
93 

89 

97 

91 

40 

92 

70 

91 

73 

91 
4« 

89.9 
44.4 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

97 
73 

94 
71 

94 
69 

92 
67 

93 
64 

94 
68 

94 
71 

S3 

70 

91 
69 

95 
68 

96 
69 

99 
70 

98 
72 

99 
72 

98 

70 

94 
71 

88 

69 

92 
58 

94 
63 

94 
68 

89 

71 

85 

65 

89 

70 

89 

68 

87 
94 

92 

60 

99 

57 

98 

47 

97 
48 

99 

70 

94 
42 

91.3 

47.2 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

91 

72 

90 
69 

90 
70 

91 

70 

94 
68 

94 
70 

94 

70 

92 

70 

92 
68 

93 

70 

94 
72 

90 
71 

93 
70 

96 
70 

99 

70 

99 
68 

83 

67 

91 
61 

92 
62 

91 
60 

88 
68 

85 

66 

80 
67 

88 
69 

81 
60 

89 
93 

89 
59 

92 

47 

90 
47 

94 
49 

90.9 
47.0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

93 

77 

95 

77 

94 
72 

99 
74 

93 
66 

93 
69 

92 

70 

95 

73 

92 
69 

95 

70 

92 
69 

95 
73 

97 
74 

91 
70 

96 

71 

96 

73 

96 

74 

80 
66 

90 
66 

93 
68 

93 

71 

80 
73 

82 

74 

S4 
49 

84 

43 

89 

61 

88 
43 

91 
49 

91 
48 

92 
48 

90 
70 

91.1 
49.9 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

91 

75 

95 
69 

94 

70 

93 

70 

90 
66 

91 
69 

94 
72 

92 

69 

84 
69 

87 
70 

93 

71 

94 
71 

96 
72 

94 
73 

94 
72 

94 
73 

93 
70 

88 
60 

90 
69 

92 
69 

93 
72 

86 
69 

87 
72 

S7 
94 

89 
62 

90 
41 

93 
4« 

94 
48 

94 

71 

90 
49 

91.4 
44.4 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

92 

73 

94 
66 

95 
68 

90 

67 

91 
64 

92 
65 

91 
68 

92 

71 

89 
69 

93 
68 

94 
68 

96 

74 

99 
72 

99 
72 

98 
72 

92 

71 

90 
68 

90 
64 

93 

63 

92 
71 

88 

73 

85 

70 

SS 

72 

82 

68 

80 
99 

90 
60 

93 
60 

94 
48 

99 
4« 

92 
48 

94 

44 

91. T 

4T.7 

CONWAY 

MAX 
MIN 

9« 
74 

91 

70 

94 
71 

90 
68 

92 
67 

93 
66 

94 
67 

92 
69 

93 
68 

92 
67 

94 

70 

92 
68 

93 
70 

99 
70 

94 
70 

93 

70 

86 
66 

92 
99 

92 
69 

90 
65 

89 

72 

86 

65 

84 

69 

90 
67 

87 

57 

88 

97 

90 
64 

92 
4« 

99 

72 

91 
72 

99 

44 

91.4 

47.9 

CORNING 

MAX 
MIN 

88 

75 

90 
71 

91 

71 

94 
68 

92 

70 

94 
71 

92 

72 

95 

74 

96 
72 

94 

74 

94 
74 

92 
68 

93 
73 

95 
73 

94 
71 

92 

72 

89 
69 

91 
64 

90 
68 

90 
65 

89 

68 

84 
69 

83 

65 

83 

70 

79 
96 

89 

94 

89 

60 

93 
43 

94 
70 

91 
49 

90 
48 

90.1 

48.6 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

94 
75 

94 
75 

94 
72 

93 

70 

95 
65 

94 
68 

94 
69 

94 

70 

93 
68 

93 
70 

93 
68 

96 

70 

88 

70 

94 
70 

92 

70 

95 

70 

89 
72 

90 
65 

92 
64 

93 
65 

89 
67 

83 
72 

85 

73 

S3 

74 

86 

70 

87 
60 

89 
61 

91 
42 

92 
49 

90 
44 

99 

47 

91.2 
48.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

9* 

77 

93 
75 

93 
71 

91 
71 

93 
69 

94 

71 

94 
71 

94 
72 

92 
69 

92 
71 

93 

71 

91 
71 

90 
67 

94 
73 

94 

72 

99 

70 

90 
71 

89 
69 

90 
68 

91 
64 

89 
69 

84 
69 

81 
72 

88 

72 

SI 
64 

89 
60 

87 
63 

90 
42 

91 
45 

90 
43 

93 

44 

90.9 
49.0 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

93 

75 

90 
71 

90 
72 

91 
68 

90 
67 

90 
78 

»1 
71 

90 
75 

88 

72 

91 
70 

91 

73 

94 
73 

92 

76 

92 
72 

97 
72 

93 

71 

89 
68 

95 
61 

95 
64 

93 
71 

86 
74 

86 

68 

87 
71 

90 
72 

88 

60 

92 

60 

95 
61 

97 
47 

101 
71 

94 

71 

94 
44 

91.9 
49.7 

OE  QUEEN 

MAX 

MIN 

98 
70 

98 
72 

97 
68 

94 
68 

94 
64 

95 
66 

95 
67 

85 
67 

91 
68 

94 
66 

98 
66 

101 
68 

100 
69 

94 
6« 

98 

98 

70 

88 
66 

90 
59 

93 
59 

94 
66 

84 
68 

80 
69 

89 
69 

90 
69 

90 
59 

93 

97 

94 
59 

94 
44 

94 
44 

89 
45 

94 
47 

91.3 
49.8 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

90 
77 

94 

71 

92 
72 

90 
70 

91 
69 

93 
72 

94 
72 

95 

74 

94 
71 

93 
71 

92 

73 

99 

73 

71 

94 
72 

99 

TJ 

99 
73 

94 
67 

75 
63 

84 
68 

92 
65 

89 
69 

89 
68 

83 
68 

89 
69 

se 

62 

89 
97 

85 

62 

89 

42 

92 
69 

99 
48 

99 
49 

90.4 
49.0 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

86 
68 

86 
67 

82 
69 

86 
69 

82 
68 

85 
69 

83 
71 

83 
68 

82 
68 

87 
67 

88 
69 

87 
68 

89 
71 

U 

49 

70 

84 
71 

79 
69 

82 
61 

86 
71 

84 
68 

81 
68 

77 
63 

76 
62 

74 
58 

77 
54 

81 
99 

83 
47 

87 
46 

91 
69 

87 
48 

84 

44 

81.3 

44.7 

DIERKS 

MAX 
MIN 

DUMAS  3  S 

MAX 
MIN 

9* 
76 

93 
75 

93 

72 

90 
71 

93 
69 

94 
72 

94 

71 

94 
72 

92 

70 

93 
70 

94 
72 

93 
71 

92 
64 

94 

72 

95 
72 

95 

70 

89 

71 

89 
64 

90 
68 

92 
63 

85 

68 

85 

71 

82 
72 

84 

72 

89 

67 

89 
61 

88 

42 

90 
62 

91 
69 

90 
42 

92 
49 

90.9 
44.9 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9« 
76 

92 

77 

96 

73 

95 

73 

94 
68 

97 
67 

98 
69 

94 
72 

94 
72 

91 

72 

90 

70 

94 
79 

93 
72 

96 
69 

95 

73 

94 

73 

78 
70 

90 
66 

93 
66 

94 
67 

79 
71 

78 
71 

81 
73 

81 

71 

84 

66 

88 

60 

90 
44 

91 
6i 

91 
69 

89 
67 

91 
71 

90.9 
70.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
67 

87 
66 

87 
66 

88 
62 

90 

64 

84 
69 

86 
65 

89 
67 

90 
65 

91 
69 

92 
68 

88 
69 

92 
67 

90 
68 

89 

68 

82 
61 

89 
56 

90 
62 

•S 

63 

82 
6« 

78 
62 

80 
64 

81 
62 

80 
50 

87 
94 

89 
60 

90 
69 

91 
44 

81 
71 

S« 

44 

84.9 
44.4 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
70 

88 
68 

90 
67 

91 
64 

89 
67 

91 
67 

84 
71 

84 
66 

89 
67 

91 

67 

92 

70 

92 
72 

92 
71 

92 

70 

91 
6« 

87 

70 

84 
65 

90 
56 

90 
60 

90 
66 

87 
70 

SO 
64 

82 
67 

83 

69 

SI 
54 

89 

60 

91 
60 

91 
69 

95 

72 

88 

71 

90 
47 

88.4 

44.9 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
71 

87 
69 

90 
65 

91 
64 

88 
62 

89 
62 

85 
68 

84 
67 

84 
68 

90 
66 

91 
69 

91 
71 

94 

70 

91 

91 

se 

67 

83 
99 

89 
55 

88 
60 

89 
63 

85 
69 

78 
64 

82 
69 

82 
56 

SO 
50 

81 

97 

87 
57 

89 
49 

92 
68 

85 
64 

90 
49 

87. 4 
44.1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

88 
70 

86 
6t 

89 
66 

ee 

65 

87 
63 

89 
64 

88 

70 

87 

67 

84 
78 

89 
66 

90 
69 

91 
72 

91 
69 

92 
67 

91 
67 

89 
68 

81 
69 

88 
9* 

S« 

60 

90 
64 

87 
69 

80 
62 

83 
66 

S3 

63 

8C 
52 

88 
96 

90 
60 

91   91 

47   71 

90 
70 

89 
44 

ST.  7 
41.7 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 

70 

St 
70 

88 
68 

90 
66 

90 
64 

93 

67 

89 
67 

90 
71 

91 

70 

92 

61 

92 

69 

91 
67 

93 
69 

93 
6« 

94 
6« 

87 
69 

89 
63 

90 
58 

99 

63 

91 
44 

S7 
72 

81 
68 

82 
66 

84 
62 

71 
54 

89 
53 

91 
98 

94 
44 

91 
61 

89 

4* 

89.4 
49.4 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

95 
77 

93 

76 

96 
72 

94 

70 

96 
66 

95 

71 

95 

71 

93 

74 

92 
68 

90 
70 

95 

70 

93 
72 

93 
72 

95 
72 

96 
74 

96 

79 

90 
71 

89 
64 

94 
67 

92 
68 

88 

72 

81 
71 

81 
71 

89 

71 

84   S« 

62   60 

90 
67 

92 
41 

St 

69 

92 

72 

91.1 
70.1 

FORT  SMITH  HB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

96 

72 

93 
72 

95 

72 

92 

71 

92 
68 

94 
70 

91 
72 

81 

70 

88 

70 

92 

72 

95 

71 

97 
73 

95 

73 

95 

7! 

95 
74 

94 
74 

89 
69 

90 
61 

94 
67 

94 
70 

83 

7* 

86 
70 

88 
72 

88 

66 

85   91 

58   63 

99 
63 

91 
41 

91 
69 

93 

47 

91.7 
49.4 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
69 

89   91 
67   64 

89 

64 

8C 
62 

90 
64 

91 

64 

S3 
69 

89 
68 

91 
66 

91   94 
66   69 

93 

70 

93 
67 

91 
67 

90 

67 

89 

69 

88 
58 

90 
59 

89 
62 

«4 

69 

84 
65 

86 
67 

84 
65 

S3   81 

52   56 

90 
94 

93 
40 

91 
64 

92 

41 

19.1 
44.2 

GILBERT 

MAX 
MIN 

91 

72 

90   90 
70   67 

90 
6E 

91 
6! 

92 
66 

91 
64 

92 
64 

92 
68 

93   94 
66   61 

99 

70 

9! 
71 

95 
6t 

94 
69 

90 
68 

65 
69 

91 

57 

94 
62 

92 
69 

87 
67 

82 
67 

89 

65 

86 
66 

SO   90 
53   53 

91 
59 

99 
99 

92 
65 

91 
42 

90.8 
44.9 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

89   90   91 
70   68   63 

90 
6A 

8S 
62 

91 
63 

88 

6e 

89 
65 

88 
67 

90 
65 

91 
69 

93 
70 

91 
69 

92 

67 

93 
67 

90 
68 

84 
62 

89 
53 

90 
61 

91 
64 

89 
6« 

82 
60 

89 

64 

84 

42 

82 

50 

90 
95 

90 
58 

92 
49 

81 

70 

S8 

42 

89.4 

44.1 

HARRISON 

MAX 
MIN 

90   90   90 
72   68   67 

89   90   91 
65   62   64 

91 
66 

89 

70 

90 
73 

91   92   95 
66   67   66 

91   93 
68   65 

92 
66 

89 
67 

85 
64 

90 
59 

92 

60 

90 
63 

87 
69 

78 
66 

83 
69 

89 

44 

SI 

50 

90 
57 

93 

41 

90 
64 

91 
49 

89.4 

44.1 

HELENA 

MAX 
MIN 

94   95   92 

77   75   74 

92 

7; 

96 

72 

99 

75 

94 
73 

94 

75 

94 

73 

94   92 

73   7! 

90 
74 

9S 

73 

9! 

73 

95 

74 

92 
73 

88 
70 

92 
69 

92 
69 

90 
64 

89 

69 

89 

71 

84 
70 

88 

74 

83 
69 

89 
42 

S9 
43 

90 
70 

92 
71 

91.0 

70.8 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

93   94   94 
75   76   72 

9! 

7: 

9« 
64 

94 
67 

9! 

61 

96 

71 

92 

70 

9C 
69 

92 
69 

94 

73 

97   96 

74   70 

94 
72 

99 

72 

96 

73 

78 
62 

88 
64 

92 
69 

92 

73 

77 

71 

79 
72 

89 

70 

86 

63 

88 
43 

90 
41 

92 
48 

88 

71 

90.7 
49.4 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST    1958 


Day     Of  Month 


15 


16      17 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  KB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2    S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

HENA 

MONT  I  CELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 


PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE    BLUFF    CAA    AIRPORT 

POCAHONTAS    1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT    CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


S9   92 

71   71 


91   92 
73   75 


95   96 
7»   69 


93   94 
73   68 


90   92 
69   66 


93   91   91 

77   71   71 


88   89 
72   72 


87   87 
68   66 


93   96 

70   70 


95  •}•<       93 
75   7«   72 


92   93 

71   73 


94   94 
71   68 


85   84 
66   60 


86   89 
69   69 


88   88 
70   69 


95   95 
72   68 


95   95 
74   70 


87   91 
71   70 


97   94 

71   72 


94   95 

71   71 


93   93 
67   70 


93   93 

71   73 


96   97 
64   65 


92   93 
64   65 


94   94 
70   72 


93   93 

71   73 


90   90 
61   63 


93   97 

64   67 


93   94 

74   75 


92   92 

68   70 


92   93 
61   62 


80   81   82 
65   66   67 


91 

94 

72 

70 

88 

89 

70 

67 

92 

94 

70 

70 

92 

94 

70 

71 

92 

94 

75 

74 

94 

92 

75 

72 

90 

91 

70 

70 

94 

94 

76 

72 

97 

96 

75 

73 

85 

88 

69 

68 

93 

92 

71 

71 

94 

91 

72 

73 

91 

93 

71 

73 

95 

94 

74 

75 

88 

87 

67 

65 

90 

94 

72 

75 

89   86 
66   69 


88   91 
63   67 


95   95 
61   64 


93   93 
66   68 


90   92 
69   72 


91   92 
63   65 


90   92 
67   70 


91   92 

67   68 


92   89 

68   69 


94   96 

73   70 


94   93 
68   68 


92   92 

72   69 


98   96 

70   68 


94   92 
63   68 


92   93 

74   70 


94   94 
72   70 


90   90 
66   66 


82   89 
69   69 


94   91 

71   73 


92   92 

71   69 


87   85 
70   69 


80   79 
66   66 


90   90 
72   69 


89   91 
71   68 


95   96 

73   74 


91   93 

69   71 


93   95 
66   68 


90   94 
72   74 


94   96 
69   65 


97   95 
74   74 


95   96   93 

72   72   72 


91   95   94 


93   94 
68   66 


92   94   93 
73   76   76 


97   87 
69   69 


95   88 

72   70 


94   93 

70   70 


93   92 
69   67 


93   87 
70   71 


94   93 
69   67 


92 

92 

93 

93 

89 

90 

94 

95 

66 

65 

66 

70 

73 

70 

66 

70 

91 

96 

97 

96 

94 

93 

94 

91 

69 

63 

68 

67 

65 

70 

70 

71 

93 

96 

96 

96 

94 

92 

91 

95 

73 

71 

73 

74 

76 

72 

71 

74 

91 

93 

93 

94 

94 

93 

91 

94 

72 

68 

70 

71 

70 

70 

69 

72 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

95 

66 

68 

68 

69 

71 

76 

69 

71 

92 

90 

93 

92 

92 

94 

92 

93 

72 

68 

68 

72 

74 

70 

70 

71 

95 

93 

95 

97 

97 

91 

92 

94 

73 

68 

65 

66 

72 

68 

68 

69 

89 

68 

90 

85 

82 

83 

86 

90 

65 

64 

65 

69 

66 

66 

67 

70 

91 

91 

93 

92 

91 

69 

93 

94 

68 

67 

69 

69 

74 

72 

69 

71 

91 

89 

93 

94 

95 

95 

94 

91 

72 

70 

73 

73 

75 

71 

72 

74 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

94 

94 

70 

69 

70 

68 

71 

70 

68 

73 

93 

93 

94 

92 

93 

92 

90 

95 

74 

72 

75 

74 

73 

74 

71 

75 

90 

68 

90 

89 

81 

81 

90 

91 

65 

63 

62 

65 

65 

67 

65 

69 

91 

93 

95 

94 

92 

94 

90 

95 

74 

66 

74 

74 

74 

71 

72 

74 

91   92 

70   72 


92   94 

72   74 


91   92 
64   66 


91   92 
68   68 


92   94 
75   74 


92   95 
68   72 


92   95 
64   67 


82   87 
67   67 


91   91 
70   69 


90   92 
68   69 


89   94 
66   67 


86   93 

66   70 


90   93 
71   73 


68   93 
65   67 


92   95 

70   71 


92   94 
69   69 


94   93   94 


90   93   90 
73   73   73 


95   96   97 

74   73   70 


93   94   94 
71   76   76 


93   95 
73   72 


95   95   96 
71   70   69 


84   85   84 
69   69   71 


92   92   91 

68   70   70 


89   92   92 
68   68   68 


97   97   95 


99   98   93 

72   70   71 


91   93   94 
72   T6   72 


96   94   95 
75   69   69 


99   96   97 
73   72   73 


94   94   93 
74   73   74 


91   93   92 
69   67   68 


94   94 

73   67 


95   88 

70   68 


90   88 
68   65 


99   80 

75   68 


100   90 
68   65 


93   87 
61   67 


93   86 
69   65 


94   81 
70   69 


91   91 
72   72 


90   83 
66   62 


94   86 
71   69 


95   92 

76   71 


94   87 
71   66 


97   87 
69   69 


66   60 
69   61 


88   85 
70   65 


93   90 
69   65 


97   98 

70   71 


95   96 

72   69 


92   63 
73   68 


96   95 

68   67 


98   93 

73   70 


92   65 

73   70 


95 

73 

96 

70 

95 

70 

93 

70 

85 
68 

96 

72 

95 
71 

94 
72 

96 

75 

94 
73 

96 
77 

95 
75 

98 

74 

87 
70 

92 

72 

94 
74 

95 
72 

97 
72 

77 
66 

92 
72 

93 
69 

93 
71 

94 
72 

85 

72 

95 
71 

85 
71 

92 
73 

91 
72 

93 
72 

96 

75 

97 
69 

96 
72 

96 

75 

95 
72 

90 
72 

91 
68 

92 
69 

65 

70 

82 
63 

94 
74 

95 
71 

95 
71 

92 

71 

67 
68 

89 

71 

95 
74 

95 
73 

95 

71 

94 

71 

93 
72 

96 
71 

96 
72 

95 
72 

89 
66 

93 
75 

95 
76 

92 
75 

96 

77 

91 
67 

91 
71 

"92 
68 

93 
66 

89 
68 

63 
65 

92 
72 

95 
75 

94 
75 

96 

73 

90 
70 

93 
70 

92 
69 

85 
72 

90 
66 

92 
64 

90 

71 

92 

67 

91 
66 

85 

70 

92 

60 

92 
64 

90 
70 

71   70   75 


95   99   92 
61   66   66 


63   53   69 


92   92   90 
64   60   65 


89   69   85 
66   62   67 


86   67 
69   65 


90   89   85 
59   68   66 


90   93 
66   64 


93   92 
67   69 


92  92  64 

61  65  71 

84  60  79 

65  61  60 

91  89  67 

66  67  71 

91  91  90 

64  65  69 

90  93  92 

62  65  72 


65   69   72 


90   88 
70   65 


66   93 
63   67 


94   95   90 
65   71   70 


64   72   73 


65   61   65 


95   95   87 


95   93 
73   74 


87   93   83 
70   69   73 


91   91 
68   65 


92   90   89 
61   63   67 


67   90   90 
67   66   66 


88   93   95 
65   68   70 


62   66   70 


93   92   90 


90   91   92 
70   66   70 


93   92   90 
69   64   70 


90   90   67 
63   65   69 


91   91   85 
70   67   72 


65   90 
65   69 


60   87 
68   69 


81   85 
66   65 


80   69 
69   72 


85   85 

70   70 


61   88 
67   68 


84   86 
64   66 


79   85 
68   71 


90   66 

70   70 


65   90 
70   71 


70   70   65 


81   87   90 
58   54   61 


81   85 

61   57   63 


80   90   91 
52   52   58 


84   89   91 
65   63   66 


87   90   93 
63   56   61 


83   87   90 
58   57   58 


79   87   89 
52   50   58 


61  64   67 

62  53   61 


77   79   84 
56   55   62 


80   86   90 
49   54   60 


67   90   90 
59   60   62 


83   87   90 
65   60   62 


86   91   92 
55   56   59 


78   78 
63   66 


62   64 
66   66 


80   83 
67   66 


80 

71   69 


74   86 
66   69 


79   87 
67   64 


82 

68   69 


86   90 
72   72 


82   86 
66   66 


69   90 
67   71 


61   87 
73   73 


63   88 

73   70 


69   65   69 


77   84   87 
58   60   61 


82   67   89 
54   55   62 


84   78 

53   52   59 


71   70   73 


94   95   92 

62   69   72   69 


92   94   90 

64   67   66   66 


95   96   92   91 
61   64   69   63 


92   94   89   94 

70   70   72   70 


94   93   91 

65   68   66   64 


89   90 
66   63 


95   96   93   90 
60   68   70   64 


69   90   90   93 
59   67   66   71 


88   90 
62   68 


93   96   93   90 
66   70   68   63 


92   94   87   94 
69   72   71   67 


91   92   89   94 
61   66   67   69 


96  100   93   97 
66   70   70   66 


95   97   94 
62   69   71 


63   71   66   67 


93   96 
65   69 


89   93   97   90 
62   68   66   63 


91.9 
68.7 


90.2 
68.1 


90   79   90 
59   58   60 


88   85   86 
61   61   63 


76   62   65 
59   56   62 


88   85   91 
57   56   61 


86   91   92 
62   63   65 


66   90   95 
57   58   61 


79   83   86 
55   48   56 


87   92   96 
52   56   56 


97   99   92 
65   69   70 


80   83 
73   72 


78   82 
70   70 


82   60 
65   64 


87   90 
72   72 


83   90 
68   69 


84   83 
63   63 


88   8  7   94 
68   62   70 


63   68   91 
65   63   68 


82   65   69 
64   61   66 


81   80 

62   52   59 


62   84   64 
70   64   64 


77   85   90 
64   61   61 


80   88   91 
54   57   60 


66   93   96 
58   59   66 


67   83   85 
65   60   64 


86   86   90 
60   55   63 


62   90   90 
50   55   58 


82   86 

64   60   66 


90   93   91 
71   74   72 


90   92   89 
66   66   67 


91   93   91 
61   69   72 


86   68   89 
54   64   67 


92   95   95 
65   68   68 


91   95   68 
55   67   70 


100   96   97 
73   73   65 


91.5 
65.4 


91.1 
68.3 


91.1 
70.8 


92.1 

69.0 


91   93   98   89 
62   66   64   66 


89   91   92   87 
64   67   66   67 


69   91 
64   59 


94   97  100   91 
54   70   57   63 


95   95   91   93 
70   72   69   73 


57   66   68   65 


100  100   94 
54   67   70 


91.4 
69.3 


87.1 
65.9 


88   90 
64   68 


95   96   92   97 
64   69   66   66 


93   93   90   92 
72   69   70   73 


92   95   89   91 
65   57   69   63 


91   94   90   93 
67   69   69   70 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
AUGUST    1956 

Continued 

Day 

Of  Month 

1 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STUTTGART     9    ESE 

MAX 
MIN 

89 
78 

93 

71 

89 

73 

91 

74 

89 
70 

93 

72 

92 
72 

93 
75 

92 

71 

93 
72 

91 

74 

91 
74 

90       91       93 
72       73       74 

94      93 

72       72 

78 
66 

89 
69 

90 
65 

90 
70 

82 

71 

83 
71 

80 
71 

87 
64 

81 
60 

83 
63 

86 
65 

38 
69 

90 
68 

89 
69 

88.8 

70.3 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

95 
72 

92 

70 

95 

70 

92 
66 

92 
65 

94 
68 

92 
69 

87 
72 

89 
69 

92 
67 

96 

70 

97 
71 

95       96       92 
72       70       70 

93  85 
70       66 

91 
60 

94 
68 

96 
68 

85 

70 

86 
67 

89 
68 

89 

69 

87 
56 

87 
58 

98 
60 

101 
65 

102 
67 

96 

72 

97 
69 

92.6 
67.4 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
76 

93 
77 

97 
74 

95 

73 

95 

71 

95 
73 

95 
74 

92 

72 

89 
70 

92 

71 

93 
72 

97 
75 

99      94      95 
73       72       75 

94  82 
76       71 

89 
69 

93 
67 

93 

73 

80 

70 

77 
73 

85 

73 

80 
72 

85 

64 

89 
69 

90 
68 

93 

71 

92 

74 

88 

70 

92 

74 

90.9 
71.9 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

HALORON 

MAX 
MIN 

97 

73 

94 

71 

94 
69 

92 

67 

93 
63 

95 
64 

94 
69 

89 
72 

92 

70 

92 
67 

95 
68 

99 
69 

97      98      99 
74       70      69 

95  91 
70       69 

91 
64 

94 
63 

94 
69 

90 

72 

82 
68 

89 

71 

87 
70 

85 

95 

90 
59 

94 
58 

97 
64 

99 
66 

95 

70 

95 
62 

93.2 
67.3 

WALNUT    RIDSE    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
71 

89 

71 

90 
72 

90 
70 

90 

71 

92 
72 

90 
73 

93 
75 

93 
73 

92 

75 

93 
74 

90 
70 

91       94      93 
74       73      74 

91  95 
70       68 

90 
66 

88 
70 

90 
66 

87 
71 

83 

71 

83 

67 

86 
69 

77 
58 

85 
55 

87 
63 

91 
69 

93 
71 

90 
73 

89 
68 

89.1 
t9.9 

NARREN 

MAX 
MIN 

96 
71 

95 
77 

96 

72 

95 
72 

96 

72 

96 

70 

98 
71 

97 

73 

93 
68 

94 

70 

95 

70 

96 

73 

91       95       98 

73       73      73 

100  88 
73       71 

91 
65 

93 

67 

94 
67 

B7 
70 

82 

71 

81 

73 

84 
72 

86 
65 

88 
60 

89 
66 

»2 
69 

9* 

TO 

94 
68 

95 

70 

92.9 

70.0 

WHITE    ROCK 

MAX 
MIN 

87 
71 

85 
67 

86 

70 

35 
70 

84 
67 

85 
67 

85 

71 

81 
68 

81 
65 

87 
69 

87 
68 

86 
71 

89       89       87 
72       70       72 

86  78 
72       64 

84 
67 

87 
68 

87 
67 

81 
67 

78 
64 

83 
63 

78 
66 

78 
54 

82 
62 

86 
66 

89 
67 

90 
71 

86 
68 

87 
67 

84.6 
67.9 

WILSON 

MAX 
MIN 

WYNNE 

MAX 
MIN 

91 

72 

89 
72 

89 

71 

90 
65 

92 
68 

93 
71 

92 
69 

94 
72 

93 
70 

91 
69 

93 
72 

88 
72 

94      94      92 
69      70       71 

92  88 
70       68 

90 
58 

89 
66 

89 
60 

88 

71 

85 
69 

86 
67 

87 
71 

87      84 
59       57 

89 
59 

92 
5S 

9) 
6< 

92 

7C 

91 
68 

90.2 
*T.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ot  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

6LAKELY    MOUNTAIN    DAM 

EVAP 
WIND 

.15 
14 

.18 
29 

.31 
21 

.20 
26 

.20 

11 

.16 

* 

.16 
9 

.16 

11 

.13 

13 

.15 
22 

.  14 

16 

.21 

21 

.18 

17 

.16 

14 

.20 

12 

.16 
12 

.23 
22 

.10 
21 

.19 
11 

.20 
12 

.18 
14 

11 

.07 
22 

.08 
16 

.26 
40 

.IB 
18 

.16 

14 

.15 
25 

.21 

12 

.24 
21 

.21 

24 

5.46 
531 

HOPE    3    NE 

EVAP 
WIND 

.21 

30 

.26 

37 

.17 
24 

.28 

13 

.26 

n 

.20 
8 

.20 
9 

,18 
9 

.40 
19 

.21 
24 

.  16 

15 

.22 

17 

.23 
26 

.16 
17 

.19 
5 

.22 
3 

.24 

15 

.11 
21 

.23 

8 

.19 
5 

.22 

13 

.03 

7 

.05 
9 

.12 
21 

.11 
21 

.20 
20 

.19 
23 

.22 

19 

.20 
29 

20 

5.08B 
509 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENC 

EVAP 
WIND 

.13 
11 

14 

.17 
12 

.18 
6 

.23 

5 

.19 
9 

.24 
15 

.16 
13 

.17 
9 

.22 
9 

.22 
8 

.24 

20 

.17 
16 

.25 

15 

.25 
14 

.19 
11 

.16 
32 

.23 
9 

.21 

7 

.23 
13 

.21 
12 

.20 
24 

.14 
19 

.13 
16 

.27 
39 

.20 

13 

.21 
15 

.22 
22 

.24 
28 

.26 

31 

6.31B 
482 

NARROWS    DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
24 

.26 
27 

.23 
26 

.27 
16 

.25 

13 

.23 

13 

.34 
16 

.12 

12 

.12 
20 

.11 
18 

.23 
22 

.21 
18 

.22 

19 

.21 
16 

.24 

14 

.22 

11 

.24 

18 

.07 
8 

.21 
14 

.23 

17 

.21 

24 

.00 
23 

.06 
25 

.18 
12 

.16 

19 

.22 

15 

.26 

17 

.20 
23 

.23 
22 

.19 
30 

6.07 
565 

NIMROO    DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

4 

.07 

,       7 

.23 
9 

.20 

8 

.22 

7 

.11 
3 

.29 
5 

.20 
15 

.15 
6 

.05 
3 

.22 

.24 

18 

.13 

5 

.24 
4 

.23 

6 

.20 

1 

.20 
4 

.06 
2 

.21 
2 

.21 
2 

.22 
3 

.06 

.09 
3 

.09 
2 

.20 
9 

.21 
6 

.22 
6 

.21 
9 

.27 
9 

.18 
6 

5.65 
170 

STUTTGARl    9    ESE 

EVAP 
WIND 

.19 
54 

.19 
27 

.15 
10 

.20 

5 

.21 

5 

.20 
1 

.16 

0 

.15 
2 

.15 
5 

.15 
4 

.19 
8 

.26 
25 

.11 
26 

.17 
5 

.22 

6 

.21 
2 

.20 

.04 

14 

.17 

1 

.21 

5 

.18 
5 

.07 
9 

.09 
3 

.02 

4 

.12 

11 

.19 

11 

.17 
2 

.16 
5 

.19 
22 

.23 

55 

.20 
46 

5.17 
390 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch 
cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables. 
Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked 
by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received. 
Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue 
are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high 
quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published). 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather 
Records  Center,  Asheville,  North  Carolina,  should  be  advised. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST    1958 


AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST   1958 


f 
1 


kM   4     * r"Tr^ 


r 

0» 


Im.  L 


I 


'1 


.  LlI  So  / 


5»   2  3  O       J 

K  i    I  -J  s  e 


^lt 


I   Sr                 m                 tS                      1*0,  l£o  'Yto          ^^                           I     f  O     «  f              /^           — 

T  °- ^t^°"  ,.:o  •^'  '"'T  \io— r->^^rn  -  u 

I            S    §  »      =     "       /    '^^         S   ?T    \f  L.      I  1    I J                £      /     -a-            I                                    £    I       = 

I -S  »  "     5     ,1 0-^                  b^V  Si  I,",                       /•              li,                                 to-. 


I        r 


I       II  -   I 

^  JM  fist 

__    ^  flu  lll-g 

I    .1   §  .5    S"  I  I   S I 

(o     -&  .4  .4  A  o  e  3  5 

Ills  1^ 

a       *^  Iflj 

■g  oG^-<J>-  ^^•Se 


I 


2* 


so       °l 


I       s 


^ 


I  so 


a      r-  E 


rM                     3  I  0 

a  r-  E 

k                    M                    «  I          • 

r  5>    — °- un  !  I     5 


?  H 


3    »      i"' 

OS      ^1  2 


O) 


„    ^          I  i  It  ?i) 

2    <  „       V  I ^"     -     « 


"    ■     >__«     .0     s  „   is      i,   -.1.    I       *  3  »  2^^-' 

„  I   6°S  /<         5     S  ^     >.  §   I o^   -a  V^   «    a 

f    5    lis      /  J     1    1     |il       ^  L  3 

^-^oS    J  S  KV    (        S      V   »         5*2     Jel     r     2 


^^ 


r 


f    5    lis     yJ    1    1    |il      ^L  Hirk 

i,g:^i:--y-^  I .r|  1^  li     h  >-i"- oT|il4 

*U     t  ^    L^*^     ^.i— 1 L 1        oi 

00.1    S'  &  I   ^^■^^_».-J«**"'*'"  '      "  ~     "~~~ 

'~1 iV — ^^-- ::£ 

^  °3  s  * 


?<> 


n 

3<> 


J .. 


'i     I 


«'l 


5o 


o 


:^> 


^>-{ 


o-.-r 


I,  > 

k. 


STATION  INDEX 


AUGUST    19Se 


STAnON 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM   FORK 


ARKANSAS    CIT 

ASHOOHN 
ATHENS 
AUGUSTA 
eALO  KNOB 
BATESVILLE    L 


BATES 


VESTOCK 
ILLE    L    AND   0     1 


0326 
0^50 


BEECH    GBOVE 
BEEDEVlLLE 
BENTOM 
SENTONVILLE 
BEBfi^VILLE    A    NW 

BIG    FORK 
BtG   LAKE    OUTLET 
BLACK    ROCK 
6LAKELY    MOUNTAir 
BLUE    MOUNTAIN    D' 


COUNTY 


SCOTT 

LAWflFNCE 

SALINE 


POPE 
CLARK 
DESHA 


CIT 


3    SW 


BOONEVILLE 
aOTKINSURG   2   S 
BOUGH TON 


BUFFALO    TOWER 
BULL    SHOALS    DAM 
BURDETTE 

CA80T    A    SW 
CALICO   OOCK 
CAMDEN    1 
CAMOEN    2 

>  CHAFFEE 


0800 
0806 
0330 
0SA2 
08A8 


E    1    SM 


CARLl 
CABPfNTER   0 

(EN&ON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 


N6S    GUARD    STAT     1520 


COLD    S 
COwpS    3    5E 
CO^iPTON    Z    NE 

CONMAT 
CORNING 

COVE 

CROSSETT    T    S 
CRYSTAL    VALLE' 
CUMMINS    FARM 
DAISV 

DAMASCUS 
OANVILLE 
OANVILLE    SCS 
OAROANEULE 

OUEEN 

DERMOTT 


DUMAS    3   S 

OUMAS 

EAGLE    GAP 

EL    DORAOO   CAA    AIRPORT 

EUREKA    SPRINGS 
EVENING    SHADE     1    NE 


AYETTEvn 


COROTCE    6    W 

FOREMAN 
FORREST    CIIV 
FORT    SMITH   WS   *; 
SMITH   WATEF 

FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENMOOD 
GRAVELLY   2    ESE 
VETTE 

GREEN    FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON   3   E 
HAMBURG 


HECTOR 
HELENA 

HENDERSON   2   W 
MOPE   )   NE 
HOPPER 

HORATIO 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

KUTT IG  0AM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESnORO 

KEO 

KtNGSLAND  3  SSE 

LAKE   CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LAMAR    2    SW 
LANGLEY 
LEAD   HILL 

LEE   CREEK    GUARD   STA 
LEOLA 
I  LITTLE    ROCK    WS    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 
LOST    CORNER 

LOUANN   2    SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    i    N 


INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 


MISSISSIPPI 

LAWRENCE 
GARLAND 

YELL 

NEVADA 
ISSISSIPPI 

LOGAN 

BUREN 
NEVADA 

<ITe 
MONROE 

EWTON 
BAXTER 

ISSISSIPPI 

PULASKI 

ZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 
SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 

JOHNSON 
VAN  BUREN 

SCOTT 


ASHLEY 
PULASKI 

LINCOLN 
PIKE 

FAULKNER 

YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

>RAIRIE 
lOHNSON 

HOWARD 

DESHA 


IASHINGTON 
lASHINGTON 
[ASHINCTON 


SEBASTIAN 
CRAWFORD 

HEMPSTEAD 


3096 

CALHOUN 

3132 

SHARP 

316A 

BOONE 

3228 

CLEBURNE 

3230 

CLEBURNE 

3235 

POPE 

PHILLIPS 

3258 

3*28 

HEMPSTEAD 

3436 

MONT COMER 

3**2 

SEVIER 

3*66 

GARLAND 

35*0 

MADISON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

LONOKE 

CLEVELAND 

IGHEAO 
PULASKI 

JOHNSON 


I  CRAWFORD 

GRANT 
ILASKI 


,  NEWTON 

FRANCIS 
>  COLUMBIA 


3*  02 
3*  58 
35  25 


33  40 

34  19 

35  17 


92 

52 

93 

29 

93 

25 

93 

25 

92 

53 

93  56 

90  08 

91  06 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


*I 

93 

09 

56 

09 

93 

55 

39 

92 

30 

52 

93 

20 

?5 

91 

28 

53 

91 

12 

52 

30 

3* 

49 

89 

il 

57 

92 

0* 

07 

92 

06 

49 

92 

51 

IB 

16 

35  28 

93 

28 

436 

35  35 

92 

29 

510 

3*  58 

93 

1250 

48 

1400 

36  06 

2166 

35  05 

92 

2S 

316 

36  24 

90 

35 

293 

94 

?*> 

1050 

33  02 

91 

56 

175 

34  05 

91 

35 

176 

36 

06 

36 

IB 

33 

49 

33 

43 

35 

01 

)5 

20 

35 

39 

33 

37 

36  20 

93  26 

92  23 

35  13 

94  15 

33  54 

93  06 

33  1* 

91  46 

33  32 

92  28 

36  19 

91  29 

36  14 

93  07 

35  32 

92  01 

35  28 

92  03 

35  28 

92  58 

34  32 

90  35 

36  22 

92  16 

33  43 

93  33 

93 

04 

90 

4? 

9? 

00 

90 

26 

93 

25 

OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  6.  OWENS 

LITTLE    ROCK    WATERWORKS 

ALTA    F.    GARNER 

A.  LAMB 
HOBART  WATTS 

A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 

JOHN  W.  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
HOMER  W.  CHANEY 

IVERSITY  OF  ARKANSAS 

IVERSITY  ( 


s  j.  mitchum 
forest  service 
,.  adamsdn 

HARVEY  E.  SkElTON 
RVIN  MORRISON 

B.  HAMMOND 
M.  8RECKENRIDGE 
TA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
,0  L.  ST IDHAM 


t   DRAINAGE  CODE'   1.  ARKANSAS   2.  MISSISSIPI 


93  05 
90  43 
93  14 
93  13 


3.  OUACHITA 


ANNA 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasooal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'"F . 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  soow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
B   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  'Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace ,  an  amount  too  small  to  measure . 
V   Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  Money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  BONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  throi^^h  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D,  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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19 

.0 

0 

9 

6 

4 

OES  ARC 

AM 

85.1 

62.5 

73.8 

95 

1 

45 

29 

9 

11 

0 

0 

0 

7.05 

2.45 

20 

.0 

0 

9 

3 

2 

HELENA 

85.1 

66.5 

75.8 

0.7 

94 

6+ 

50 

29 

5 

9 

0 

0 

0 

8.31 

5.74 

2.00 

21 

.0 

0 

5 

5 

7 

4 
S 

KEO 
HARIANNA  2  S 

83,6 

63.0 

73.3 

93 

10  + 

46 

29+ 

15 

9 

0 

0 

0 

9.04 

2.90 

19 

.0 

0 

8 

83.9 

63.4 

73.7 

-  0.3 

93 

6  + 

47 

29  + 

10 

9 

0 

0 

0 

8.09 

5.54 

2.30 

11 

.0 

0 

9 

5 
4 
3 
2 

4 

3 
2 
2 
2 

4 

SAINT  CHARLES 

AM 

85.1 

65.0 

75.1 

95 

4 

49 

29 

5 

12 

0 

0 

0 

6.98 

2.57 

11 

.0 

0 

7 

5 

7 

10 

STUTTGART 

84.6 

65.9 

75.3 

-  0.3 

95 

5+ 

49 

29 

8 

11 

0 

0 

0 

4.54 

1.75 

1.98 

20 

.0 

0 

STUTTGART  9  ESE 

AM 

84.0 

64.2 

74.1 

94 

4 

48 

29 

8  10| 

0 

0 

0 

5.15 

2.30 

11 

.0 

0 

WYNNE 

82.7 

61.8 

72.3 

92 

3 

43 

28 

13 

7 

0 

0 

0 

8.  18 

2.18 

19 

.0 

0 

DIVISION 

74.0 

-  0.3 

7.78 

5.13 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

85.8 

66.9 

76.4 

96 

1 

47 

29 

6 

12 

0 

0 

0 

6.84 

3.58 

19 

.0 

0 

7 

4 

1 

DE  QUEEN 

86.3 

66.1 

76.2 

95 

2  + 

48 

29 

4 

12 

0 

0 

0 

9.68 

4.45 

19 

.0 

0 

^ 

3 

3 

DIERKS 
HOPE  3  NE 

AM 

86.4 

65.6 

76.0 

0.3 

94 

2 

45 

29 

8 

17 

0 

0 

0 

4.35 

1.64 

2.93 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  IDA 

86.0 

63.1 

74.5 

2.0 

95 

2 

42 

29 

9 

11 

0 

0 

0 

4.18 

.39 

1.35 

11 

.0 

0 

5 

4 

2 

NARROWS  DAM 

AM 

87.3 

64.3 

75.8 

95 

2 

45 

29 

7 

13 

0 

0 

0 

7.95 

2.85 

19 

.0 

0 

5 

4 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

85.4 

65.3 

75.4 

94 

2 

49 

29 

4 

9 

0 

0 

0 

7.03 

4.00 

19 

.0 

0 

5 

3 
5 

2 

3 

OKAY 

87.1 

67.4 

77.3 

1.  1 

95 

1 

48 

29 

2 

15 

0 

0 

0 

7.45 

4.15 

2.25 

19 

.0 

0 

8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

85.3 

68.2 

76.8 

-  0.4 

94 

1 

50 

29 

4 

12 

0 

0 

0 

5.73 

2.94 

1.92 

26 

.0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

76.1 

1.4 

5.66 

3.25 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARK.AOELPHIA 

86.1 

65.9 

76.0 

95 

3  + 

47 

29 

9 

16 

0 

0 

0 

8.43 

5.60 

2.48 

19 

.0 

0 

9 

5 

4 

CAMDEN  1 

AM 

86.9 

65.0 

76.0 

0,4 

95 

2 

47 

30+ 

5 

17 

0 

0 

0 

10,08 

7.45 

2.55 

25 

.0 

0 

8 

5 

4 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

85.2 

67.5 

76.4 

-  0.5 

95 

1 

47 

29 

5 

12 

0 

0 

0 

6,61 

4.20 

1.97 

15 

.0 

0 

8 

4 

2 

FORDYCE  6  W 

85. 4M 

66. 9M 

76. 2M 

47 

28 

8 

11 

0 

0 

0 

5.72 

1.19 

17 

.0 

0 

MAGNOLIA  3  N 

88.1 

64.3 

75.2 

-  0,9 

99 

2 

42 

29 

3 

15 

0 

0 

0 

5,52 

3.35 

2.95 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

PRESCOTT 

AM 

87.1 

64.6 

75.9 

-  0.7 

95 

3 

47 

30  + 

8 

18 

0 

0 

0 

5,53 

2.72 

2.62 

20 

.0 

0 

8 

2 

2 

WARREN 

86.8 

66.7 

76.8 

0.3 

97 

1 

47 

29 

5 

15 

0 

0 

0 

13,17 

4.50 

21 

.0 

0 

9 

8 

6 

DIVISION 

76.2 

0.2 

7.87 

5.18 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

86.2 

66.7 

75,5 

0.5 

95 

3  + 

47 

29 

3 

14 

0 

0 

0 

13.76 

11.48 

3.85 

20 

.0 

0 

7 

6 

5 

CUMMINS  FARM 

85.4 

64.2 

74.8 

94 

3 

47 

29 

6 

13 

0 

0 

0 

12.98 

4.04 

11 

.0 

0 

10 

7 

5 

DUMAS  1  ESE 

87.5 

64.7 

76.1 

0.0 

96 

2 

47 

29 

5 

15 

0 

0 

0 

11.03 

8.27 

3.70 

21 

.0 

0 

7 

4 

3 

MONTICELLO  3  S 

85.9 

65.3 

75.6 

95 

2* 

45 

29 

5 

15 

0 

0 

0 

17.22 

.0 

0 

PINE  BLUFF 

85.0 

67.1 

76.1 

-  1.1 

95 

3  + 

49 

29 

5 

14 

0 

0 

0 

7.59 

4.85 

2.55 

20 

.0 

0 

8 

4 

2 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

84.5 

64.4 

74.5 

93 

6+ 

45 

29 

12 

11 

0 

0 

0 

8.57 

2.31 

11 

.0 

0 

9 

4 

3 

PORTLAND 

AM 

85. IM 

66.5 

75. 8M 

0.3 

95 

2 

52 

30 

2 

10 

0 

0 

0 

14.75 

12.43 

5.00 

11 

.0 

0 

6 

5 

5 

DIVISION 

75.6 

-  0.2 

12.30 

9.73 

.0 

Highest  Temperature 
Lowest  Temperature  _ 


on  the 
on  the 


Greatest  Total  Precipitation     17 
Least  Total  Precipitation     2.13 


2  Stations 


2  Stations 


inches  at 


Monticello  3  S 


Greatest  one-day  precipitation 


inches  on  the 


Mountain  View  1  E 


eference  notes  followlag  Statlo 
-  109  - 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1958 


I 


ABBOTT 
ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  HE 

ANTOINE 
APLIM  I  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
A5H00WN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 

BENTON 

BENTONVILLE 
BEHRYVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BIS  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
8LYTHEVILLE 
BOONEVILLE 

BOUGH TON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
6URDETTE 
CABOT  *.  SW 

CAL ICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CR05SETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 
DAROANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  I  ESE 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R// 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
6LENW000 
GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON  3  E 

HAMBURG 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  ?  ^ 
HOPE  3  h- 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAN6LEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    W6    AIRPORT    R/ 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LOST    CORNER 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    H 
MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
MAHIANNA    2    S 
MARKED    TREE 
MARSHALL 
MARVELL 


3.»S 

4,93 
5.91 


8. A3 
15.93 
6.BA 

4.02 
6.52 

6.30 


11.40 
5.2i 
3.73 
4.93 


4.82 
6.57 
7.09 
2.59 
6.24 

5.72 
12.65 

6.03 
10,10 

5.47 


Day  of  month 


3.99 
4.40 
5.34 


4.96 
3.77 
3.2 


2.87    1.95 


1.55 

,49 

2.45 

2,35 


1,22 

.08 
.37 


13       14       15 


1.32 
3.73 
1.32 


.21 

1.13 
1.63 


•59    1*83    1.56 


•  83 
1.46 

1.65 
.39 
1.36 
1.44 
.25 

.59 


3.53       .32 


.26 
.97 
1.20 


.59    1,12 
.08       .97 


.09 
1.72 

•  30 
3.00 


2.48 

T 
3,68 


1.45    1.24 


}  1.95 

i  .48 

3  1.44 

3  1,22 

4.60    2.61 


• 

,38 

,62 

3.11 

.62 

.07 

.06 

.21 

.22 

.05 

.?8 

1.10 

.04 

1.41 

.60 

T 

.67 

1.3^ 

T 

.80 

.81 

T 

.12 

4.69 

.10 

.06 

1.95 

.53 

.02 

.23 

.37 

.02 

3.15 

.19 

.03 

1.92 

3.88 

2.29 

.42 

.05 

T 

.65 

2.95 

1.25 

.36 

.11 

.88 

.03 

1.95 

.25 

.1? 

.03 

T 

.22 

2.46 

.27 

.04 

2.75 

.14 

25      26      27 


2.25 
•  «5 

.09 
.38      .02 


1.39    1.12 


.74 

1.35 

.90 

3.86 

1.51 

.33 

1.72 

T 

.SO 

1.01 

2.46 

2.50 

1.60 

.02 

.45 

1.00 

.12 

.27 

.40 

•  BO 

.57 

.0] 

4.45 

3.50 

.08 

.03    1.81    3.70 


7.79 

6,68 
9.04 
6.59 
6.08 
4.69 

7.20 
6,70 
e.7B 
7.18 
6.85 


3.51 
7.46 
5,52 


6.12 
8.09 
7,33 


2.00       T 
1.20 


.20 

.40 

1.30 

.12 

.16 

.  n 

.15 

.91 

.08 

.56 

1.48 

.04 

,*6    1,36       .03 


1,33    1,02 


,90    2,78       .05 


.40       .25 

,04    3.19 

2,03    1.16 

,02       • 
2,72 


28      29      30       31 


1,11 


,60 


.02  1,52  2.00 
1.49  .05 
,04  2,93 
,63  1.31  .03 
.76    2.66 


.27 

.38 

.23 

.13 

.27 

.37 

.0: 

.06 

.12 

.14 

.?■ 

.75 

2.46 
.08 
1.37 


1.35 


.28 


.09  ••" 

.03      -08  •" 

34l     .11  1.88 

]t,^    1.53  .50 


.02  5.60    1.92 

.65  .90 

.43  .05      .02 

1.20  1.45 

.13    1.01 
2.90    I. 00 

.60    1.15 
1.52      • 
2.10    1.31 


2.95       .05 


1.30  .23 
1.91  l.oe 
.21    1.71    1.47 


MELBOURNE 

MENA 

WNTICELLO    3    S 

I40R06AY    LOCK.    AND    DAM    6 

WRRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  MNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIHROO  DAM 
ODELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD    RADIO   KORS 

PARIS 

PARKIN  2    W 
PARKS 

PERRYVlLLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  *  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  W6  AIRPORT    R/ 

TURNPIKE 

WALDROH 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 

WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 

VELLVILLE 


3.*5 
7,96 
7.03 
7,04 


2.69 
3*93 

7.46 


3.83 
5.16 

6.23 
8.44 
3*36 
4.53 
7.69 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
SEPTEMBER    1958 


Day  of  month 


6.40 
6.00 
10*00 
5.78 


6.0« 
4.78 
13.17 

5.76 
3.70 
5.66 
6.72 
8.18 

5.39 


13       14       15       16       17       18 


.55      . 

1.94      . 
.51    1. 


21 

2 
1 

31 
02 

60 

20 

6 

.00 
.40 

2 

.00 

2 
1 

.78 
.80 

.15 
.04 

1.28  .10 
.27  .28 
T         1.04 

2.05 
.30 
.20 

.39      .28 

.24    1.12 


19        20        21 


•  8.50 
2.36  2.25 
1.61 


.30 
1.55 
1.87 


2.86 

4.00 
2.30 


1.85 
1.20 
1.91 


1.07 
.60 

1.48 


1.35 

.47 

.79 


1.10      .30 


25      26      27 


.05 
.29 
.26 


28     29      30 


.21 

T 
1.53 


.45 
1.35 


.05    2.56      .27 


,18      .57      .05 

.60   2.10 

.54      .33 

1.66 

•        2.10 


.45  1.60 
.85 
1.02 


2.29       .20 

14 

.47       .99 

.12       .21 

/6 

3.20    2 

.IC 

.06    2.62 

.26 

1.05 

2.22 

.55 

,02    2.56       ,57 


.30    1.23       .05 


,02    2.60       .17 


.98 

.15 

.08 

.30 

.35 

.80 

.05 

•02    2*22 

1.30 

1.38 

.11 

.12 

.30 

.05 

.54 

.10 

.85 

.58 

.51 

.29 

1.35 

.95 

4.50 

.50 

.21 

.05 

.08 

T 

.35 

3.40 

.10 
2.63 

2.18 

?.17 

.02 

.43 

T 

1.57 

1,67 
.19 

T 

.10 

,02 

,38 

T 

,52 

T 

1.05 

.75 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1958 


ARKADELPHU 


ASHDOWN 


8AL0  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELV  MOUNTAIN  0AM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEV 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 


CROSSETT  7  S 


CUMMINS  FARM 


DAROANELLE 


DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  w 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 
HOPE  3  NE 


Day  01  Month 


91   94   93 
70   64   68 


95   95   95 
69   68   70 


96   93 
70   70 


95   78   95 
62   61   63 


91   92   90 


91   90 
63   66 


68   66   66 


67   67   67 


70  71  70 

93  95  92 

70  68  68 

85  96  96 

73  69  70 


82   79   92 
62   64   68 


95   95   95 


93   93   94 


91   97   97 
70   68   70 


67   67   65 


96   90   92 
72   65   66 


95   96   95 
68   65   68 


72   71   71 


85   88   89 


91   91   90 


66   66   65 


89   90   90 
66   68   68 


82   85   94 
63   66   67 


95   94   93 


70   68   70 


89   92   92 


92   90   93 
68   67   67 


93   91   90 
68   69   71 


92   90   89 
68   70   71 


91   94   88 
65   62   69 


98   95   95 
64   61   64 


94   93   95 
64   60   63 


92   91   93 


64   65   66 


98   97 
67   65 


90   90 
68   65 


91   89 
68   71 


92   91 
67   67 


95   92 
68   67 


93   94 
69   68 


MAX 
MIN 

34 
64 

92 
65 

94 
64 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 
65 

90 
66 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
65 

90 
61 

69   68   70 


70   70   69 


67   67   64 


69   72   70 


89   87   90 


92   88   92 
66   65   70 


89   87   90 


66   62   65 


92   89   93 
69   68   69 


94   92   94 
69   69   71 


92   91   93 
62   62   65 


96   91   95 


63   62   66 

92   87   91 
62   59   65 


91   89   91 
69   62   58 


90   90   91 
73   69   65 


89   91   91 
69   54   52 


91   89   89 


65   53   57 


84   86   87 
70   60   62 


70   60   57 


89   90   90 
67   66   64 


92   90   90 


92   88   91 
72   62   62 


90   93   93 

71   57   60 


91   89   90 
69   56   55 


85   88   87 


90   92   92 


91   89   91 
63   63   58 


91   95   96 


69   64   61 


93   85   90 
71   59   59 


91   90   91 


83   87   87 
65   56   57 


84   88   89 


67   55   57 


88   72   82 
66   68   64 


91   92   83 
65   70   63 


65   64   62 
87   75   81 


74   78 
65   61 


63   68   67 


82   85 
58   62 


84   88 
59   67 


72   77 
67   57 


85   82 
70   66 


91   88 
66   66 


85   84 

70   67 


78   83 
69   66 


74   79 
62   57 


85   80 
70   6S 


73   83 
70   66 


84   72 
68   60 


66   72 
61   56 


84   84 
68   65 


6  7   71   68 


65   62   68 

80   77   80 


78   79   78 
67   65   56 


81   77   78 
68   66 


73   70   78 
65   63   57 


69   71   69 


92   92   90 
72   69   61 


8  / 
71 

70 

66 

62 

83 

64 

64 

66 

65 

79 

72 

60 

66 

65 

60 

76 

74 

80 

66 

65 

61 

61 

72 

79 

66 

64 

56 

69 

82 

82 

67 

68 

65 

90 

87 

86 

64 

70 

64 

83   84   86 


84   84   82 
51   53   60 


83   88 
55   63   69 


60   86   82 
53   60   70 


79   80   85 
54   60   67 


82   65   89 
58   63   66 


83   83   86 
58   63   67 


64   86   67 
55   65   70 


84   65   83 
52   63   71 


60   88   90 
62   64   72 


84   88   90 
56   65   70 


84   68   90 
60   69   70 


79   64   87 
59   59   58 


75   77   81 
56   61   61 


85   90   90 
58   62   71 


81   88   90 
62   65   72 


82   63   65 
50   61   65 


83   84   63 
50   59   62 


82   65   64 
50   62   64 


81   88   67 


87   87 
65   68 


63   64   87 
51   63   66 


18   19   20   21 


87 

75 

70 

62 

90 

78 

70 

67 

89 

80 

64 

63 

85 

75 

65 

62 

83   86   87 
64   65   73 


59   65   69 


87   74 
66   64 


64   50   42 


66   65   52 


70   66   54 


83   77   82 
69   60   49 


89   73   77 


70   7C   65 


66   61   52 


87  75  78 

72  65  53 

83  73  75 

69  62  51 

90  87  75 

69  70  66 

89  84  77 

69  66  60 

87  79  79 

71  62  53 


65   83   77 


66  56 

67  70 


92   81   82 
70   69   62 


69   74   76 
71   68   66 


71   71   76 


65   53   47 


68   51   46 


71   66   63 


77   75   80 


66   57   52 

80   75   79 
65   58   50 


65   50   45 


89   83   80 
72   69   60 


66   69   63 


75   77   85 
61   64   67 


76   78   84 
65   67   70 


73   60   82 
66   68   70 


73   70   60 
58   60   61 


55   57   62 


56   62   66 


69   79   83 
60   61   57 


78   68   76 


65   70   77 
57   62   66 


73   83   89 


69   71   84 
60   62   65 


65  66  69 

80  67  80 

59  63  65 

75  74  87 

62  65  68 

75  75  86 

62  64  67 

77  73  80 

63  63  65 


24  25  26  27 


84   87 
62   65 


84   87 
65   68 


83   69 
66   72 


81   85 
56   59 


91   87   79 
69   69   65 


70 

72 

74 

83 

65 

69 

77 

88 

65 

69 

81 

87 

68 

71 

68 

71 

60 

64 

67 

77 

56 

55 

75 

87 

66 

71 

76 

82 

70 

72 

73 

81 

61 

62 

78 

83 

63 

63 

80 

63 

63 

61 

78 

62 

62 

59 

72 

65 

61 

65 

83 

71 

79 

66 

66 

66 

76 

66 

63 

65 

73 

67 

90 

80 

74 

74 

68 

70 

69 

51 

♦  7 

56 

90 

80 

75 

75 

74 

74 

70 

50 

♦7 

62 

88 

78 

70 

73 

70 

66 

65 

45 

45 

57 

73 

67 

62 

64 

77 

85 

60 

60 

72 

84 

60 

61 

80 

82 

64 

71 

70 

82 

65 

69 

57   59   69 


85   90 
58   61 


84   85   90 


84   86 

57 


66   66   87 
61   66   70 


82   86   86 
61   62   74 


85   89 
64   72 


83   91 
67   69 


86   85   89 
65   68   72 


85   86   94 


85   87   88 
60   62   71 


83   86   90 
65   65   70 


83   90   92 
63   68   74 


82   83   85 


76   76   83 
54   63   69 


63   88   89 


63   64   73 


61   67   73 


56   67   74 


60   66   75 


83   85   90 


80   69   90 
65   66   74 


86   89   92 
67   69   73 


59   69   74 


66   85   90 


86   64   85 
60   63   72 


58   65   72 

63   85   67 
65   67   72 


66   68   70 


90   92   79 
70   69   58 


90   89   80 
71   69   6* 


92   91   90 


90   83   72 
66   63   50 


90   90   77 
72   69   65 


88   81 
68   63 


92   92   87 
67   69   65 


92   89   79 
68   69   66 


76   74   70 
53   45   55 


7B   75   70 
54   41   46 


72 


71   65   58 
41   4*   49 


80   73   7* 
45   44   48 


69   75   66 
46   51   54 


71   74 
45   44 


80   79   77 
50   47   47 


92   87   80   76   73   70 


69   69   67 


73   71   63 


91   92 

70   70 


91   92   82 
69   70   68 


92   93   87 

72   72   70 


90   93   91 
72   70   66 


84   81   69 
67   67   50 


93   82 
70   65 


90   79 
72   62 


70   65   46 


85   71 
65   56 


44   44   58 


70   69   63 


45 

53 

52 

76 

79 

75 

51 

47 

56 

74 

76 

74 

50 

47 

59 

75   72   61 
47   47   59 


77   77   68 
50   48   60 


79   78   74 
47   46   50 


64   61   56 
48   49   45 


76   79 
48   47 


73   76 
52   47 


69   63 
41   48 


72   60 
40   48 


68 

52 

90 
70 

82 

70 

86 
70 

60 
55 

84 
65 

76 
62 

87 
65 

76 
61 

87 
64 

74 
55 

87 
66 

75 
58 

92 

71 

80 
70 

91 

71 

91 
71 

74   76 
47   48 


72   65 
41   45 


72   65 
38   46 


74   76 
52   50 


84.5 
63.8 


86.1 
65.9 


85.1 
59.6 


84. 2 
tl.3 


80.7 
62.9 


87.2 
63.1 


S».4 

6^.1 


84.4 
63.6 


81.7 
«2.7 


85.4 
64.2 


•  6.2 
64.8 


86.3 
66.1 


85.1 
62.5 


87. 
64. 

85. 
67. 

79. 
60. 

81. 
61. 

80. 
59. 

80 
60 

80 
59 

85 
66 

84 
65 

0 

82 

61 

8 

82 

60 

8 

81 
59 

5 
.3 

81 
59 

.5 

85 
66 

.5 

66 
65 

.4 
.6 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER    1958 


Station 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

PCEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

HENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 


NIMROD  DAM 


PARA60ULD    RADIO    KDRS 


PERRrvlLLE 


PINE    BLUFF 


PINE    BLUFF    CAA    AIRPORT 


POCAHONTAS     1 


ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 


Dcty   Of  Month 


95   94   95 


85   86 
68   63 


91   91   93 
70   65   68 


85  aa  92 


69  67  71 

96  99  9A 

68  67  66 

92  93  9I> 

65  64  64 


MAX 
MIN 

78 
59 

81 
60 

MAX 

MIN 

90 
66 

93 
65 

MAX 
MIN 

80 
64 

85 
64 

MAX 
MIN 

85 
61 

92 

65 

MAX 
MIN 

92 
69 

91 
71 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 

70 

95 

70 

96 
71 

92 
72 

94 
67 

94 
65 

95 
67 

85 
68 

90 
60 

91 
66 

93 
66 

89 
69 

89 
58 

90 
64 

93 
60 

88 

67 

91 

51 

90 

70 

93 
71 

87 
72 

89 
66 

92   91   90 
65   69   68 


MAX 
MIN 

84 
67 

86 
68 

MAX 
MIN 

87 
61 

84 
65 

MAX 
MIN 

89 
65 

80 
62 

MAX 
MIN 

93 
66 

95 
66 

MAX 

MIN 

89 
69 

94 
68 

92   94   96 
70   65   69 


66   69   65 


87   86   93 


67   65   65 

95   94   93 
72   71   71 


72   70   69 


84   81   91 


65   68   65 


90   92   93 
70   72   72 


91   95   95 
72   70   72 


93   93   93 
70   68   70 


67   65   67 


67   66   69 


93   91   92 
69   70   68 


93   95 
65   68 


91   89   92 
70   65   58 


85   85 
68   62 


85   90 
66   50 


92   92 

69   67 


82 

83 

66 

64 

87 

90 

66 

67 

90 

89 

63 

65 

MAX 
MIN 

88 
70 

95 
70 

MAX 

MIN 

93 
71 

95 

70 

MAX 
HIN 

90 
65 

90 
65 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 
67 

MAX 
MIN 

87 
70 

95 
65 

MAX 
MIN 

92 

71 

91 
68 

93   94   94 
65   67   71 


91   92 

69   71 


92   90   92 
67   64   67 


97   95   93 


92   92   91 
69   70   72 


95   96 

70 


61   61   63 


92   91   91 

71   70   71 


71   70   70 


91   91   93 
69   68   68 


89   92   93 
69   58   56 


67   65   68 


68   57   58 


92   85   88 


71   67   59 


89   91   90 
72   68   65 


96   91   95 
67   65   55 


67   65   59 


63   67   61 


65   65   59 


68   66   66 


90   89 
70   64 


72   79 
60   55 


79   79 
66   62 


92   92   91 
69   71   68 


92   94   95 
72   68   70 


91   88   91 
65   65   68 


70   67   69 


95   94   97 


94   93   92 
75   65   72 


92   90   91 
64   65   68 


92   93   95 

72   70   70 


92   95   95 
68   58   56 


70   63   65 


90   91   92 


91 

92 

89 

91 

63 

64 

67 

62 

94 

85 

93 

90 

71 

68 

68 

68 

94 

92 

93 

92 

69 

70 

68 

68 

73  .76 
65   57 


68   78 
61   56 


84   79 
67   64 


72   84 
6)   65 


82   82 
70   65 


76   71 
60   60 


72   78 
65   59 


64   69   67 


71   78 
66   61 


87   83 
72   65 


86   81 
71   67 


66   69   66 


85   90   86 
68   58   59 


70   62   60 


73   58   56 


73   67   68 


67   57   62 


73   64   62 


78   80 
66   64 


73   85 
61   57 


62   67   65 


84   88   85 
57   61   70 


83   86   84 
56   61   70 


83   84   78 
49   59   65 


82   86   86 
63   66   72 


83   89   92 
58   65   68 


84   86   85 
54   59   68 


83   85   84 
48   57   65 


78   85   82 
54   62   71 


82   83   83 
49   63   66 


85   85   86 
57   66   69 


82   86   91 
61   62   71 


86   88   86 

56   63   70 


74   75   74 
58   59   56 


82   84   81 
54   62   66 


77   81   83 
50   58   66 


80   86   88 
59   65   67 


80   83   87 
60   65   68 


82   85   83 
56   62   71 


82   85   88 
53   56   67 


88   88   90 
56   66   71 


80   85   82 
52   55   69 


86   87   90 
58   65   68 


81   80   84 
68   67   68 


81   87   87 
60   65   73 


81   87   86 
58   63   71 


84   87   86 
53   59   68 


80   78   85 
62   63   70 


82   85   90 
59   62   65 


16   17   18   19   20   21   22   23  24   25   26   27 


72   79 
66   62 


90   90   71 


89   73   80 
67   66   65 


81   80   80 
60   68   63 


92   73   81 
67   69   64 


76   76 
64   5  5 


77   77 
63   58 


68   65   62 


85   84   82 
52   61   64 


59   64   70 


85   89   85 


84   8  7   84 
65   66   71 


54   62   63 


84   87   82 
63   59   64 


79   78 
65   55 


69   63   55 


86   80   76 
70   65   55 


72   75 
54   49 


75   80 
57   53 


69   68   62 


73   64   53 


72   61   49 


72   75 
57   50 


79   72 
59   48 


89   81 
65   60 


69   63   60 


61 

50 

80 

77 

67 

63 

78 

80 

60 

52 

75 

75 

64 

48 

76 

81 

59 

49 

87 

84 

72 

75 

77 

66 

62 

73 

78 

64 

60 

80 

80 

62 

52 

87 

75 

68 

65 

92 

78 

69 

61 

70 

77 

52 

47 

89 

73 

69 

59 

76 
65 

78 
55 

67   65   56 


66   51   48 


71   67   59 


70   75   86 
63   65   70 


62  65  67 

72  77  85 

61  65  59 

68  72  83 

63  65  68 


64   65   67 


72   77   83 
62   65   66 


67   73   84 


61   64   69 


59   62   66 


66   72   82 
52   58   63 


72   76   86 
64   65   67 


75   75   82 


70   77   86 
62   64   68 


70   72   77 
53   55   56 


58   60   62 


74   64   71 
55   60   62 


64   67   68 


76   70   78 
62   65   68 


71   73   75 
60   61   62 


80   66   77 
60   60   63 


74   83   85 
66   68   71 


63   65   66 


73   72   80 
54   59   65 


75   77 
69   63 


83   78   80 


72   76   83 


71   77   82 
64   66   69 


65   70   70 


76   76   77 
61   64   68 


72   75   82 
60   63   62 


79   72   75 
62   63   70 


69   73   84 
65   66   68 


71   81   84 
63   64   62 


74   75   81 
63   66   70 


86   88   87 


88   90 
64   70 


91   92 
67   71 


89   90 
64   71 


83   91 
58   70 


84   87 
65   71 


84   85 
63   70 


85   88 

70   73 


90   90 
66   74 


88   90 
65   73 


76   82 
58   67 


83   88 
64   71 


62   82   84 


85   81   87 
66   67   70 


86   87 
62   72 


84   89 
64   72 


83   90   91 
65   71   73 


86   92 

70   74 


86   87 
57   69 


86   88   93 
64   68   76 


88   91 
62   73 


87   90 
67   74 


82   87   89 


86   89 

60   71 


80   85 
68   70 


81   90 
65   68 


80   84 
65   72 


82   83   84 


84   88   90 


72   72   69 


73   70   65 


65   86   71 


91   91   80 
72   73   62 


91   93   86 


92   93 
73   63 


92   87 
67   67 


88  89  76 

71  70  65 

88  85  74 

70  67  57 

90  87  78 
73  69  66 

93  91  79 

71  68  67 

91  84  61 
69  70  68 

91  91 

73  66 

84  77  70 

69  65  55 

89  85 
69  69 


68   67   60 


89   91   93 
66   67   70 


88   89 
68   70 


91   93 
67   67 


91   91   64 
72   72   71 


82   77 
42   57 


72   70 
42   55 


92   90 
69   70 


91   88 
69   66 


92   94   80 
70   69   66 


92   90   80 


91   91 
70   70 


91   89 
72   69 


92   91 

70   69 


63 

65 

71 

72 

64 

88 

90 

92 

67 

69 

75 

7* 

86 

85 

ae 

92 

62 

67 

73 

70 

75   64 
46   55 


78   70 
45   59 


75   72 
42   54 


64   61 
48   47 


70   64 
48   47 


70   65 
46   51 


74   74 
49   54 


73   74 
43   50 


78   75 
48   62 


72   67 
44   52 


78   71 
49   5  5 


90   85   80 
70   67   57 


71   70   69 
93   88   80 


89   89   SO 
72   73   69 


76   72 
46   52 


70   66 
47   52 


72   77 
53   52 


72   76 
47   47 


62   56 
48   46 


50   49   59 


73   74   68 


80   73   70 
55   49   52 


73   62   60 
40   50   48 


72   75   69 
51   49   57 


88.  1 
64.3 


81.2 
58.4 


63.9 
63.4 


80.6 
62.8 


65.9 
65.3 


85.0 
64.2 


86.0 
63.1 


76.6 
60.0 


60. 

6 

59. 

8 

87. 

3 

64. 

3 

85. 

4 

65. 

3 

62. 

0 

63. 

1 

86. 

2 

61. 

6 

87 

1 

67 

4 

85 

6 

65 

2 

81 

7 

59 

1 

86 

3 

63 

5 

65 

6 

66 

3 

85 

0 

67 

.1 

84 

.5 

64 

.4 

83 

.6 

61 

.0 

85 

.1 

66 

.5 

87 

.1 

64 

.6 

80 

.9 

61 

.2 

65.1 
65.0 


84.8 
63.8 


84.5 
66.8 


82.5 
61.6 


84.6 
65.9 


Se«   retftrence   i 


DAILY  TEMPERATURES 

SEPTEMBER    1956 

CONTINUED 



Day      Ol  Month 

01 

2 

Stalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STUTTGART    9    ESE 

MAX 
MIN 

12 
12 

91 
67 

92 
69 

94 
70 

90 
67 

90 
68 

92 

70 

88 
61 

89 
59 

88  91  71 
62       67       63 

79       79       85 
56      61      56 

64  88 
70       70 

75 
56 

78 
60 

70 
63 

76 
66 

81 
64 

83 
65 

83 
68 

87 
71 

90 
70 

90 
70 

78 
49 

71 
48 

74 
51 

84.0 
54.2 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

90 
69 

98 
65 

98 
68 

96 
68 

94 
66 

95 
69 

87 
70 

94 
58 

lb 
62 

83  79  82 
67       67       63 

81        87       69 
56       65       67 

86  74 
64       59 

80 
51 

60 
60 

75 
61 

66 
66 

83 
63 

85 
67 

92 
59 

93 
58 

84 
56 

78 
52 

73 
48 

58 
48 

63 

54 

84.9 
52.9 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

74 

93 
72 

92 
72 

92 

71 

92 

72 

90 

73 

91 
73 

90 

71 

89 

67 

67  88  80 
71       72       67 

63       86       90 
62       68       72 

88  78 
70       66 

75 
64 

70 
67 

81 
69 

83 

71 

85 
68 

89 
73 

90 

73 

90 
72 

91 
72 

79 
64 

73 
53 

75 
50 

73 
57 

65.3 
68.2 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

04 
59 

83 
65 

80 
67 

82 
67 

83 
66 

77 
65 

84 
63 

84 
65 

76  70  72 
65       60       60 

72                   77 
55                   62 

72  67 
65       59 

72 

50 

65 
59 

66 

59 

76 
52 

76 
62 

77 
65 

64 
52 

76.4 
61.5 

WALDRON 

MAX 

MIN 

97 
67 

96 

68 

95 
66 

95 
63 

95 
63 

97 
68 

93 
67 

93 
63 

93 
58 

68  83  79 
66       69       66 

66       67       88 
53       67       67 

82  75 
62       59 

61 
49 

77 
62 

80 
63 

88 
54 

86 
61 

90 
68 

92 
75 

93 
69 

66 
67 

81 
65 

76 
42 

74 
43 

59 
54 

86.5 
62.5 

WALNUT    RIDGE    CAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
64 

82 

64 

92 
67 

91 
68 

69 
66 

93 
69 

82 
64 

88 

58 

88 
61 

75  69  76 
66       63       56 

64       65       63 

55       63       71 

86  73 
70       61 

77 
54 

65 
56 

72 
63 

80 
65 

86 
63 

86 
53 

88 
72 

90 
73 

87 
71 

77 
53 

71 
46 

70 
50 

52 

51 

80.7 
52.3 

WARREN 

MAX 
MIN 

97 

71 

96 

71 

95 
71 

93 
69 

92 

70 

95 
69 

95 
71 

91 

68 

93 

67 

92  88  82 
61        70       66 

81        88       89 
59       64       72 

90  84 
70       69 

79 
64 

75 
64 

75 
68 

83 
72 

81 
65 

90 
67 

91 

74 

93 
71 

94 

70 

80 
70 

74 

50 

79 
47 

70 
50 

85.6 
66.7 

WHITE    ROCK 

MAX 
MIN 

83 

70 

86 
66 

87 
68 

90 
68 

85 
66 

89 
67 

81 
66 

87 
64 

85 
64 

79  75  76 
68       65       60 

79       77       79 
58       62       64 

75  68 
63       51 

68 
53 

68 
56 

68 
60 

79 
64 

79 
63 

75 
64 

81 
59 

81       62 
56      66 

70 
56 

5' 

4? 

62 
4S 

55 
45 

77.3 
51.9 

WILSON 

MAX 
MIN 

75 
63 

83 
67 

93 
64 

92 

65 

93 
62 

88 
63 

84 
6" 

86 
66 

66 

56 

81  76  82 
65       67       57 

80       66       82 
60       60       71 

85  76 
71        63 

76 
52 

78 
60 

70 
64 

77 
56 

62 
62 

87 
60 

86 
59 

91       66 
59       63 

76 
64 

71       74       66 
45       47       53 

61.6 
62.1 

WYNNE 

MAX 

MIN 

9C 

72 

9C 
62 

92 
67 

91 
66 

89 
66 

89 
65 

90       89       87 
66       52       54 

83  72  80 
66       65       56 

80       85       83 
54      60      68 

83  75 
64       63 

76 
53 

75 
62 

72 
60 

61 
66 

82 
59 

65 
54 

87 
72 

91       90       60 
72       56       57 

75       70       57 
43       49       56 

82.7 
61.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  -  ? 

Blakely   Mountain   Dam 

EVAP 
WllfD 

.15 
18 

.14 
19 

.25 
21 

.23 
24 

.18 
17 

.18 
20 

.18 
16 

.16 

18 

.26 
21 

.15 
16 

20 

.17 
41 

.08 
21 

.11 
19 

.17 
26 

.14 
11 

.10 
27 

.16 
36 

.11 
18 

.01 
9 

.03 
6 

.14 
17 

.13 
18 

.08 
14 

.16 
26 

.11 
12 

.08 
30 

.25 
39 

.10 
18 

.06 
8 

4.21B 
606 

Hope    3    NE 

EVAP 
WIND 

11 

.18 
13 

.23 
20 

.22 
19 

.15 
11 

.18 
15 

.14 
11 

.17 
15 

.21 
13 

.19 
14 

.13 
21 

* 
30 

.30 
25 

.13 

9 

.18 

13 

.18 
24 

.19 
36 

.08 
15 

.07 
7 

6 

.11 
2 

.08 
5 

.07 

.14 
21 

.18 
22 

.14 
4 

.13 

6 

.11 
26 

7 

4 

4.32B 
425 

Mountain   Home   C   of   Eng 

EVAP 
WIND 

.22 

16 

.12 

18 

.09 
16 

.23 

20 

.21 
10 

.21 
12 

.22 

17 

.20 

13 

.20 
8 

.24 
15 

.03 

6 

.05 
19 

.18 
19 

.17 
15 

.14 
24 

.07 
3 

.10 
21 

.11 
17 

.21 

11 

.00 
11 

.02 
4 

.12 

7 

.15 
14 

.11 
22 

.21 
29 

.14 
20 

.22 

20 

.21 
32 

.12 

7 

.09 
6 

4.39 
452 

Narrows   Dam 

EVAP 
WIND 

.19 
13 

.18 
18 

.23 
22 

.26 
33 

.20 
17 

.18 
18 

.22 
23 

.16 
25 

.21 
13 

.20 
20 

.12 
17 

.20 
31 

.13 
19 

.17 
16 

.10 

17 

.13 
22 

.16 
40 

.18 
32 

20 

.20 
10 

.04 
6 

.13 
16 

.10 

14 

.11 
39 

.21 

31 

.09 
11 

.18 
19 

.22 
30 

.13 
17 

.11 
15 

4.90B 
624 

Nimrod    Dam 

EVAP 
WIND 

.20 

• 

.11 
16 

.19 
7 

.25 
12 

.19 
8 

.18 
10 

.17 
6 

.15 
9 

.10 
19 

.24 
1 

.06 
3 

.04 
2 

.14 
4 

.19 
10 

.08 
11 

.18 
3 

.02 

14 

.14 
10 

.20 
11 

.12 
7 

.00 
3 

7 

.13 
10 

.08 

11 

.17 
14 

.21 
5 

.03 
3 

.18 
13 

.10 
9 

.09 
5 

4. 088 
243 

Stuttgart    9    ESE 

EVAP 
WIND 

.18 
27 

.09 
15 

.17 
16 

.22 

* 

.19 
34 

.19 
24 

.17 

15 

.20 
26 

.18 
13 

.19 

9 

.12 
41 

.05 
49 

.18 
45 

.09 

16 

.18 
51 

.10 
65 

.15 
68 

.04 
29 

.13 
30 

.01 
32 

.13 
22 

.12 
19 

.11 
17 

.06 
32 

.14 

58 

.10 
13 

.12 
16 

.22 

66 

.12 
25 

.11 
27 

4.06 
900 

See   reference   i 


TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER    1958 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER    1958 


STATION  INDEX 


STATION 


APPLCTON 
ARK.AOELPHIA 
ARKANSAS   CITr 

ASHDOHN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALO   KHOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 


BATESVILLE 
BEAR    CREEK    L< 
BEATr    LAKE 
BEAVER    1    SE 
BEE6E 

BEECH   GROVE 

BEEDEvlLLE 
BENTON 

BENTONVtLLE 


LAKE    OUTLI 
BLACK    ROCK 
BLAKELV   MOUNTj 
BLUE    MOUNTAIN 

BLUff    C]TY    J    : 
BLYTHEVlLLE 
BOOHEVILLE    6    I 


BRANCH    3    SW 

MKUET 
BUFFALO    TOMER 
BULL    SHOALS    0. 
6URDETTE 

CABOT    ♦    SW 
CALICO    ROCK 
CAMDEN    J 
CAMDEN    2 
CAMR    CHAFFEE 


AND    ( 


DAM 


CARLISLE 

CARPENTER 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 


COLD    SPRINGS    GUARD    • 
COMBS    )    SE 
COMPTON    2    NE 
CONHAT 
CORNING 


DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
D£  QUEEN 


DEVILS    KNOB 
DIERKS 
DUMAS    1   ESE 

DUMAS 
EAGLE    GAP 

lEL    DORADO    CAA    AIRPORT 
EUREKA    SPRINGS 
EVENING    SHADE    1    NE 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE    CAA    AP 
FAYETTEVILLE    EXP    STA 
FLIPPIN   CAA    AIRPORT 
FOHOYCE    t>    W 

FOREMAN 

FORREST    CITY 

FORT    SMITH   MB    AIRPORT 

FORT    SMITH   WATER    PLAN1 

FULTON 


GEORGE TOWN 


GRAVETTE 

GREEN    FOREST 
GREENBRIEP 
GREENWOOD 
GORDON    3    E 
HAMBURG 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 


PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 


INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 


CARROLL 

POLK 

MlSStSSIPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

HI  SSI  SSI  Pi 

LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 


MISSISSIPPI 

PULASKI 

IZARO 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 


MADISON 
NEWTON 

FAULKNER 


SEVIER 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 


WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

MARION 

DALLAS 

LITTLE    RIVEI 
ST    FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 


HOT  SPRINGS 
HUNTSVILLE 
HUTT IG    DAM 


JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 


LAKE   CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LAMAR    2    SW 

LEAD   HILL 

LEE   CREEK   GUARD   ST* 
LEOLA 

ILITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LOST    CORNER 


2922 

YELL 

2930 

BENTON 

29«6 

CARROLL 

2962 

FAULKNER 

2976 

SEBASTIAN 

307* 

30BB 

ASHLEY 

3090 

CALHOUN 

3132 

SHARP 

BOONE 

3226 

CLEBURNE 

3230 

CLEBURNE 

3235 

POPE 

32*2 

PHILLIPS 

3*2e 

HEMPSTEAD 

3*38 

MONTGOMERY 

3AA2 

SEVIER 

GARLAND 

3S4C 

MADISON 

3556 

UNION 

358* 

LITTLE  RH 

3600 

NEWTON 

3  7ft* 

GARLAND 

373* 

CRAIGHEAD 

3862 

LONOKE 

390* 

CLEVELAND 

3996 

CRAIGHEAD 

*010 

PULASKI 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

POPE 


35 

12 

35 

3* 

52 

3* 

47 

93 

29 

3* 

IT 

93 

25 

3* 

02 

93 

25 

3* 

58 

00 

35 

25 

92 

3* 

OT 

93 

03 

35  13 

35  09 

35  39 

33  52 

35  25 

35  21 

35  16 


93    39 

93  09 
89  55 
93  59 
93  50 
93    5* 

93    55 


93  30 
92  3* 
89    ST 


3* 

26 

9* 

25 

02 

91 

56 

25 

3* 

05 

91 

35 

3* 

I* 

93 

** 

35 

2^ 

92 

25 

35 

03 

35 

0* 

93 

^* 

93 

09 

3* 

02 

9* 

21 

33 

31 

91 

26 

58 

91 

30 

35 

*3 

93 

2* 

35  01 

90  *7 

35  20 

9*  22 

35  39 

9*  09 

33  5* 

93 

06 

33  I* 

91 

33  32 

92 

28 

36  19 

91 

29 

36  14 

V3 

0/ 

3* 

90 

36 

92 

33 

93 

3* 

93 

33 

9* 

3* 

93 

93 

33 

92 

33 

9* 

36 

93 

3* 

93 

35 

90 

92 

33 

92 

35 

90 

35 

93 

36 

92 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


9*  19 

1000 

92  35 

261 

92  19 

512 

92  50 

1550 

HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLNAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

JAMES  J.  MITCHUH 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  AOAHSON 
HARVEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

B.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.    BROWNE 
DAVID  L.  STIOHAM 


N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  NCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKEF. 
MARSHALL  HICKHCN 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


B.  M.  WALTHER 
AUST IN  0.  HARRIS 
LEONARD  B.  DILLWORTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

e.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIOOICK 

MARGARET  ZORNES 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM  L.    BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 


JOE  ' 


LEN 


S  FOREST 
81LL1E  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A,  BROWN 

J.  A.  HOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOOOIER 

0,  TUCKER  VASSEfi 

L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 
CORNELIA  H.  DICKEY 
THOMAS  A,  LOFTON 
TRAVIS  C.  KEAHEY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  f.    SPRAY 
OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  ADH 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
MYRTLE  1.  PRICE 
WILLIE  PENDERQRASS 
ELSON  8.  SCHMIDT 

STATION  INACTIVE 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
6EA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 

WAYNE  STARK 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIOOELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 

ELUABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MAftKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 
F.  W.  KELLOGG 

IDA  G.  RAMEY 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

STATION  INACTIVE 


STATION 


LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    N 

lAGNOLlA    5    N 

lALVERN 

lAMMOTH    SPRING 
IARIANNA    2    S 
lARKED    TREE 
lARSHALL 
MARVELL 


MOROBAY    LOCK    AND    DAI 
MORRILTON 
MOUNT     IDA 
MOUNT    MAGAZINE 
MOUNTAIN    HOME     1    NNW 


MOUNT A  I 
MOUNTAIN    VIEW 
MULBERRY    6    NNE 
,RROWS    DAM 


NEWHOPE    3    E 
NEWPORT 
NIHROD    DAM 


HOME  C  OF  ENG 


NORFORK  I 
ODELL  3  I 
ODEN  2  W 


OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 


PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  CA 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  I 


PRESCOTT 
PRESCOTT 
PYATT  1  I 
RATCLIFF 
RATCLIFF 


ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHITJLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  *  E 

AMPS 

AR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

SUB  I ACQ 
AYLOR 
EXARKAI 


WB    AIRPORT 


lALNUT    GROVE    2    NNE 
lALNUT    RIDGE    CAA    AP 
IARREN 
lASHITA 
WEST    FORK 

WHEELING 
IITE   ROCK 
IITECLIFFS 
LSON 


CLOSED    STATIONS 
LOUANN    2    SE 


NEW   ST; 

BOONEVlLLt 
eOONEVlLH 
BOONEVI 
BRANCH  *  NW 
BRANCH  3  SW 


E  6  I 


COUNTY 


NEWTON 
ST  FRANCIS 
COLUMBIA 
COLUMB 1  A 
HOT  SPRING 

FULTON 


SEARCY 
IZARD 
POLK 


CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 
LOGAN 


BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 

FRANKLIN 

JOHNSON 

GREENE 

LOGAN 


PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 


LOGAN 

LLER 
HOT  SPRING 

EVELANO 

BENTON 
POPE 
RKANSAS 


YELL 

ARKANSAS 

ARKANSAS 


COLUMBIA 
MILLER 
POPE 
SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 

FULTON 
FRANKLIN 
SEVIER 
MISSISSIPPI 

YELL 

CROSS 


LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 


33  19 
33  20 
3*  23 

36  29 

3*  ** 
35  32 


3*  38 
33  *6 

35  *3 


35  29 

35  38 

36  03 


33  57 

36  20 

35  18 
3*  2  3 

36  27 
36  23 


91 

32 

90 

25 

90 

55 

92 

39 

91 

54 

9* 

15 

93 

51 

93 

52 

50 

93 

10 

9* 

11 

93 

*s 

53 

89 

59 

92 

*9 

50 

27 

90 

26 

93 

*3 

93 

*9 

90 

35 

93  23 

93  23 

92  51 

93  53 

93  55 
93  53 
9*  02 


92  *e 

93  30 


91  21 
90  56 

92  0* 

93  32 
9*  11 


93  59 
93  50 
93  5* 
9*  00 
93  59 
93  *B 
93  53 
93  *9 
93  55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVEB 


LOLA    I.    DOLLAR 

JAMES    C.    HODGES 

EARL    E.    GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 


STERLII 

HELEN  I 


.LACE 


ADAMS 
SHRADER 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KH6M 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  6.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 
LUTHER  0.  SUMMERS!  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  CORPS  OF  ENG 
MRS.  HENZO  HURST 
LORETTA  W.  JAC08S0N 
J.  T.  HARGIS 
THOMAS  F.  MCKINION 

GUY  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
MAURICE  R.  BRANDT 
RADIO  STATION  KDRS 


EER5 


IKBEINER 


MRS.  EMMA  GRESHAM 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
J,  R.  HUDDLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 


U  S 

SOI 

CONS 

SERv 

ICE 

INA 

V. 

CLEAN 

J  S 

SER 

ICE 

SOI 

CONS 

SEK\ 

ICE 

^UL 

'S! 

WEEKS 

SER 

ICE 

30NNY  L 

ALLEN 

ARK 

POWER  AND 

LIGHT  CO 

J.  H.  Y 

*NEY 

HOWARD 

-OWLER 

&PAULD 

J  *, 

FIS 

■i    AND  WILDLIFE 

S.  BUCKLE 

JAS 

S. 

CALDWELL 

RKANSAS  FORESTRY  COMM 
AUO  H.  BRADFORD 
OHN  8R0WN  UNIVERSITY 
ARGARET  F.  GORDON 


NEW  SUSIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAl 
U  S  FOREST  SE 

WILLIAM  0.    81VENS 


CE 


A.  H.  FAST 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
WARREN  COTTON  OIL  CI 
NORA  LEE  MAYBERRY 
EFFIE  D.  LITTLE 


THOMAS 

W.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS.  L 

M.  5NEAD 

NDERSON 

MILES  B.  TURNER 

RADIO 

TAT  ION  KWYB 

JESS  B 

JOHNSON 

5  SOIL  CONb  SERV 

S  SOIL  CONS  SERV 

S  SOIL  CONS  SERV 

S  SOIL  CONS  iEfiV 

S  SOIL  CONS  SERV 

S  SOIL  CONS  SERV 

S  SOIL  CONS  SERV 

S  SOIL  CONS  :,ERV 

S  SOIL  CONS  SERV 


AINAGE  CODE-   1.  ARKANSAS   2.  MISSISSIPPI   3.  OUACHT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all 
values  are  at  0600  C.S.T. 


cept  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J 


the 


Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the  following: 


C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIBIATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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0 

0 

0 

0 

1.99 

-  1.29 

1.37 

1 

.0 

0 

5 

I 

1 

WARREN 

75.0 

52.1 

63.5 

-  2.7 

88 

9 

37 

28 

103 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.63 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

62.8 

-  3.1 

.92 

-  2.04 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

75.7 

51.4 

53.6 

-  2.1 

87 

9 

38 

28 

95 

0 

0 

0 

0 

.58 

-  2.08 

.26 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

CUMMINS  FARM 

74,0 

48.9 

61.5 

83 

8 

37 

2  8+ 

135 

0 

0 

0 

0 

1.37 

.53 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DUMAS  I  ESE 

76.0 

50.0 

63.0 

-  2.4 

86 

9 

37 

28 

105 

0 

0 

0 

0 

1.48 

-  1.10 

.98 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

MONTICELLO  3  S 

76. 2M 

M 

M 

87 

9 

35 

28  + 

0 

0 

0 

0 

1.  12 

.68 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

PINE  BLUFF 

73.6 

53.0 

53.3 

-  3,3 

64 

9 

42 

28+ 

103 

0 

0 

0 

0 

2.44 

-   .71 

2.15 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

73.4 

50.5 

52.0 

84 

9  + 

39 

28 

130 

0 

0 

0 

0 

.33 

.19 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORTLAND 

AM 

74.1 

50.6 

62.4 

-  2.9 

85 

10 

41 

29+ 

115 

0 

0 

0 

0 

1.30 

-  1.40 

1  .00 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

52.5 

-  2.8 

1.23 

-  1.48 

.0 

Highest  Temperature 
Lowest  Temperature  _ 


on  the 
on  the 


Greatest  Total  Precipitation     5. 
Least  Total  Precipitation     0.05 


inches  at 


Greatest  one -day  precipitation 


2  Stations 


Big  Fork 


Hamburg 


inches  on  the 


22 


Pine  Ridge 


ice  notes  follovlog  Statlo 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABKAMSAS 

OCTOBER  1958 

■3 

Da?  of  month 

Station 

S 

12 

3 

4    5  1  6 

7    8 

9 

10 

11  1  12 

13  {  14  1  15 

16   17  1  18 

19   20   21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28   29  1  30 

31 

ABBOTT 

2.69 

1.42 

1.27 

ALICIA 

.82 

.53 

•  05 

.02 

T 

.22 

ALUM  FORK 

2. ".5 

.60 

.10 

1.55 

T 

ALY 

2.78 

.48 

.26 

.24 

T 

1.66   .12 

AMITY  3  .Ne 

3.51 

.94 

T     T 

T 

.23 

2.23   .11 

ANTOINE 

.45 

•  45 

APLIN  1  W 

1.68 

.32 

.19 

.43 

.04 

.68   .02 

ARKADELPHIA 

.43 

.30 

.10 

T 

ARKANSAS  CITY 

1.41 

1.20 

.05 

T 

T 

.16 

ASHDOWN 

1.30 

.14 

T 

.61 

.46 

.02 

T 

.05 

ATHENS 

4.70 

.12 

T 

.91 

.33 

3.34   T 

AUGUSTA 

.86 

.59 

.09 

.18 

BALD  KNOB 

.82 

.25 

.49 

.06 

BATESVILLE  L  IVESTOCK 

.93 

.03 

.82 

T     T     T 

T 

.08 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

.53 

.40 

.03 

.03 

T           T 

.01   .06 

BEATY  LAKE 

1.36 

.21 

.15 

T     .40 

.60 

BEAVER  1  SE 

.72 

.08 

T 

.23 

T 

T 

.41 

T 

BEECH  GROVE 

.42 

.42 

BEEDEVILLE 

.76 

,75 

BENTON 

2.19 

.99 

.21   .99 

BENTONVILLE 

.56 

.04 

T 

.U 

.05        T 

.36 

BERRYVILLE  4  NW 

1.06 

.03 

.29 

.44 

.30 

BIG  FORK 

5.75 

.12 

1.67 

.89 

3.07 

BIG  LAKE  OUTLET 

1.15 

.31 

.56 

.26 

BLACK  ROCK 

.77 

.40 

.37 

T 

T 

T     T 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4.63 

.21 

.06 

1.47 

T 

2.65  ,22 

BLUFF  CITY  3  SW 

1.75 

1.14 

.06 

.25 

.10   ,20 

BLYTHEVILLE 

1.01 

.20 

.57 

.24 

BOONEVILLE 

2.62 

T 

T 

I. 01 

1.61 

BOUGHTON 

1.41 

1.29 

T     .12 

T 

BRADFORD 

1.30 

.45 

.50 

T     .35 

BRINKLEY 

1.18 

.51 

I 

.06 

.10   .21 

.30 

BUFFALO  TOWER 

1.08 

T 

.05 

.28 

T 

.07 

.68 

BURDETTE 

1.27 

.40 

,57 

.30 

CABOT  A  SW 

.93 

.27 

.52 

.14 

CALICO  ROCK 

.61 

.20 

.06 

T 

.05 

.18   .12 

CAMDEN  1 

.97 

T 

.05 

.04 

.05   .83 

CAMP  CHAFFEE 

1.23 

.01 

.57 

.02 

T 

.63 

T 

CARLISLE  1  SM 

1.81 

1.17 

.14 

■  50 

CLARENDON 

1.93 

1.40 

.11 

.01    .41 

CLARKSVILLE 

2.49 

T 

.51 

.02 

.90 

1*06 

CLINTON 

1.06 

.18 

.86 

COLO  SPRINGS  GUARD  STA 

- 

- 

- 

_     _     - 

-     - 

- 

- 

-     - 

-     -     - 

_     _     _ 

_     -     _ 

_     _     _ 

-     _     - 

~     ~     ~ 

CONWAY 

1.29 

.03 

.22 

T 

1*04 

.17 

T 

CORNING 

.69 

.52 

COVE 

3.79 

.77 

3.02 
T 

T     T 

T 

CROSSETT  7  S 

.58 

.16 

.06 

.26 

T 

T 

.10 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

.79 

.76   T 

T 

.03 

CUMMINS  FARM 

1.37 

.32 

T 

.06 

.10   .53 

.36 

DAISY 

4.21 

1.15 

.20 

2.62   .24 

DAMASCUS 

.72 

.05 

.02 

.25 

.40   T 
1.79   .03 

DANVILLE 

2.10 

.07 

.01 

.20 

OAROANELLE 

2.19 

.33 

.01 

1.79   .06 
2.35 

.05 

DE  QUEEN 

3.15 

.47 

.13 

.15 

> 

OERMOTT 

1.62 

1.28 

* 

DE5  ARC 

1.80 

1.12 

T 

.10 

T 

T 

.02   .56 

DEVILS  KNOB 

3.19 

. 

_ 

- 

.10 

.75 

- 

- 

.07 

.63 

1.64 

DIERKS 

-     _     _ 

_     -     - 

T     .50 

T 

DUMAS  1  ESE 

1.48 

.96 

T 

T 

-     - 

T 

T 

-     - 

-     -     - 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

.55 

.12 

T 

.34 
.69 

.06   T 
.17 
.03 

T 

.09 

EUREKA  SPRINGS 

.78 

.09 

EVENING  SHADE  1  NE 

.06 

T 

T 

T 

T 

.05 
.01 

FAYETTEVJLLE 

.91 

.01   T 

.56 

T 

.02 

.0! 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

1.21 

.01   .01 

1.05 

.05 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

.89 

.01   T 

.49 

T 

T           .01 

T 
•  44 

.30 

.07 

.60   .10 

.03 

.56 

.06 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

.52 

.01 

T 

T 

•  K 

FOROYCE  6  W 

.82 

T 

.02 

•  42 

•OS 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R// 

1.32 

.01 

.81 

T 

T 

T 

T 

T 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

1.29 

T 

.12 

.17 

.42 

FULTON 

1.37 

.75 

.10 

.09   T     T 

.04 

.15 

.03 

T 

.11   .02 
•  44 

.05         T 

•  03 

GEORGETOWN 

1.66 

1.22 

T 

.78   .21 

GILBERT 

1.37 

T 

.22 

.16 

2.65   .12 

6LENW00D 

5.54 

1.32 

.66 

.77 

2.29 

GRAVELLY  2  ESE 

2.90 

.04 

.08 

.53 

GRAVETTE 

.85 

. 

.09 

. 

.21 

.05 

.02   .01 

T 

.01 

.11 

.35 

GREEN  FOREST 

_     -     _ 

.35 

•  20 

GREENBRIER 

1.15 

.25 

.15 

.20 

.78 

T 

GREENWOOD 

1.29 

.51 

.09   .05 

GURDON  3  E 

1.49 

1.29 

T 

.06 

HAMBURG 

.05 

.03 

.01 

.01 

HAMPTON 

1.13 

1.09 

.04 

.24 

•  20 

HARRISON 

.49 

.05 

•16   .09 
1.14 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

.54 

.27 

.02 

HECTOR 

1.42 

.28 

HELENA 

1.13 

.86 

T 

.05 

.02 

.20 
•  31   T 

T 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

.46 
1.61 

.15 
.60 

.07 

.02 

.33 

,12 

.01   .01 
.02 

.14   ,11 
3.03   .04 

T 

HOPPER 

4.21 

.33 

T 

.07 

.72 

3.31 

HORATIO 

3.97 

.34 

.02 

.29 

.01 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

2.59 

T 

.52 

T 

2.00 

.07 

HUTTI6  DAM 

2.29 

2.02 

.27 

T 

T 

.16 
.51 
2.00   .82 

.12        T 

.09 

INDEX 
JASPER 

1.22 
.58 

.25 
.03 

.10 

.10 

.34 
.03 

.08 

.01 

JESSIEVILLE 

2.86 

.04 

T 

JONESBORO 

1.34 

.53 

.43 

T     ,38 
.66 

•  11 

KEO 

.86 

.02 

.0  7 

T     ,42 

LAKE  CITY 

1.20 

.33 

.45 

.13   ,49 

LAKE  MAUMELLE 

1.04 

.36 

.05 

T 

3.15 

T 

LANGLEV 

4.37 

.03   .22 

.02 

T 

.95 

T 

LEAD  HILL 

.48 

T 

.48 

1.18 
.22 

.17 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

1.64 

T 

.13 

.33 

T 

.04 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

.22 

.31 

T 

T 

.04 

T 

.06 
.39 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

.46 

. 

. 

_ 

_ 

.11 

_ 

_ 

LOST  CORNER 

_     _     _ 

_     _     - 

1.96   .30 
.52 

LURTON 

3.86 

.08 

1.14 

.38 

MADISON 

1.67 

1.25 

.03   ,17 

MAGNOLIA  3  N 

.51 

.19 

T 

.12 

T 

.93 

•  13 

MALVERN 

1.31 

.25 

MAMMOTH  SPRING 

.83 

.12 

.16 

.02 

.35 

T 

T 

,18 

•05   .45 

.37 

MARUNNA  2    S 

1.18 

.24 

T 

.06 
.36 

.47 

MARKED  TREE 

1.52 

.70 

.13 

•93   ^32 

MARSHALL 

1.99 

.42 

.19 

1.00 

MARVELL 

1.25 

.25 

DAILY  PRECIPITATION 


ARKAN 

iAi 

COKTIIfUED 

OCTOBER    1956 

Station 

;3 

Day  of  month 

1         2 

3 

4        5        6 

7        8    1 

9 

10       U       12 

13  1    14       15 

16      17  1   18 

19   1   20  1    21 

22 

23  1   24 

25      26  1   27 

28  1  29  1   30 

31 

ELBOURNE 

.49 

.15 

.22 

.08 

EHA 

4.63 

.15 

T 

.38 

.62 

1.48 

2.00 

T 

OHTKELLO    3    S 

t.l2 

T 

.66 

.44    . 

OftOBAl'    LOCK.    AND    DAM    8 

.5* 

.25 

.09 

.20 

ORRILTON 

1.02 

.05 

.14 

.25 

T 

.56 

.02 

lOUNT     IDA 

5.51 

.IB 

1.99 

.54 

2.60 

CUNT    MAGAZINE 

2.83 

.  16 

U75 

.90 

lOUNTAlN    HOME    1    NNW 

1.44 

.93 

•  44 

.07 

K>UNTAIN    HOME    C    OF    EN6 

.79 

.27 

T 

.49 

.03 

T 

lOUNTAIN    VIEW    1    E 

.69 

.26 

.20 

.10 

.13 

UL8ERRY    6    NNE 

1.99 

•  85 

T 

1.1* 

ARROWS    DAM 

4.09 

1,15 

T 

.06 

.26 

2.53 

.07 

ASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

2.81 

.24 

T 

.24       .01 

.01       .01 

2.25 

.05 

ATHAN    4    WNW 

3.81 

.90 

T 

.15 

2.61 

,15 

EWHOPE    3    E 

4.14 

1.15 

.45 

2.54 

EWPORT 

1.80 

.70 

T 

.58 

T 

.52 

IMROD    DAM 

1.43 

.11 

.10 

.25 

T 

.85 

.12 

tOELL     3    N 

1.3* 

.05 

.06 

.52 

.25 

.14 

.32 

D€N    2    W 

- 

- 

- 

_            -            _ 

- 

- 

_            _            - 

-         -         - 

_            -            - 

_            -            - 

- 

- 

-         -         - 

-         -         - 

. 

KAY 

•" 

T 

T 

.20 

.37 

.05    . 

SCEOLA 

l.iO 

.35 

.70 

.55 

WENSVlLLE 

2.25 

.60 

T 

.01 

.08       .01 

1.25 

.10 

ZARK 

2.13 

T 

.62 

T 

T 

1.31 

T 

T          . 

ZOHE 

2.76 

.09 

T 

.58 

T             T             T 

•  04 

1.90 

.15 

ARA60UL0    RADIO    KDRS 

l.«7 

.26 

.64 

.10 

.45    . 

ARIS 

1.66 

T 

.36 

T 

•  73 

.57 

ARK  IN    2    W 

1.36 

.96 

.38 

ARKS 

3.60 

1.60 

2.00 

ERRYVILLE 

1.05 

.03 

.21 

T             .03 

.78 

INE    BLUFF 

2.»» 

2.16 

T 

T 

T 

.02 

.26 

T         . 

INE    BLUFF    CAA    AIRPORT 

.33 

T 

T 

T 

.19 

.14    . 

INE    RIDGE 

5.35 

.0  7 

.72 

.38 

4.13 

.05 

T 

•OCAHONTAS    1 

.35 

.35 

T            T 

PORTLAND 

1.30 

1.00 

.20 

T 

T 

T 

.10    . 

RCSCOTT 

1.99 

1.37 

.04 

T             T 

T 

.16       .16 

T             T 

.12 

.14 

ATCLIFF 

1.31 

J 

T 

1.31 

T 

T 

I  SON 

1.42 

1.03 

.03 

.03 

.07 

.21 

.05    . 

OGERS 

.63 

T 

.50 

.13    . 

USSELLVILLE 

- 

- 

- 

_            -             - 

- 

_ 

_            _            _ 

-             _            - 

-            -            _ 

_            _            _ 

- 

- 

-            .            _ 

_         _         _ 

. 

AINT    CHARLES 

2.21 

1.32 

.01 

T 

.01 

.08 

.04 

T 

.74 

.01    . 

AINT    FRANCIS 

.52 

.52 

ALEM 

.35 

.10 

.07 

.18 

EARCY 

.82 

.25 

.09 

.48 

HERIDAN    TOWER 

.7* 

.55 

.11 

.06    . 

HIRLEY    3    SE 

.71 

.26 

T 

.14 

.29 

ILOAM    SPRINGS 

.66 

.01       T 

T             .01 

.38 

T 

.02 

.24 

PARKMAN    A    E 

3.60 

3.49 

.11 

TAMPS 

.39 

.13 

T 

.26 

T 

T 

T 

T 

TAR    CITY    2    S 

1.40 

1.06 

T 

•  32 

T 

TEVE 

1.94 

.54 

1.40 

TUTTGART 

1.94 

1.38 

.35 

.21    . 

TUTTGART    9    ESE 

1.49 

1.32 

.10 

T 

.07 

UBIACO 

1.72 

.26 

1*36 

.08 

AYLOR 

.62 

.21 

.12 

.01 

.12 

.06 

.101 

EXARKANA    W8    AIRPORT          R// 

3.25 

T 

.19 

T 

2.75 

T 

.12 

.09 

.03       T 

.07    . 

URNPIKE 

3. SI 

.24 

.65 

1.06 

T 

1.00 

.66 

, 

ALDRON 

3.48 

T 

.82 

T 

2.18 

•  48 

T 

ALNUT    GROVE    2    NNE 

0.36 

T 

T 

.13 

.04 

.15 

.04    . 

ALNUT    RIDGE    CAA    AIRPORT 

0.66 

T             .03 

.24 

T 

T 

.10 

.29    • 

ARREN 

1  .14 

.15 

.06 

T 

T 

.01 

.63 

.07 

.22    . 

ASH  I T  A 

- 

- 

- 

_            _            _ 

_ 

_ 

_ 

-            _            _ 

-            -            _ 

_           -           - 

- 

- 

-            -            . 

.           _           - 

, 

MITE    ROCK 

1.57 

.02 

.15 

.02 

.65 

T 

.73 

, 

HITECLIFFS 

0.84 

T 

.10 

.49 

.25 

T             T 

7         . 

ILSON 

1  .27 

.77 

.50 

YNNE 

1  .0? 

•  18 

.52 

.32    . 

-EILVILLE 

0.88 

.10 

.05 

.69 

.04 

• 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1958 


Station 

ALUM    FORK 

ARKADELPHIA 

ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORN INS 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  OUEEN 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERK5 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

SILBERT 

6RAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 


MAX 
HIN 


Day  Of  Month 


tl,       69   69 
45   *»   45 


65   66   60 


65   68 

49   43 


62   65   62 
46   43   43 


65   65   66 


46   50   52 


70   74   76 
51   56   56 


69   71   79 
50   57   50 


SO   80   80 
46   47   56 


69   79   64 
39   46   46 


59   63   67 


63   67 

43   33   43 


60   60   71 


65   65   66 
49   39   45 


66   68   67 


63   66   66 


73   64 
49   43 


65   65   65 
39   39   44 


66   68   67 


76   84   83 
36   43   50 


58   68   69 


82   61   SO 


63   82   83 
58   62   66 


75   81   80 


64   72   81 
46   52   53 


45   46   52 


70   60 
49   45 


60   71   76 
50   51   53 


67   75   80 

41   47   49 


75   83   82 


80  62  63 

54  60  62 

80  83  65 

60  63  67 

62  87  85 


62   84   84 
5  7   62   64 


53   55   65 


58   65   67 


61   67   70 


64  66  63 

47  37  43 

61  64  67 

40  36  42 

73  69  66 

52  45  46 

63  67  63 

48  42  47 

67  69  63 

46  39  45 

67  68  63 

46  44  51 

64  63  66 
46  42  44 

52  56  62 

36  38  46 


68   71 
48   41 


62   69   69 

49   44   51 


34   32   42 


61   62   69 

37   34   44 


61   63   66 


75   81   63 
47   47   51 


76   76   64 
53   60   52 


60   64   67 

83   83   87 
54   61   60 


74   76   81 
51   51   50 


77   73   75 
56   50   51 


60   72   71 


79   70   77 
62   55   55 


70   73   79 


79   78   79 
55   50   39 


62   40   39 


78   73   72 
48   41   41 


59   50   51 


77   69 
58   45 


61  47  46 

79  75  61 

56  42  46 

86  72  76 

68  53  61 

65  76  72 

59  50  49 

77  71  77 

61  52  46 

79  70  76 


76   70 
56   41 


83   74   76 
56   63   48 


79   72   75 
62   51   48 


79 
46 

79 
60 

72 
69 

80 
57 

80 
51 

78 
51 

86 
60 

85 
60 

80 
48 

81 
55 

78 
60 

ei 

61 

80 
46 

70 

77 
58 

78 

80 
66 

85 

84 
48 

78 

44   46   55 


49   43   57 


76   80   78 
45   47   49 


78   81 
47   54 


74   65   83 
42   47   50 


78 

56   52 


62   74   80 
43   47   51 


46   54   56 


78   78   83 


63   85   79 
58   63   66 


62  69  71 

82  82  64 

61  60  66 

72  78  75 

57  63  63 


81   62   86 


71   76   80 
51   66   50 


76   61   79 
45   51   52 


75   81   78 
44   45   50 


.75   82   77 
40   42   46 


78   71 


74 


57   64   68 


59   62   68 


64   68   63 
48   42 


41  46   49 

76   83   63 

42  46   53 


76 
63 

82 
66 

31 
63 

75 
46 

70 
40 

76 
61 

82 

67 

81 
69 

72 
50 

76 
64 

63 
68 

62 
60 

69 
44 

75 
63 

81 
68 

81 
68 

76 
49 

80 

86 

83 

72 

72 

70   61   81 


65  64  66 

43  41 

63  65  67 

34  34  43 

63  65  72 

35  35  43 

62  62  71 

33  32  41 

62  62  71 

34  32  40 

66  67  64 

49  45  49 

72  64  68 


74   60   81 
46   49   54 


79  84  82 

41  45  60 

75  83  79 

43  45  50 

78  63  80 

39  44  57 


47   56 

58   69 

52   64   60 


61   63   66 


62   60   84 
60   64   66 


60  48  49 

75  68  77 

65  57  58 

84  74  69 

60  48  46 

72  69  71 

51  50  52 


60   50   50 

73   73   76 
68   65   51 


72   82   79 
46   48   54 


82   60   76 


81   81   76 
48   46   68 


81   79   76 
49   52   60 


76   76 
50   56 


46   46   60 


81   82   73 
49   48   69 


80   79   74 


74   80   62 
50   49   54 


73   68   69 


83   79   79 
46   48   67 


81   76   80 
60   54   60 


60   80   76 
54   51   51 


78   70   68 
56   49   57 


79   72   69 
46   44   66 


78   73   68 
53   47   56 


83 

63 

66 

70 

87 

84 

64 

62 

84 

82 

66 

67 

86 

82 

66 

67 

62 

84 

63 

66 

83 

83 

63 

67 

44  40  43 

80  74  77 

64  52  52 

77  72  71 

54  53  53 

76  70  74 

57  43  47 


76   72   77 


74   73   65 
49   40   46 


75   71   73 
49   40   44 


79   78   77 


85   72   72 


78   81   79 
47   51   55 


79 

84 

48 

61 

84 

62 

54 

64 

78 

60 

49   51   46 


83   65   80 
56   4  7   44 


79   81   77 
53   50   39 


80   63 
60   63 


81   63   77 
55   56   54 


82   84   77 
54   60   64 


80  79  80 

59  55  54 

75  63  83 

52  49  61 

82  85  82 

55  50  49 

80  84  SO 

54  48  60 

61  85  77 
S8  52  48 

80  78  63 

67  60  57 

79  80  79 

58  53  54 

62  67  84 

56  52  54 

61  84  85 

60  52  54 

78  82  66 

57  52  55 


77   72 
58   55 


46   42   61 


31   82   82 

38   44   48 


77   81   82 
36   42   58 


82  80  70 

46  55  57 

81  60  83 

45  48  51 

75  76  81 

46  45  50 


76   81   63 
63   54   52 


47   49   51 


82  66  77 

44  50  63 

80  82  81 

41  50  61 

75  80  82 

44  42  62 

79  83  82 

46  46  52 

78  61  82 

45  45  50 

60  86  79 

44  49  62 

83  84  80 

54  68  63 

77  79  62 


74   76   68 
64   53   50 


76   78   61 
53   45   60 


75   75   60 
59   46   47 


78   78   82 
68   52   49 


75   75   78 
54   41   42 


60   37   46 


78   77   76 
56   40   42 


66   76   76 
52   39   43 


55   46   46 


73   70 
45   46 


75   75   83 
65   40   43 


72   77   77 
54   43   44 


56  39   44 

70  79   62 

53  40   45 

75  76   80 

56  42 

60  75 

55  40 

62  77   82 

59 


69  64  65 
53  43  41 

72  62  66 

67  40 

70  65  62 

40  37  36 

77  70  63 

37  43  31 


52   45   56 


77   77 
62   69 


61  53  61 

79  76  76 

48  46  65 

82  60  76 

53  44  54 


47   48   66 

60   73   72 
65   45   55 


77   60   62 


80 

62 

82 

61 

59 

64 

53 

46 

80 

79 

81 

61 

60 

60 

56 

50 

80 

81 

77 

83 

63 

53 

43 

49 

77 

78 

77 

80 

64 

54 

45 

45 

79 

60 

79 

81 

50   48   43 


53   49   45 
82   63   77 


70 

64 

60 

34 

41 

26 

66 

53 

59 

34 

35 

27 

79 

70 

59 

47 

41 

37 

67 

62 

59 

43 

46 

36 

76 

56 

66 

42 

38 

31 

70 

63 

63 

46 

39 

33 

83 

70 

63 

46 

43 

42 

80   76   54 
40   41   33 


73   60   65 
41   39   32 

76   67   65 


64   61   61 
40   45   46 


64  62  63 
37  41  48   43 

65  63  61 
36  41  43   46 

66  66  66   65 

34  33  37   40 

66  66  63 

32  31  39   42 


60   60 
31   29 


66   65   62   61 
36   39   44   44 


40  36  39 

66  64  61 

31  33  45 

64  64  63  68 

33  37  44  45 

65  64  62  65 
37  38  42  46 

66  64  63  60 

32  33  37  41 

65  66  60  56 

34  3  3  46  44 


74.2 
50.5 


74.6 
53.4 


73.6 
47.0 


44   45 


67   60 
38   43 


46 

42 

79 

80 

58 

59 

83 

81 

54 

64 

82 

82 

47 

48 

66 

80 

64 

47 

84 

60 

51 

41 

83 

76 

46 

40 

83 

79 

57 

60 

80 

80 

54 

55 

77 

76 

44 

43 

81 

S3 

44 

46 

76 

83 

43 

50 

67 

78 

43 

45 

71 

75 

52 

66 

79 

82 

43 

42 

78 

82 

47 

48 

76 

72 

72  66   65 

60  42 

75  63   65 
43  43 

76  66 
45  40   34 


72   61 


69 


58  41   42 

76  71 

44  41 

65  52 

41  34 


71   66 
49   43 


64   60   58 
36   45   44 


70   62 
45   44 


66   59   61 


81   80   75 


80   81   77 
38   48   63 


80   83   79 
50   56   50 


86   65   72 
52   54   62 


43   49   64 
62   62   76 


63   63   73 
47   57   54 


62   80   76 
38   49   52 


77   80   81 
47   60   60 


62   83   84 


50  41  41 

69  76  72 

51  40  46 

70  77  74 
42  37  45 

66  76  72 

51  36  45 


45   38   44 


75   76   80 
56   47   50 


76   81   81 
51   44   48 


74   77   81 
52   37   43 


53   36   39 

71   79   73 
47   35   45 


73   79   75 


76   77   60 
60   49   53 


62   69   77 
62   52   47 


65   53 
36   36 


67   65   56 
34   33   26 


35   36   26 


67   65   59 
38   36   29 


72   59   64 
52   43   41 


65  65  62  61 

37  32  40 

65  63  63  62 

36  43  50  51 

64  64  67  64 

37  39  46  48 

67  66  62 

35  40  47  45 

65  62  65  56 

36  44  48  46 

64  66  63  63 

36  41  41  45 

56  56  46  51 

38  40  39  42 


67  66  70   59 

37  41  48 

64  61  66 

38  47  62   44 


71.3 
44.9 


72.7 
46.6 


73.5 
45.5 


74.5 
49.2 


74.6 
49.6 


74.6 

47.3 


75.2 
46.1 


74.5 
47.9 


73.6 
47.3 


76.7 
51.4 


75.7 
48.9 


74.8 
53.5 


74.1 
46.1 


60   60   57 
35   32   38 

59   60 


33   31 


66   60 
40   40 


70   61 
38   42 


70   63 

34   37   29 


68   61   61 
33   33   23 


37   38   27 


67   63 
46   40 


82   69   60 

49   42 


60  60  60  47 

31  28  37  36 

60  60  58  53 

30  29  38  36 

62  64  59  60 
34  31  41  41 

63  62  66  56 


64   63   60   51 
36   37   46   43 


62   64   61 
32   32   40 


64   64   60   69 
31   30   36   40 


62   62   59   57 
33   30   38   40 


65   66   66   66 
40   41   49   52 


66   64   62   62 

38   39   45   47 


76.0 
50.0 


73.7 
62.2 


72.1 
46.9 


70.2 
47.1 


73.4 
44.7 


73.8 
50.5 


73.5 
45.9 


74.7 
45.0 


72.7 
44.5 


76.4 
52.3 


74.3 
51.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTHnJED 


ARKANSAS 
OCTOBFR    1958 


Station 


MOT  SPRINGS  1  NNE 

JOHESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  KB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRIN5 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONT  I  CELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNH 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SOBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

PARIS 

PERRTVILLE 

PINE   BLUFF 

PINE   BLUFF    CAA    AIRPORT 

POCAHONTAS    1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT    CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


Day   Of  Month 


62   66   67 
43   <.!   45 


61   65   61 
46   40   46 


34  31  39 

63  64  62 

49  45  51 

67  64  54 

46  42  49 

67  66  63 

44  39  43 

62  63  72 
36  30  37 

63  67  64 
46  40  46 

64  65  63 
43  38  46 

61  63  70 

32  30  40 

65  67  66 
46  43  45 


67   61 
39   45 


66   67   62 
45   46   44 


56   61 
40   46 


36   37   42 


37   33   36 


74   67 
49   43 


67   65 
47   46 


62   66   63 
44   40   45 


65   65 
36   42 


66   69 

49   43 


66   67   66 
41   39   47 


61   66   68 
39   36   41 


65   65   67 
39   37   45 


64   67   62 


62   66   63 
47   42   49 


63   61   69 


73  80  60 

50  55  54 

7*  84  85 

44  49  53 


71   76   81 


76   83   82 
42   50   48 


72   82   60 


69   77   80 


62   66   67 


61   84   62 


57   63   66 


83   86   82 
54   58   62 


82   83   63 
61   64   69 


75 

80 

82 

84 

47 

46 

63 

58 

83 

82 

60 

83 

42 

47 

58 

62 

81 

63 

60 

S3 

48 

49 

59 

62 

38 

43 

63 

66 

45 

46 

62 

68 

42 

42 

59 

70 

34 

44 

63 

67 

42 

46 

67 

64 

41 

47 

66 

63 

44 

50 

62 

73 

37 

44 

65 

62 

44 

50 

71   78   79 
43   48   52 


48   42   48 


75   83   78 
47   52   50 


73   81   82 
43   49   50 


45   49   50 


46  55  54 

76  81  79 

44  43  56 

69  76  81 

41  46  50 

63  75  79 

51  54  52 

61  72  75 

49  54  50 

73'  81  82 

42  50  51 


61   75   62 


71   77   61 
52   56   51 


75   83   82 
48   48   52 


75   84   82 
40   42   48 


30   84 
42   45 


79   80   79 


72  78  62 
52  56  54 

73  78  82 

50  54  51 

76  82  80 

45  52  56 

62  72  72 

42  45 

60  72  76 

51  52  50 

75  83  80 

45  49  53 


48  51  51 

73  85  63 

42  46  50 

65  70  60 

52  55  54 

76  84  60 

43  47  50 

71  76  80 

49  53  53 


80   86   62 
58   62   64 


76   64   76 
62   66   66 


61   81   87 


62   82   60 
56   63   65 


54   59   66 


71   70   69 
56   64   61 


78   84   81 
56   63   64 


80   79   65 
54   62   63 


80   79   60 
56   64   66 


76   79   62 
55   61   67 


63  82 

64  65 


53  60  63 

84  81  84 

63  69  66 

81  66  86 

61  69  67 

81  85  63 


82   66   86 
63   61   65 


80   61   64 
65   66   64 


83   63 
60   66 


56   64   66 


62   61   58 


80   SO   82 
55   58   65 


80   81   83 


55   52   56 


53   48   45 

76   68   73 
58   47   48 


44   46   41 

75   67   75 
58   53   55 


61   51   47 


70   74 
49   50 


76   72   72 
53   36   39 


61   46   46 


78   69   75 
51   45   45 


58   55   54 


79   72   76 
63   55   50 


76   69 
5  7   46 


71   72   75 
59   50   50 


69   59   63 


72   72   73 
5  3   44   46 


81   71   71 
52   40   43 


80   77   68 


82   77   73 


82   82   72 
51   52   60 


82   76   78 
49   46   53 


79   74 
53   62 


79   80   79 
45   50   56 


80   80   74 
43   45   56 


80   81 
43   56 


48   50 
85   75 


45   52   59 


49   51   59 


80   79   77 
47   49   58 


49   46   56 


55 

56 

74 
58 

68 
56 

70 
46 

73 
45 

74 
44 

65 
48 

72 
56 

78 
56 

72 
46 

75 
51 

73 
40 

77 
39 

72 
47 

75 
46 

76 

70 
54 

76 
56 

72 
52 

75 
53 

46   46   49 


76   63   60 
43   48   58 


77   81   82 
52   54   68 


79   81 
53   49 


75   80 
45   46 


62   63   81 
60   64   61 


81   80   77 
5*   51   59 


82   81 
44   48 


74   79   80 


77   76 
52   61 


65   79 
54   65 


0 

60 

66 

6 

82 

62 

3 

66 

69 

82 

59 

61 
64 

82 
67 

83 
58 

65 
61 

85 
64 

81 

63 

63 
65 

62 

70 

76 

65 

64 

67 

64 
69 

80 
59 

84 
64 

84 
69 

73 

80 

43 

50 

73 

72 

62 

51 

72 

70 

55 

55 

70 

68 

45 

50 

72 

70 

49 

49 

71 

75 

43 

46 

75 

74 

50 

56 

75 

69 

45 

50 

58  51  53 

82  85  79 

53  47  46 

80  85  81 

61  56  65 

76  78  82 

65  54  60 

78  84  82 

54  49  51 

83  86  78 

57  44  40 

86  82  60 

63  53  52 


60   77   76 


78   89 
48   49 


76   76   75 
51   61   62 


50   50   54 


82   75   77 
55   50   56 


80   80 
61   57 


81   82   79 
52   49   60 


76   80   75 
55   54   64 


73   70 
49   5  7 


61   71 
64   54 


79 

77 

74 

S3 

83 

44 

45 

50 

55 

46 

66 

70 

73 

74 

75 

51 

52 

55 

64 

55 

79 

78 

76 

80 

82 

64 

61 

56 

65 

52 

56 

80  82  77 
63  48  42 

81  S3  83 
58  52  55 

83  60  61 

58  55  62 

82  84  81 
55  49  65 


77   81   83 
62   49   42 


77   32 
69   51 


77   81   62 
60   54   58 


81   64   78 
60   51   54 


71   83 
55   50 


63   85 
54   55 


83   85   62 
55   53   51 


83   85 
53   60 


78   79   60 
61   54   50 


79   79 
55   51 


80   65 

57   49 


80   80 

64   56 


82   83   80 
53   67   61 


79   81   63 
45   47   54 


35   52   55 

76   82   82 
49   52   58 


49   52   66 


78   82   81 
43   53   52 


79   80   61 
38   49   54 


46  43  53 

76  78  61 

47  45  48 

76  80  75 

38  53  60 

84  61  71 

51  57  63 

80  62  60 
51 

60  62  61 

43  51  69 

83  62  76 

44  44  62 

78  75  67 

57  66  58 

76  79  76 
51  69 

77  76  80 
39  42  50 

65  63  84 


51   53   60 


40  47  66 

85  65  84 
53  69  64 

64  64  72 

47  56  65 

77  79  62 

41  44 

86  86  77 
44  47  58 

31  82  83 

51  50  57 

79  82  80 

49  51  52 

79  80  82 

47  48  56 

79  84  85 

41  46  48 


73   77   61 
66   48   49 


72   76   74 
54   43   50 


72   74   77 
55   42   47 


72   80   71 


66   77   80 
53   47   62 


79   73   83 
52   44   43 


74   79   72 
53   33   39 


76   76   79 
58   45   47 


79   72   75 
60   46   46 


50   36   42 


69   76   80 
66   43   43 


78   80   80 
60   44   46 


68   79   84 
56   38   42 


63   72   73 
45   46   58 


69   78 
6  5   40 


76   69   78 


72   64   68 

50   45   41 


70   62   61 
42   42   35 


69   60   63 


66   61   60 
33   40   25 


70   59   64 
52   46   46 


74   68 

50   38   40 


62   67 
36 


69   68 
31   44 


70   60   63 
43   40   35 


66   62   60 


57   57 
39   28 


68   57   65 
51   44   37 


69   71   65 


71  60   66 

46  40   39 

73  56   66 

45  37 

62  65 


73   68   75 
60   51   62 


60   56   55 

80   82   81 
54   52   47 


76   82 
60   56 


63   65 
58   60 


56 

37 

41 

82 

75 

78 

61 

43 

43 

80 

70 

76 

61 

43 

50 

73 

75 

73 

55 

44 

46 

79 

67 

79 

63 

43 

47 

79 

78 

83 

63 

52 

46 

73 

79 

82 

51 

42 

47 

74 

76 

71 

52 

38 

44 

73 

60 

32 

53 

40 

45 

78 

78 

79 

54 

50 

53 

72 
57 

77 
46 

81 
50 

54 
43   38   38 

67   53   60 
42 

72   67 
39   43 


66  62  61  59 

41  44  47  48 

64  64  67  57 

40  38  43 

64  63  62  57 
37  39  44  45 

61  63  60  60 

29  26  32 

66  63  60 

45  47  48 

65  60  61 
34  42  47  45 

65  66  62  60 

34  40  43  43 

63  66  64  63 

30  29  36  37 

65  65  67  65 

36  37  40  44 


69   64   69 
39   36   41 


60  63  69 

31  29  37 

63  60  59   52 

37  42  47   46 

63  64  66   66 

35  37 

66  65  62 

37  41  44   45 


81 

77 

52 

46 

80 

82 

51 

51 

86 

82 

46 

68 

78   78   60 
48   47   53 


79   82 
45   45 


78   83   81 


82   SO 
50   47 


60  61   79 

61  58   58 


63   71 
60   57 


53  46  46 

61  75  73 

57  37  42 

82  81  71 

54  50  48 


60   51   48 


70   60 
52   40 


82   75   77 
58   46   48 


73   78 
54   41 


76   61 
55   53 


63   70   62 
46   39   37 


69   61   63 

40   43   37 


82   71 
46   41 


82   62 

57   40 


73   64   66 
44   41   36 


66   61   61 

41   41   33 


72   67   67 


69   61   65 
52   46   42 


67   62   65 

47   44   40 


65   61 

31   37 


39   41 
63   64 


68   62 
34   32 


69   67 
36   42 


67   64 
43   46 


61   58 
44   41 


54   61 
39   39 


74.1 
46.9 


73.2 
53.1 


74.6 
43.2 


73.2 
47.7 


65   65   63 
36   39   43 


66   63   63 

37   43   38 


66   65   60 
38   36   45 


64   65   59   60 
35   35   39 


60   65 
45   42 


73.7 
47.2 


65.5 
49.6 


72.3 
49.5 


72.4 
44.0 


75.6 
50.3 


74.0 
52.5 


73.1 
48.8 


73.6 
46.8 


76.3 
53.1 


70   63 
40   42 


36 
72   65 


80 

48  44 

83  75 

48  46   44 

67  63   60 

39  37   32 


46   45   40 


71   63 
47   44 


70   60   73 
61   36   46 


74   74 

58   48   50 


63 

63 

64 

58 

73. 

6 

42 

43 

49 

49 

63 

0 

64 

64 

64 

56 

73 

4 

39 

40 

48 

47 

50 

5 

66 

66 

64 

62 

74 

7 

41 

36 

42 

45 

47 

1 

65 

65 

64 

64 

74 

1 

41 

41 

44 

60 

50 

6 

66 

64 

60 

63 

74 

5 

41 

41 

45 

46 

51 

.0 

61   63   60   53 
37   37   40   43 


61 

70 

63 

50 

51 

37 

67 

56 

60 

35 

36 

27 

69 

66 

63 

50 

44 

39 

64 
38 

65 

40 

66 

43 

67 

46 

74.5 
50.5 

66 

40 

64 
43 

62 
46 

60 
46 

75.2 
48.9 

64 

43 

65 
48 

59 
52 

61 
50 

74.4 
54.0 

62 
31 

61 
31 

54 
40 

52 

41 

72.3 
46.6 

64 
41 

64 
42 

64 

47 

61 

49 

73.6 
52.2 
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Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

66 
47 

62 

42 

65 

44 

62 
46 

72 
50 

77 
50 

81 
51 

80 
58 

82 
65 

84 
62 

72 
49 

69 
48 

75 
49 

79 
50 

80 
50 

79 

81 
54 

81 
55 

79 
48 

77 
46 

so 

49 

82 
55 

73 

44 

77 
44 

60 

45 

69 

42 

61 
35 

64 
36 

65 
39 

64 

40 

65 

45 

73.7 
47.9 

sueiAco 

MAX 
HIN 

65 
♦  1 

65 
38 

66 

45 

76 
42 

84 
46 

82 

51 

82 
62 

87 
63 

83 
65 

77 
67 

71 
47 

73 
49 

83 
51 

78 
50 

77 
56 

82 
55 

84 
51 

82 

53 

65 
46 

86 
50 

76 
60 

73 
51 

61 
42 

62 
46 

74 
46 

65 
41 

65 
36 

65 

37 

63 
39 

61 

45 

55 
43 

75.2 
48.6 

TEXARKANA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

6S 

50 

69 
45 

57 
52 

65 

53 

70 
56 

79 
56 

81 
63 

82 

70 

85 
68 

71 
57 

72 
56 

77 
55 

80 
50 

80 
57 

78 
62 

80 
62 

79 
56 

82 
59 

63 
56 

84 
60 

63 
64 

69 
53 

77 
53 

61 
53 

69 

51 

61 
46 

65 

46 

62 

41 

61 
46 

62 
50 

59 
46 

73.2 

54.7 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

65 

66 
36 

62 
42 

78 
42 

85 
48 

83 

47 

83 
61 

80 
67 

S3 

67 

79 
60 

68 

'47 

74 
47 

81 
42 

79 
44 

79 
58 

83 
54 

84 
48 

63 
48 

85 

45 

83 
49 

61 
62 

73 
55 

82 
38 

83 
43 

80 
46 

66 
46 

65 

31 

65 
31 

63 
34 

59 

44 

58 
42 

75.4 
47.4 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
♦  2 

66 
37 

70 
45 

74 
45 

84 

47 

82 
52 

80 
63 

81 
66 

81 
68 

73 
49 

73 
45 

73 

45 

82 
52 

80 
52 

76 
60 

81 
58 

84 
53 

60 
51 

79 
46 

79 

44 

61 
53 

66 

48 

75 
41 

74 
45 

70 
41 

58 
41 

61 
36 

64 
38 

65 
36 

62 

42 

61 
46 

73.6 
48.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

65 
49 

70 
42 

62 

49 

75 
51 

75 
56 

82 
51 

82 

57 

81 
63 

88 
68 

80 
65 

72 

54 

78 
51 

81 

47 

79 
49 

79 
59 

82 
60 

80 

57 

62 

57 

80 
48 

84 
50 

81 
55 

77 
59 

78 
48 

82 

48 

70 
52 

62 

45 

66 

43 

65 

37 

64 

42 

66 
52 

58 
50 

75.0 
52.1 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

59 

37 

61 
41 

60 
46 

70 
46 

77 
55 

75 
56 

69 
59 

76 
64 

76 
65 

70 
53 

65 

54 

67 
52 

74 
55 

68 

57 

68 
55 

70 
57 

78 
57 

77 
56 

77 
59 

77 
56 

66 

60 

68 

49 

71 
50 

78 
56 

67 
43 

56 

37 

56 

36 

58 

42 

55 

41 

55 

42 

50 

41 

67.7 
50.9 

WILSON 

MAX 
MIN 

66 

*2 

66 

35 

63 
39 

75 
45 

80 
47 

84 
49 

82 

57 

84 
60 

85 
65 

77 
55 

77 
45 

73 
43 

76 
43 

82 
52 

81 
57 

81 
56 

S3 
55 

77 
54 

75 
46 

80 
42 

83 
46 

72 
49 

73 
46 

73 
48 

67 
46 

62 
43 

59 
36 

60 
37 

63 
36 

64 

41 

58 
43 

73.6 
47.1 

WYNNE 

riAX 
MIN 

63 

66 
40 

63 
43 

72 
46 

81 

41 

82 

54 

80 
60 

84 
65 

84 
67 

78 
59 

71 
44 

74 
42 

81 
47 

81 
49 

79 
58 

81 
55 

e3 

52 

78 
52 

75 
43 

80 
43 

61 
55 

77 
55 

75 
42 

73 

47 

67 

37 

60 
44 

62 
33 

64 
33 

65 
43 

65 
43 

60 
43 

73.7 
47.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

StatioD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

SLAKLELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.06 
55 

.16 
31 

.07 
16 

.05 
3 

.09 
8 

.09 
10 

.08 
16 

.12 
20 

.07 
12 

.07 
20 

.15 
28 

.10 
15 

.12 
14 

.13 
7 

.02 
5 

.08 

3 

.07 

7 

.09 
22 

.12 
17 

.11 
10 

.10 
23 

23 

.05 
17 

.13 
8 

.07 
19 

.08 
25 

.08 
23 

.09 

19 

.08 
23 

.07 
19 

.07 
23 

2.76B 
541 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

53 

.27 
20 

.04 
9 

.09 
0 

.07 
6 

.07 
2 

.11 
6 

38 

.11 
38 

.11 
33 

.16 
24 

.12 
19 

.16 
12 

.10 
7 

3 

.11 
4 

.12 
6 

.06 

1 

.12 
15 

.12 

10 

.10 
31 

.15 
31 

.05 
20 

.12 

e 

.13 
17 

.13 
24 

.05 
16 

.10 
16 

.07 
IB 

.08 
32 

.09 
35 

3.22B 
554 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.07 
31 

.13 
10 

.08 
19 

.11 
11 

.11 
12 

.11 
8 

.17 
24 

.12 
42 

.11 
38 

.11 
34 

.17 
22 

.08 

4 

.10 

a 

.13 
6 

.07 
5 

.10 
4 

.14 
4 

.14 
15 

.14 
4 

.13 

10 

.14 
33 

.09 
27 

.07 

5 

.12 
17 

.12 
12 

.12 

40 

.07 
19 

.07 
19 

.07 
18 

.08 
18 

.07 
17 

3.34 
536 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
27 

.17 
36 

.09 
18 

.04 
7 

.07 
18 

.12 
12 

.11 
19 

.10 
23 

.04 
20 

.08 
42 

.18 
34 

.11 
30 

.15 
20 

.14 
22 

.04 
21 

.07 
15 

.09 
18 

.11 

la 

.13 
21 

.12 
19 

.14 
38 

.00 
36 

.10 

15 

.11 
13 

.09 
18 

.12 
18 

.05 
16 

.10 
20 

.10 
29 

.09 
27 

.09 
38 

3.14 
708 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.04 
12 

.11 
11 

.06 
5 

.04 
0 

.05 
5 

.09 

4 

.10 

10 

.08 
10 

.03 
8 

.06 
6 

.09 

a 

.05 
5 

.06 
4 

.11 
5 

.06 

2 

.06 
1 

.06 
3 

.08 

5 

.11 
4 

.08 
6 

.09 
14 

.04 
13 

.04 
3 

.08 
5 

.07 

5 

.10 
10 

.03 
5 

.07 
9 

.05 
6 

.04 
4 

.04 

7 

2.07 
196 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.02 

.13 
123 

.11 
29 

.03 
3 

.08 
24 

.07 

.11 
25 

.15 

87 

.09 
94 

.14 
62 

.13 

37 

.11 
32 

.12 

21 

.10 
12 

a 

; 

tt 

.14 
47 

.04 
29 

.18 
0 

.13 

51 

.12 
47 

.03 
20 

11 

.09 
16 

.11 
24 

.06 
18 

.09 
IB 

.08 
18 

.08 
41 

.10 
30 

3.03B 
933 

A 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER   1958 


STATION  INDEX 


STATION 


AeeoTT 

I    FORK 

t    3    HE 

ANTOINE 
APLIN    1    H 
*P«.ETO»t 
tRKADELPHIA 
ARKANSAS    CITY 

KSHOOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD    KNOe 

TESVlLLe    LIVESTOCK 


BATES' 


.    AND    D 


BtG    FORK 

etc   LAKE    OUTLET 

SLACK    ROCK 

tELV    MOUNTAIN 
BLUE    MOUNTAIN    DA^ 

BLUFF    CITY    3    SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE    6    Nw 

booneville  ^  ne 

BOONEVILLE  b    NNE 

BOONEVILLE 
80TK1NBURG  2  S 
eOUGHTON 
BRADFORD 

BRANCH  A  NW 

BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOKER 
BULL  SHOALS  DAM 
BUHDETTE 

CABOT    *    SW 

ICO    ROCK 
CAMDEN    1 
CAMDEN    2 
CAMP    CHAFFEE 

CARLISLE    1    SW 
CARPENTER    DAM 

RENDON 

RKSVILLE 
CLINTON 


COLO  SPRINGS  GUARD  STA 

C0N8S  3  se 

COMPTON    2    ME 

CONMAY 

CORNING 

COVE 

CR0S5ETT    7    S 
CRYSTAL    VALLEY    2    NE 
MINS    FARM 


OANVTLLE 
DANVILLE    SCS 
DAROANELLE 
Oe  QUEEN 

OERMOTT 
DES    ARC 
DEVILS    KNOB 
DIERKS 
DUMAS    1    ESE 

DUMAS 
EAGLE  GAP 

rEL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 


TEVILLE 
FAVETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

IN  CAA  AIRPORT 
FOHDYCE  6  M 

FOREMAN 

FORREST   CITY 

FORT    SMITH    MB    AIRPORT 

FORT    SMITH   MATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENHOOD 
GRAVELLY    2    ESE 
GRAVETTE 

GREEN   FOREST 
GREENBRIER 
GREENMOOO 
&URDON    3    E 
HAMBURG 

HAMPTON 

HARDY 

HARRISON 

HEBER    SPRINGS    3    NE 

MEBER   SPRINGS   3   SW 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON   2   W 
HOPE   3   NE 
HOPPER 

HORAT 10 

MOT    SPRINGS    1    NNE 

HUNTSVILLE 

HUT TIG   DAM 

INOEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESeORO 

KEO 

KINGSLAND    3    SSE 

LAKE  CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LAMAR    2    SH 
LAN6LEY 
LEAD   HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STA 
LEXA 

'LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FIlT  PLANT 
LOST    CORNER 


COUNTY 


LITTLE    RIVER 
HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 

INDEPENDENCE 


POLK 

MISSISSIPPI 
LAWRENCE 
GARLAND 


LOGAN 
VAN  BUREN 
NEVADA 


FRAMKLII 
MONROE 

NEWTON 
BAXTER 


PULASKI 

IZARO 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 


SCOTT 
MAO I  SON 

NEWTON 
FAULKNER 


ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 


SEVIER 


1948 

I960  CHICOT 

PRA I R I E 
1982  JOHNSON 
2015  HOWARD 
OESHA 


2150 


SHINGTON 

WASHINGTON 

SHINGTON 


ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 

HEMPSTEAD 


CARROLL 

FAULKNER 
SEBASTIAN 

CLARK 


BOONE 
CLEBURNE 

CLEBURNE 


3*38    MONTGOMERY 


NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 
JOHNSON 


PULASKI 
PULASKI 
POPE 


33  *0 

3*  19 

35  18 

35  18 


34  33 
36  22 
36    26 


92  52 

93  29 
93    25 


91     38 

90  A2 
90  *3 
93    46 


V4 

^h 

93 

11 

35 

06 

93 

39 

33 

41 

93 

09 

ll 

^6 

93 

59 

3b 

U 

93 

50 

34 

i-i 

91 

12 

35 

5? 

93 

30 

92 

35 

49 

89 

57 

,4 

S7 

92 

04 

36 

07 

92 

08 

36  06 
36  05 
36    24 


34  43 
34    05 

34  14 

35  22 
35  03 
35  04 
35    13 


93  18 
92  2B 
90    35 


3? 

92 

28 

91 

29 

93 

07 

92 

03 

92 

58 

90 

35 

92 

16 

93 

41 

56 

94 

22 

31 

93 

03 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


)^ 

50 

90 

42 

34 

92 

00 

33 

50 

92 

16 

,5 

49 

90 

26 

35 

26 

93 

25 

36 

2* 

9i 

54 

,ii 

,;, 

94 

19 

10 

92 

35 

3* 

46 

92 

19 

35 

34 

92 

50 

JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  a.  OWENS 

little  rock  waterwori 
resa  v.  swaim 
alTa  f.  garner 

drew  a.  lamb 
hosart  watts 
john  a.  jones 
tillman  e.  lawrence 

john  w.  trammell 


'  OF  ARKANSAS 
'  OF 


JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  ADAMSON 
HARVET  £.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

6.  B.  HAMMOND 


NNA  M.  LILES 

I.  H.  DOUGLAS 

EE  W.  MCKENNEY 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ATHERINE  WHITE 

VY  W.  CRAWFORD 
I  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I  S  SOIL  CONS  SERVICE 


IRIS  ELMORE  WICKEf 
MARSHALL  HICKMON 
U  S  SOIL  CONS  SER* 

U  S  SOIL  CONS  SER> 
RICHARD  K.  WE  IS 
BEULAH  F,  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGU 


AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  B.  DILTIOBTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 


ARK  POWER  AND  LIGHT 
e.  F.  NORTHERN 
DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIOOICK 


JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
SILL  IE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FEHNA  JONES  TEDOER 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  6000IER 

0.  TUCKER  VASSER 


CORNELIA  H.  DICKEY 
THOMAS  A.  LOFTON 
TRAVIS  C.  KEAHEY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
MABEL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORO 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
MYRTLE  I-  PRICE 
WILLIE  PENDERGRASS 
ELSON  B.  SCHMIDT 

STATION  INACTIVE 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  5.  ROBBS 
A.  JAMES  LINDER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  i»ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 

Rock,  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Dnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
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"illlllTols'llllur.   ^S^';*J:enf  loi:?ioi!'"°L:n^::t:rm^me:S:  ?:r^n  If.tUl   exce;t  fuilltlmi  weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 


S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
pt  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

water  eauivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   samples^for  obtaining 

mealuremeits  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

n.t»  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 

Shen  published   arl  for  J£e  24  hours  ending  at  time  o?  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

in  the  station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

H    "Snoifall^and  Snow  on^Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication.  »*,,.„„  ,„h», 

NO  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

»    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown.  »w     «       <  ji   ».=  n,,t    tho 

I        Thlr!^me?ers  are  generally  Ixposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon, 
n   wfter*eauJvaLnt"f°snowiall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
S   Sne  or  more  days  o   Record  missing!  if  Average  value  Is'enterld.  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   DegreS  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  precipitation  Data.)  ..      ^  * 

SP   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

«4^Ki«  ^r^A  onn.iai-  *9  SO  nPr  vcar  fYearlv  subscription  includes  the  Annual  Sunaiary.)  Checks  and  money  orders  should 
rrad?VaTabfe"o  the  IZ/r  ^,7..^'!^  :rZLllt/:''"nlihtl^ll  ^^d  lTrl:JollZll  ?ega?dlSg  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Doou-ents. 
Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 

th»   .^nrfitlon..  in  the  n   S   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  BONTHLT  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
IoSmAR^   either  Srwhlch-Ly  be  :b?;ined'lrorthe"super?ntendent  of  Document?.  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C. 

15  cents. 
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M 

17 

29 

0 

0 

0 

4.90 

1.59 

1.88 

15 

1.5 

2 

29+ 

5 

4 

2 

CAMP    CHAFFEE                                    AM 

66.8 

37.4 

52.1 

82 

14 

20 

29 

387 

0 

0 

11 

0 

4.75 

3.16 

15 

.5 

1 

26 

5 

3 

1 

CLARKSVILLE 

55.2 

39.2 

52.7 

80 

13 

18 

29 

357 

0 

0 

9 

0 

6.32 

2.40 

14 

3.5 

2 

28 

5 

3 

2 

OARDANELLE 

67.5 

39.9 

53.8 

2.5 

80 

13  + 

21 

29 

335 

0 

0 

7 

0 

5.79 

2.98 

2.79 

17 

6 

3 

2 

DEVILS    KNOB 

58.2 

40.9 

49.5 

73 

13 

18 

29 

457 

0 

2 

7 

0 

8.89 

3.90 

15 

3.0 

7 

4 

3 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  R// 

66.1 

39.7 

52.9 

2.4 

81 

17 

22 

29 

351 

0 

0 

6 

0 

4.22 

1.20 

2.39 

14 

.4 

T 

29+ 

6 

2 

2 

FT    SMITH    WATER    PLANT 

55.6 

36.8 

51.2 

79 

13 

17 

29 

410 

0 

0 

15 

0 

4.64 

2.60 

15 

1 

28 

4 

3 

2 

MENA 

65.9 

41.7 

53.8 

2.5 

78 

12 

21 

29 

334 

0 

0 

5 

0 

9.75 

6.87 

6.13 

15 

5 

3 

2 

MOUNT    MAGAZINE 

56.8 

41.5 

49.2 

58 

12 

18 

29 

459 

0 

2 

5 

0 

5.50 

2.20 

15 

3.0 

3 

29+ 

6 

4 

2 

OZARK 

67.1 

40.5 

53.8 

4.0 

81 

13  + 

20 

29 

338 

0 

0 

5 

0 

5.09 

1.94 

3.35 

15 

1.5 

5 

3 

1 

PARIS 

67.8 

37.7 

52.8 

83 

13 

22 

29 

367 

0 

0 

11 

0 

5.25 

2.41 

14 

5.0 

5 

4 

2 

RUSSELLVILLE 

68.2 

39.3 

53.8 

81 

15  + 

20 

29 

338 

0 

0 

9 

0 

6.87 

2.25 

15 

2.5 

2 

28 

7 

4 

3 

SUBIACO 

67.0 

40.0 

53.5 

2.3 

82 

15 

25 

29 

339 

0 

0 

5 

0 

5.19 

1.62 

1.84 

15 

1.5 

6 

3 

3 

TURNPIKE 

58.9 

41.0 

50.0 

72 

13 

18 

29 

44  5 

0 

2 

6 

0 

11.09 

4.30 

15 

4.5 

6 

4 

3 

WALDRON 

67.5 

35.6 

52.0 

79 

12 

18 

29 

388 

0 

0 

16 

0 

5.11 

2.29 

14 

4 

3 

2 

WHITE    ROCK 

60.2 

42.1 

51.2 

73 

13 

20 

29+ 

407 

0 

2 

5 

0 

5.53 

3.25 

15 

6.0 

4 

28 

4 

3 

2 

DIVISION 

52.2 

2.3 

5.31 

2.50 

2.6 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

56.7 

41.5 

54.2 

79 

12 

22 

30  + 

320 

0 

0 

6 

0 

6.24 

3.15 

14 

T 

0 

7 

3 

3 

BENTON 

56. 7M 

M 

0 

0 

5.00 

2.44 

15 

T 

0 

6 

4 

2 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM               AM 

67. 5M 

38.4 

53. OM 

80 

17 

24 

29 

354 

0 

0 

8 

0 

7.24 

2.70 

14 

.0 

0 

4 

2 

CONWAY 

67.4 

40.1 

53.8 

2.3 

82 

16 

21 

29 

343 

0 

0 

8 

0 

5.76 

1.42 

2.05 

14 

.5 

0 

4 

2 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

67.3 

45.3 

56.3 

3.5 

84 

15 

25 

29 

265 

0 

0 

4 

0 

5.90 

2.34 

3.02 

14 

.0 

0 

3 

3 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               R// 

65.1 

43.2 

54.7 

3.2 

82 

16 

23 

29 

314 

0 

0 

4 

0 

5.35 

1.43 

3.67 

14 

.2 

T 

29+ 

3 

1 

MALVERN 

67.5 

38.2 

52.9 

80 

16+ 

21 

29 

352 

0 

0 

12 

0 

5.34 

2.30 

14 

.0 

0 

3 

2 

MORRILTON 

66.8 

40.3 

53.6 

3.1 

81 

12 

22 

29 

342 

0 

0 

5 

0 

7.51 

3.57 

3.14 

17 

T 

0 

6 

2 

NIMROD    DAM                                          AM 

67.3 

38.0 

52.7 

80 

14 

21 

29 

358 

0 

0 

7 

0 

7.83 

3.44 

16 

.8 

0 

5 

3 

PERRYVILLE 

59. 9M 

M 

M 

80 

16 

24 

7 

0 

0 

0 

5.41 

1.33 

1.41 

15 

.0 

0 

5 

3 

SHERIDAN    TOWER 

M 

M 

M 

83 

16 

0 

0 

0 

4.99 

1.41 

15 

.0 

0 

4 

3 

DIVISION 

53.9 

3.1 

5.14 

1.98 

.1 

See  reference  Dotea  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ONTINUED 


ARKANSAS 
WOVEMBER  195? 


Temperature 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

DES  ARC  AM 

HELENA 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES  AM 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE  AM 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

OE  QUEEN 

HOPE  3  NE  AM 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM  AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA    AM 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        R 

DIVISION 

SOUTH   CENTRAL    DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN    1  AM 

EL    DORADO    CAA    AIRPORT 

FORDYCE    6    W 

MAGNOLIA    3    N 

PRESCOTT  AM 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST    DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  I  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

PORTLAND  AM 

DIVISION 


66. 


6 

66.1 
67.1 
67.3 
67.0 
66.1 
67.6 
64.  9M 
66.5 


69.4 
68.5 
68.6 
67.5 
68.2 
66.8 
70.8 
68.4 


67.8 
68.4 
67.8 
67.2 
68.0 
68.5 
67.6 


68.5 
67.5 

68.  3M 
66.6 
67.1 
67.6 


40.5 

39.9 

44.7 

39.9 

41.3 

42.1 

43.2 

40. 4M 

41.5 


41.3 
41.3 
40.0 
38.8 
37.3 
40.3 
42.9 
45.1 


41.4 
39.0 
41.1 
43.4 
40.9 
39.3 
42.9 


42.3 
40.2 

40. 5M 
44.1 
41.0 
42.2 


53.5 

53.0 

55.9 

53.6 

54.2 

54.1 

55.4 

52. 7M 

54.0 

54.0 


55.4 
54.9 
54.3 
53.2 
52.6 
53.6 
56.9 
56.8 

54.7 


54.6 

53.7 
54.5 
55.3 
54.5 
53.9 
55.3 

54.5 


55.4 
53.9 

54.  4H 
55.4 
54.1 
54.9 

54.7 


2.3 
3.9 


3.3 
2.0 


1.1 
0.1 

0.3 
0.7 
1.3 


3  54 
365 
282 
348 
334 
337 
296 
373 
334 


302 
303 
330 
358 
372 
34  8 
260 
263 


314 
350 
331 
295 
327 
339 
303 


309 
342 

334 
295 
336 
313 


5.26 
6.12 
4.94 
4.83 
5.37 
5.12 
4.26 
5.68 
6.02 

5.40 


5.54 
4.59 
3.85 
7.02 
5.28 
5.50 
5.87 
2.93 

5.21 


5.05 
3.72 
3.86 
3.52 
3.83 
4.49 
5.18 

4.24 


2.71 
5.43 

5. 88 
4.72 
4.85 
2.63 

4.54 


1.09 
.38 

1.47 
.14 


.87 
2.73 


2.56 
-  1.40 


.68 

1.47 

.84 

.92 
.04 


.22 

-  1.53 

.31 


2.21 
3.63 
2.10 
1.95 
2.20 
2.12 
2.00 
2.53 
1.88 


3.25 
1.18 
1.39 
3.12 
1.47 
1.73 
4.24 
1.05 


1.85 
1.10 
2.10 
.94 
1.51 
1.44 
1.46 


1.58 
2.30 

2.93 
2.51 
2.07 
1.10 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


Highest  Tamperature   85   on  the 1 

Lowest  Temperature    2    on  the 2 

Greatest  Total  Preri nl ta tlop     11.09 
Least  Total  Precipitation    2.12 


2  Stations 


at     mammoth  Spring 


Inches  at_ 


Turnpike 


Inches  at 


Sparkman  4  E 


5.53 


Greatest  one-day  precipitation 

Deepest  Snow  on  r.round    9    inches  on  the 


at 


Inches  on  the 15 

29     at    Mamninth  Spring 


Cove 


Se«  r«f«r«iic«  Dotes  follovlnc  Station  lodes. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ftRKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

ASMOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

6ALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

6ATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOOHEVILLE 
8CU6HT0N 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  U    SW 

CALICO  BOCK 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2    NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DAROANELLE 
OE  QUEEN 
OERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  I  ESE 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FOROYCE    6   W 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT       R/ 

FT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENMOOD 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *t    ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3    E 
HAMBURG 
HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LAN6LEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT    R 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LOST    CORNER 

LURTON 


t.zt 

7,59 

6.07 

.08 

5.46 

a. 17 

T 

5.05 

.20 

5.73 

.19 

5.6« 

6.52 

T 

6.76 

.17 

5.87 

.03 

6.87 

T 

5.50 

6.32 
8.78 
5.76 
6.01 
9.B3 

2.71 


Day  of  month 


3    N 


MADISON 
MAGNOLIA 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 

HARKED  TREE 

MARSHALL 

MAHVELL 

MELBOURNE 

MENA 


e.16 
6.39 
5.36 
4.09 


4.66 

3.24 


.09 
.08 
.18 


3.82 

6.90 

T 

4.40 

5.55 

6.06 

7, IB 

.04 

5.58 

.36 

4.83 

.01 

5.49 

,65 

5,49 

T 

7,16 

)5.47 

5.52 

.09 

4*44 

5.35 

10   11   12 


13   14 


15   16  I  17   18   19   20   21 


2.25 
1.16  2.86 
3.15  U15 
.52  3.21 
1.90  1.93 

l.bl  2.62 


1,70  2.10 

1,65 

.93  1.67 

2,03  2.96 

1,10  2 


2.70  2.46 
.25  .79 
.25  2.14 
.05  1.86 

1.16  1.36 


.11  3.35 
.06  1.01 

.04  3.15 
.29  2.10 


2.40   .26 


2.05  1.71 


1.15  1.39 


.34   ,62   ,41 


1.20 
1.46 

1.15 


.12  .91 
T  1.30 
.12  1.50   .08 


.02  1,10 

.26  1.10 

1.85  1,55 

1.62 


.83  2.20 
1.78  .35 
1.99 
1.70 
3,22 

.86  ,74 
2,39 

2.60 
1.36  ] 

,44  3.00 

,12  3,14 

1.20  3.9fc 

,07  1.96 
2,01   T 


3,70 

1.10 

.10   .56 


T  1,58 
T  1.15 
,02  2,30 


.27 

2.14 

.25 

.S3 

2.30 

1.2i 

.06 

2.9C 

1.06 

1.23 

.70 

2.60 

.27 

3.02 

1.5C 

3.03 

.12 

1.46 

.05 

.92 

.15 

2.71 

.81 

2.86 

1.84 

.40 

.81 

2.44 

T 

.44 

.44 

.55 

2.27 

2.81 

.58 

.14 

2.10 

.93 

.80 

3.10 

3.14 

.43 

1.26 

1.03 

.05 

1.23 

2.25 

1.45 

.15 

.56 

.46 

1.16 

.61 

.25 

3.02 

1.57 

.21 

.32 

.32 

.05 

1.67 

T 

.03 

.37 

1.60 

2.05 

.10 

T 

.40 

.16 

2.79 

.03 

1.77 

.44 

2.84 

2.35 

.14 

.12 

.90 

.47 

3.00 

.13 

1.95 

.68 

.45 

.68 

.43 

2.28 

1.07 

3.63 

.30 

.82 

02    1.39 

1.91 

•  32 

1.51 

•  05 

33      .35 

25      .45 

2.20 

T 

1.35 

.25 

89 

2.50 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ONTiCELLO    3    S 

<OROSAr    LOCK    AND    DAM    8 

^ORRILTON 

<OUNT     IDA 

■lOUNT    MAGAZINE 

FOUNTAIN    HOME     I    NNW 
FOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 
FOUNTAIN    VIEW    1    E 
MULBERRY    6    NNE 
lARROMS    DAM 

SASHVILLE    PEACH    SU8STA 

HATMAN    i>     WNW 

NEWHOPE    3    E 

NEWPORT 

NIMROO    DAM 


OOEN    2    W 
ORAY 
OSCEOLA 
OWENSVlLLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULO    RADIO   K.DRS 

PARIS 

PARKIN    2    W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    CAA    AIRPORT 

PINE    RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 
RISON 

ROGERS 

RUSSELLVlLLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  S£ 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKHAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

5U6IAC0 

TAYLOR 

TEXARKANA    WB    AIRPORT  R/ 

TURHPKE 

WALDRON 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

WALNUT    RIDGE    CAA    AIRPORT 

WARREN 

WASHITA 

WHITE    ROCK 


4.56 
7.51 
7.02 


7.00 
7.27 
5.28 


4.94 
6.53 
6.35 
7,83 


5.56 
2.63 
4.49 


8.  76 
4.10 
2.12 


5.19 
3.16 
2.93 

11.09 


.02 
.06       T 


13       14       15       16      17       18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


1.10    3.12 


.89  3.44 

.40  2.65 

.57  3.57 

.47  1.05 


1 

1.40    1.20 

1,05    1 

3.00 
.43  3.95 
,i,7    3.44 

.06    2.50 
.60    3.41 

4.24 
.27    2.30 

1.10    2.30 


.10    2.51 

2.07 

.56    3.38 


.75  1. 

2.07 

.11  1.80 

2.25 

1.82 

.22  2.12 

.2  5  1.94 

.25  3.20 

1.00  3. 82 

1.20  l.'tl 

.25  3.39 


3.12 
2.36 

1.92 


.62       .12       .34 


.14    1.20       .28 


2.26    1.51 


3.40 
.20  2.00 
.07    2.53 


2.00       .95 


.01 


1.63 


.02     1.64       .42 
.02    1.24 

T  ,46 

4.30    1.20 
1.68       .35 


2.05    ] 

3.73 

1.26    1.46 

3.65 


.34 


.45 


.72 

.30    1.25 
1.50 
2.30      .47 


28     29      30 


.78 
1.06 
.75 


1.73 
1.17 
1.15 


.38 
.95 
1.59 


.30 
.02 
.19 


.49 
.62 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 

NOVEMBER  1958 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

H 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 

56 

67 

67 

73 

69 

66 

64 

57 

75 

72 

73 

79 

77 

66 

76 

78 

77 

59 

67 

72 

70 

70 

72 

68 

72 

59 

45 

33 

49 

49 

66.  7 

MIN 

44 

43 

42 

47 

52 

43 

31 

47 

38 

44 

42 

43 

48 

58 

55 

55 

47 

39 

31 

34 

41 

41 

43 

54 

45 

38 

31 

28 

22 

22 

41.6 

ARKADELPHJA 

MAX 

60 

68 

69 

71 

69 

66 

66 

70 

76 

78 

74 

76 

78 

70 

79 

80 

63 

59 

62 

69 

61 

71 

76 

72 

75 

69 

44 

38 

52 

54 

67.8 

MIN 

39 

37 

39 

48 

56 

47 

37 

46 

34 

39 

35 

39 

44 

58 

54 

61 

52 

47 

37 

31 

36 

36 

42 

50 

41 

41 

33 

32 

23 

26 

41.4 

ASHDOWN 

MAX 

62 

68 

71 

71 

71 

71 

67 

72 

76 

75 

77 

78 

77 

76 

79 

82 

80 

59 

64 

69 

70 

72 

72 

74 

77 

73 

50 

44 

52 

52 

69.4 

MIN 

36 

36 

36 

46 

52 

46 

31 

50 

32 

37 

37 

41 

49 

63 

49 

63 

54 

41 

30 

30 

33 

34 

36 

54 

57 

45 

32 

32 

Z2 

31 

41.3 

8ALD  KNOB 

MAX 

55 

68 

65 

73 

70 

68 

65 

69 

72 

78 

78 

76 

73 

76 

76 

79 

59 

54 

58 

65 

66 

70 

66 

72 

70 

42 

33 

50 

45 

66.0 

MIN 

44 

38 

33 

47 

48 

40 

26 

46 

33 

30 

31 

34 

36 

58 

59 

52 

56 

45 

31 

31 

29 

35 

37 

42 

42 

37 

30 

28 

19 

28 

38.2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

61 

50 

68 

71 

75 

72 

68 

70 

67 

76 

75 

74 

80 

78 

67 

76 

79 

79 

57 

71 

73 

71 

71 

70 

59 

70 

44 

34 

31 

49 

65.7 

MIN 

44 

39 

36 

44 

47 

30 

24 

35 

37 

34 

36 

37 

42 

56 

56 

56 

66 

36 

26 

32 

34 

36 

40 

43 

42 

32 

25 

26 

15 

20 

37.9 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

51 

70 

70 

75 

70 

67 

65 

66 

79 

75 

74 

78 

77 

72 

78 

79 

80 

75 

66 

72 

55 

68 

71 

66 

71 

68 

41 

35 

51 

46 

67,5 

MIN 

47 

45 

33 

47 

53 

30 

22 

46 

31 

31 

31 

34 

42 

66 

59 

57 

70 

48 

26 

30 

31 

34 

35 

47 

41 

35 

29 

26 

13 

25 

38.6 

BENTON 

MAX 
MIN 

69 

69 

72 

72 

66 

64 

64 

71 

76 

76 

79 

64 

72 

69 

59 

71 

70 

72 

70 

42 

35 

53 

66.7 

BENTONVILLE 

MAX 

48 

65 

71 

71 

58 

65 

60 

72 

71 

73 

76 

76 

66 

76 

70 

77 

50 

52 

57 

68 

69 

66 

60 

68 

46 

33 

30 

50 

49 

62.6 

MIN 

42 

35 

34 

43 

41 

30 

30 

43 

43 

32 

38 

41 

51 

60 

52 

63 

49 

27 

30 

36 

31 

33 

35 

40 

45 

25 

25 

20 

17 

25 

37.2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

60 

55 

71 

69 

73 

72 

64 

66 

70 

79 

69 

75 

76 

77 

70 

76 

60 

76 

57 

56 

69 

68 

72 

72 

70 

75 

36 

36 

53 

67.6 

MIN 

45 

38 

35 

37 

45 

40 

31 

34 

33 

35 

33 

37 

40 

45 

53 

53 

70 

40 

32 

31 

32 

36 

37 

40 

46 

40 

32 

30 

24 

25 

38.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 

51 

64 

67 

72 

66 

67 

64 

64 

76 

63 

70 

76 

77 

69 

76 

80 

82 

77 

62 

65 

59 

67 

56 

53 

72 

65 

35 

35 

45 

41 

54.7 

MIN 

46 

44 

39 

49 

52 

36 

32 

45 

40 

38 

37 

39 

43 

60 

60 

59 

56 

45 

35 

39 

37 

39 

41 

47 

44 

34 

28 

30 

23 

24 

41.9 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

55 
40 

71 
31 

77 
32 

77 
41 

70 
48 

66 
30 

69 

27 

78 
30 

72 
31 

81 
40 

80 
40 

61 
43 

73 
55 

17 

51 
26 

BRINKLEY 

MAX 

56 

69 

68 

72 

71 

61 

65 

70 

78 

67 

73 

76 

76 

73 

80 

82 

62 

60 

53 

69 

69 

59 

72 

64 

75 

66 

39 

35 

50 

44 

66.5 

MIN 

42 

39 

37 

48 

47 

41 

27 

44 

35 

41 

31 

35 

39 

56 

57 

59 

59 

45 

33 

36 

41 

37 

42 

68 

43 

38 

30 

26 

21 

29 

40.5 

CAMDEN  1 

MAX 

56 

62 

70 

67 

69 

69 

65 

68 

75 

80 

70 

77 

79 

75 

73 

83 

85 

82 

54 

65 

72 

71 

74 

75 

75 

78 

48 

42 

40 

54 

68.4 

MIN 

38 

37 

36 

37 

48 

49 

31 

33 

35 

35 

34 

33 

37 

43 

49 

53 

71 

50 

43 

33 

32 

35 

35 

40 

47 

45 

31 

33 

24 

24 

39.0 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

52 

56 

70 

77 

76 

67 

65 

68 

66 

78 

71 

78 

80 

82 

65 

80 

76 

79 

55 

66 

70 

70 

72 

69 

65 

75 

47 

39 

36 

54 

65.8 

MIN 

44 

46 

32 

35 

41 

31 

28 

37 

40 

30 

35 

40 

46 

52 

53 

52 

52 

33 

27 

26 

30 

32 

34 

47 

51 

36 

34 

30 

20 

22 

37.4 

CLARKSVILLE 

MAX 

54 

68 

72 

76 

72 

65 

65 

68 

78 

69 

75 

78 

60 

71 

79 

70 

76 

56 

64 

68 

58 

70 

67 

72 

69 

64 

43 

36 

49 

45 

56.2 

MIN 

45 

39 

34 

42 

44 

31 

29 

46 

32 

33 

37 

43 

51 

61 

63 

60 

54 

33 

26 

29 

34 

34 

41 

52 

50 

37 

31 

28 

18 

27 

39.2 

CONWAY 

MAX 

56 

68 

70 

73 

71 

69 

66 

68 

77 

72 

74 

79 

76 

72 

79 

82 

79 

59 

66 

58 

64 

70 

72 

68 

75 

59 

43 

35 

51 

49 

67.4 

MIN 

46 

38 

34 

49 

53 

39 

27 

49 

34 

36 

32 

37 

45 

61 

57 

58 

56 

40 

31 

32 

34 

35 

40 

51 

44 

36 

31 

29 

21 

28 

40.1 

CORNING 

MAX 

52 

66 

69 

73 

71 

67 

64 

65 

76 

64 

72 

77 

76 

65 

77 

79 

80 

55 

61 

54 

63 

65 

68 

62 

69 

56 

36 

33 

45 

37 

64.0 

MIN 

48 

42 

35 

47 

51 

42 

28 

44 

36 

37 

33 

37 

42 

58 

60 

59 

55 

42 

34 

37 

35 

37 

38 

45 

45 

33 

27 

23 

15 

16 

39.4 

CROSSETT  7  S 

MAX 

62 

67 

65 

66 

68 

67 

68 

70 

77 

70 

75 

72 

75 

71 

84 

82 

60 

79 

64 

69 

70 

73 

70 

76 

75 

67 

43 

40 

52 

58 

68.5 

MIN 

37 

35 

39 

50 

49 

53 

31 

46 

40 

40 

37 

36 

42 

58 

60 

67 

70 

47 

42 

31 

32 

35 

42 

47 

46 

43 

30 

33 

23 

25 

42.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 

61 

68 

67 

68 

70 

66 

65 

69 

73 

69 

74 

78 

77 

70 

80 

81 

79 

77 

63 

71 

61 

63 

73 

74 

75 

57 

44 

38 

63 

52 

67.5 

MIN 

41 

35 

34 

48 

51 

44 

30 

43 

34 

36 

34 

37 

40 

51 

53 

60 

58 

44 

36 

35 

41 

39 

38 

43 

44 

37 

30 

30 

21 

27 

40.2 

DARDANELLE 

MAX 

55 

71 

75 

76 

73 

68 

67 

70 

79 

70 

77 

80 

60 

69 

79 

74 

76 

51 

65 

70 

67 

69 

71 

70 

72 

68 

43 

37 

51 

44 

67.6 

MIN 

46 

39 

35 

47 

47 

36 

28 

45 

34 

36 

33 

39 

46 

61 

55 

57 

56 

37 

30 

30 

34 

35 

39 

55 

47 

41 

32 

29 

21 

26 

39.9 

DE  QUEEN 

MAX 

60 

70 

70 

74 

70 

66 

68 

73 

78 

70 

77 

76 

76 

71 

77 

77 

76 

66 

65 

71 

71 

74 

72 

71 

76 

66 

46 

39 

54 

53 

58.5 

HIN 

35 

35 

37 

47 

56 

38 

33 

49 

34 

38 

39 

44 

53 

62 

50 

58 

55 

38 

30 

30 

33 

35 

39 

65 

56 

45 

33 

31 

22 

27 

41.3 

DES  ARC 

MAX 

63 

56 

69 

69 

73 

70 

60 

65 

71 

78 

66 

73 

76 

78 

69 

78 

82 

81 

56 

54 

71 

67 

69 

72 

65 

76 

43 

38 

34 

50 

66.1 

MIN 

43 

41 

39 

44 

50 

41 

28 

29 

39 

46 

35 

37 

40 

42 

59 

65 

69 

48 

33 

35 

36 

37 

39 

43 

43 

38 

30 

30 

23 

24 

39.9 

DEVILS  KNOB 

MAX 

45 

62 

68 

68 

63 

54 

58 

57 

70 

62 

60 

72 

73 

65 

71 

68 

68 

48 

64 

63 

64 

55 

51 

66 

66 

60 

32 

28 

40 

35 

66.2 

MIN 

40 

39 

43 

48 

48 

38 

36 

44 

46 

39 

40 

52 

54 

55 

53 

57 

48 

28 

30 

42 

42 

42 

49 

50 

49 

26 

24 

20 

18 

26 

40.9 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
HIN 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 

63 

68 

66 

67 

68 

64 

68 

74 

79 

70 

76 

79 

70 

72 

64 

63 

81 

52 

62 

70 

70 

73 

73 

75 

75 

59 

42 

40 

52 

58 

67.8 

HIN 

37 

37 

37 

49 

59 

38 

32 

43 

35 

41 

35 

36 

43 

62 

55 

72 

51 

45 

35 

32 

34 

36 

43 

51 

51 

35 

34 

28 

22 

26 

41.1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

46 

67 

75 

75 

65 

58 

65 

68 

73 

71 

75 

78 

77 

70 

79 

71 

76 

53 

54 

69 

70 

71 

70 

62 

56 

60 

31 

34 

63 

47 

64*6 

MIN 

41 

37 

43 

50 

50 

32 

33 

44 

48 

36 

46 

52 

53 

59 

54 

60 

60 

27 

36 

43 

36 

41 

45 

39 

43 

24 

24 

21 

20 

24 

40.4 

FAYETTEVILLE 

MAX 

48 

65 

72 

71 

61 

59 

63 

61 

72 

73 

72 

76 

75 

67 

75 

70 

76 

52 

63 

57 

59 

69 

65 

50 

66 

60 

34 

31 

52 

60 

62.8 

MIN 

42 

38 

41 

49 

47 

35 

30 

43 

46 

33 

49 

51 

56 

57 

56 

61 

61 

29 

34 

41 

32 

34 

46 

41 

49 

26 

26 

22 

22 

26 

40.3 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

48 

66 

74 

72 

61 

59 

63 

62 

72 

74 

74 

75 

75 

66 

75 

71 

77 

51 

54 

66 

70 

70 

56 

60 

67 

41 

35 

30 

54 

50 

63.0 

MIN 

35 

34 

31 

46 

32 

29 

25 

41 

39 

30 

45 

39 

53 

56 

66 

61 

36 

29 

28 

31 

30 

31 

35 

43 

41 

29 

25 

18 

16 

23 

36.6 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

47 

65 

72 

71 

65 

58 

62 

60 

72 

74 

73 

70 

75 

70 

75 

70 

76 

54 

61 

56 

67 

59 

65 

52 

66 

64 

34 

29 

53 

60 

63.2 

MIN 

41 

38 

35 

48 

48 

31 

27 

44 

45 

32 

46 

50 

55 

58 

54 

59 

52 

28 

32 

37 

32 

33 

41 

40 

46 

26 

26 

21 

17 

25 

38.8 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

49 

69 

76 

76 

65 

56 

65 

64 

75 

69 

77 

80 

82 

66 

78 

71 

78 

66 

67 

73 

59 

70 

72 

60 

71 

44 

35 

32 

58 

38 

64.6 

MIN 

44 

40 

32 

39 

39 

29 

23 

38 

34 

31 

36 

40 

48 

61 

60 

61 

46 

34 

29 

30 

32 

35 

37 

41 

43 

30 

26 

16 

7 

25 

35.8 

FOROYCE  6  W 

MAX 

60 

68 

65 

66 

68 

65 

66 

71 

76 

68 

75 

76 

70 

70 

78 

81 

76 

69 

62 

59 

58 

72 

72 

75 

75 

69 

42 

39 

51 

59 

67.2 

MIN 

37 

36 

40 

50 

56 

46 

33 

50 

43 

40 

42 

36 

49 

68 

58 

65 

51 

46 

36 

38 

42 

42 

49 

54 

49 

40 

31 

31 

21 

31 

43.4 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

55 

70 

76 

75 

68 

64 

69 

65 

76 

70 

76 

79 

79 

66 

78 

72 

81 

54 

55 

70 

69 

70 

68 

63 

74 

50 

39 

36 

54 

48 

66.1 

MIN 

43 

37 

36 

44 

46 

34 

33 

40 

35 

36 

42 

47 

52 

67 

54 

61 

42 

34 

30 

30 

35 

36 

44 

50 

50 

36 

31 

25 

22 

29 

39.7 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

53 

69 

73 

74 

67 

65 

65 

65 

77 

69 

74 

76 

79 

72 

77 

72 

76 

56 

64 

69 

68 

70 

65 

70 

65 

63 

38 

34 

53 

48 

66.6 

MIN 

42 

31 

31 

36 

44 

30 

26 

42 

29 

32 

34 

39 

45 

56 

49 

62 

64 

30 

27 

28 

32 

32 

34 

50 

55 

33 

31 

26 

17 

25 

36.8 

GILBERT 

MAX 

57 

71 

78 

71 

69 

59 

65 

67 

78 

70 

77 

82 

62 

73 

80 

73 

75 

61 

71 

70 

72 

72 

72 

67 

70 

57 

37 

36 

47 

67.9 

MIN 

45 

35 

30 

39 

45 

27 

22 

42 

30 

27 

30 

35 

41 

61 

60 

54 

61 

33 

25 

29 

30 

31 

33 

48 

43 

32 

30 

26 

6 

22 

35.7 

6RAVETTE 

MAX 

50 

66 

75 

74 

61 

60 

65 

61 

73 

74 

75 

77 

76 

67 

79 

76 

75 

52 

54 

69 

70 

74 

64 

58 

68 

50 

33 

31 

54 

54 

64.2 

MIN 

41 

31 

34 

44 

46 

32 

27 

40 

43 

38 

43 

46 

52 

57 

62 

54 

52 

30 

27 

35 

34 

32 

39 

38 

46 

23 

24 

20 

13 

27 

37.3 

HARRISON 

MAX 

51 

68 

77 

75 

64 

58 

64 

63 

74 

67 

77 

79 

76 

67 

77 

69 

76 

56 

57 

72 

71 

70 

71 

62 

69 

63 

40 

36 

57 

46 

66.4 

MIN 

44 

40 

32 

45 

51 

30 

25 

47 

40 

30 

37 

37 

♦  7 

61 

52 

61 

55 

32 

32 

32 

31 

32 

40 

43 

45 

30 

26 

23 

10 

24 

37.8 

HELENA 

MAX 

59 

66 

68 

68 

67 

64 

65 

69 

75 

70 

70 

74 

75 

75 

80 

80 

81 

77 

60 

68 

67 

68 

69 

72 

76 

70 

44 

40 

49 

48 

67.1 

MIN 

50 

43 

47 

53 

57 

47 

35 

50 

40 

45 

39 

45 

44 

62 

55 

66 

68 

48 

35 

36 

46 

39 

46 

50 

46 

42 

31 

32 

24 

30 

44.7 

HOPE  3  NE 

MAX 

59 

63 

70 

69 

71 

68 

63 

69 

72 

78 

71 

78 

60 

78 

74 

81 

84 

79 

60 

67 

71 

70 

74 

74 

75 

76 

50 

40 

40 

52 

58.6 

MIN 

35 

36 

37 

39 

50 

48 

32 

33 

38 

41 

35 

39 

45 

50 

55 

55 

71 

49 

30 

31 

34 

36 

40 

43 

50 

43 

28 

31 

22 

25 

40.0 

HOT  SPRINGS  1  MNE 

MAX 

54 

71 

68 

71 

70 

66 

66 

72 

81 

71 

74 

77 

75 

69 

84 

76 

75 

56 

66 

72 

68 

72 

72 

70 

74 

58 

40 

35 

51 

51 

67.3 

MIN 

41 

43 

49 

52 

56 

42 

35 

51 

47 

45 

46 

48 

57 

60 

51 

63 

56 

40 

37 

36 

43 

47 

49 

59 

50 

38 

30 

29 

26 

31 

46.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1958 


KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  we  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

HAMNOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2    S 

HARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  lOA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNH 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARA60ULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRE5C0TT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


70   78 
35   29 


70   69 
41   43 


69   70 
43   32 


70   74 
42   30 


68   68 

40   38 


65   66 

42   38 


68   70 
38   44 


35   35   40 


69   71 
40   35 


70   71 
32   34 


59   49 
4  5   42 


58   58 
33   31 


57   60 
37   36 


53   70 
47   43 


69   62 
52   39 


62   56 
42   28 


70   62 
55   40 


70   66 
45   40 


70   57 
44   26 


73   67   57 


66   6  3 
46   41 


65   70 
27   45 


65   62 

21   39 


68   75 
30   50 


68   65 
32   42 


66   66 

33   50 


66   70 
29   46 


78   80 
30   38 


75   78 
39   41 


75   76 
28   41 


75   BO 
29   35 


72   77 
35   41 


72   78   78 


75   78 
40   49 


75   78 
34   33 


75   81 
34   38 


58   53   69 


63 

70 

76 

72 

70 

35 

35 

46 

47 

57 

55 

68 

75 

77 

73 

46 

38 

37 

37 

45 

53 

68 

67 

73 

71 

45 

40 

33 

45 

50 

51 

71 

76 

77 

71 

38 

37 

34 

40 

42 

59 

68 

67 

69 

70 

45 

42 

44 

52 

55 

60 

70 

67 

70 

72 

41 

39 

39 

52 

57 

54 

69 

69 

74 

74 

47 

45 

35 

42 

49 

74  75  65 

36  40  29 

69  73  71 

37  44  44 

69  72  70 

43  45  45 

74  72  69 

47  52  38 

71  74  71 

40  45  36 


71   74   70 


66 

27 

69 
52 

77 
29 

56 
41 

57 
49 

61 
53 

57 
24 

65 
26 

63 
33 

67 
31 

68 
34 

70 
32 

65 
34 

67 
43 

71 
35 

65 
29 

68 
46 

80 
38 

63 
26 

67 
36 

69 
33 

70 
33 

75 
51 

78 
34 

69 
31 

67 
47 

61 
35 

64 
25 

66 
42 

76 
31 

68 
28 

67 
43 

80 
32 

68 
24 

69 

68 
41 

74 

66 

76 

30 

30 

36 

60 

71 

77 

36 

33 

35 

76 

69 

76 

45 

39 

41 

74 

74 

76 

36 

35 

36 

77 

69 

76 

37 

30 

37 

74 

78 

62 

36 

37 

41 

71 

77 

60 

36 

40 

43 

68 

71 

77 

34 

29 

31 

71 

78 

80 

34 

32 

42 

78   75   79 
41   54   56 


80   67   60 
46   60   45 


77   69   78 
46   60   59 


81   65   78 
40   60   53 


76   70   80 
44   59   56 


60   71   78 
61   51 


75   65   76 
53   60   53 


78   70   61 
49   58   56 


75   69   75 
43   56   48 


79   61 
59   43 


71   73   71 


53   62 
43   41 


60   60 
37   37 


47   66 
42   42 


54   70 
47   40 


57   59 
47   40 


56   70 
46   41 


59   67 
47   41 


66   65   65 
42   52   52 


70   73   70 
41   50   47 


73   65   59 


75   73   67 
47   45   32 


68   69   66 

46   54   44 


75   70   65 


71   71   67 
50   53   42 


74   64   62 

46   51   33 


70   69   67 
50   53   43 


69   69   69 

40   49   42 


65 
33 

71 
49 

76 

42 

65 
30 

71 
40 

76 
36 

60 
25 

61 

45 

79 
33 

65 
32 

69 

32 

70 
43 

63 

33 

70 
33 

73 
36 

66 
31 

63 
44 

74 
45 

67 
27 

70 
43 

60 
32 

62 
32 

66 

37 

71 
37 

67 
27 

70 
41 

80 
36 

65 

42 

66 
29 

64 
44 

73 
45 

65 
44 

73 
38 

66 

40 

76 
35 

67 
36 

71 
31 

80 
45 

68 
36 

77 
38 

70 
36 

75 

35 

75 
44 

74 
34 

77 
33 

77 
41 

66 

37 

69 
42 

75 
33 

82 
54 

65 
49 

77 
50 

78 
46 

76 
48 

79 
49 

78 
46 

71 
47 

76 

54 

68 
60 

79 
«1 

60 
64 

60 
48 

66 
51 

76 
51 

75 
64 

ao 

S3 

83 
66 

68 
53 

60 
54 

70 
64 

69 
55 

77 
it 

79 
51 

72 
59 

82 
51 

72 
57 

82  79  56 

62  51  42 

85  81  56 

65  55  47 

80  78  59 

54  58  43 

73  76  64 

55  61  36 


62   61   44 


80  80   76 

57  66   45 

73  69 

60  31 

71  72   59 


79   78   61 
56   56   40 


76   65 
64   43 


53   45   26 


68   73 
26  i9 


65   71 
35   38 


40   29 
62   72 


67   71   65 
25   26   29 


61   69 
32   3  5 


65   68 
34   37 


73   71 
30   33 


67   71 
31   32 


63   70 

36   33 


64   67 
34   36 


68   73 
26   27 


58   59 
36   44 


47   42   43 


67   71   77 
33   46   40 


75 
33 

75 
46 

74 
42 

75 
38 

77 
39 

66 

34 

70 
59 

79 
57 

82 

63 

70 
60 

82 
56 

82 
67 

69 
56 

72 
54 

79 
54 

78 
43 

72 

60 

60 
64 

79 
47 

73 
53 

80 
53 

70 
60 

78 
52 

70 
55 

72 
60 

81 
56 

75 
56 

77 
51 

70 
50 

81 
60 

71 
61 

79 
59 

80 
55 

71 
62 

81 
59 

83 
62 

68 

60 

77 
54 

71 
63 

70 
60 

81 
60 

78 
54 

75 
43 

69 
55 

73 
59 

53   66 

30   31 


62   60 
32   31 


60   64 
30   32 


70   73 
35   36 


68   67 
29   34 


67   72 
3*   33 


67   68 
30   32 


64   69 
31   32 


66   71 
30   29 


63   71 
26   29 


74   66 
41   50 


73   66 

34   40 


72   67 
46   54 


71   70 
37   56 


71   73 
41   46 


71   69 
39   42 


67   72 
42   53 


72   76 
44   48 


73   68 
40   55 


70   69 
32   54 


59   64 
50   48 


72   65   39 
44   36   28 


76   64   39 
43   35   31 


70   61   41 
39   29   29 


76   60   37 
45   36   31 


76  70   40 

43  36   30 

70  67   35 

39  29 

75  66 

42  37 

74  66   40 

45  35   30 


74   67 
56   39 


75   68 
50   40 


51   49 
21   27 


56   48 
7   20 


35  53  45 

29  23  32 

39  51  55 

30  20  24 

36  51  51 
29  21  22 

34  55  47 


50   45 
21   29 


33   46   44 
26   20   26 


57   46 
13   24 


61   69   65 


64 

71 

36 

36 

62 

72 

29 

32 

52 

61 

42 

35 

60 

65 

31 

31 

65 

70 

33 

39 

67 

69 

29 

30 

50 

62 

37 

36 

68 

69 

33 

33 

66 
30 

71 
36 

61 
38 

71 
37 

50 
35 

60 
37 

65  70  65 

36  39  54 

66  70  72 

37  43  45 


74  74 

36  41 

71  66   65 

37  39   56 

65  67   62 

35  35 

71  65 

34  37 

73  71   70 

36  40 

68  73   73 

40  46   54 

71  75   74 

38  44   50 

66  69   70 
36  35   44 


70   72   75 
36   37   41 


37   40   40 

70   70   73 
35   39   55 


66   73   73 


68   72   66 
36   45   50 


73   65   62 
35   41   40 


71   74   72 
39   46   50 


74   67   39 
44   39   31 


73   54 

50   40 


61   59   28 
49   2  7   21 


57   70 
43   30 


72   75 
52   44 


69   74 
51   43 


70   74 
46   40 


77   74 
5  7   46 


71   65 
53   37 


21  28 

22  57 


37   51   46 
28   22   26 


52   52 
18   23 


45   47 
18   31 


34 
24 

33 
12 

58 
11 

38 
31 

39 

20 

53 
20 

37 
30 

36 
21 

52 
25 

36   51   42 
29   20   25 


74   69 
41   35 


74   71 
48   38 


76   67 
48   3  7 


70   65 
43   33 


76   76 

47   47 


77   77 
41   42 


67   63 
45   25 


73   75 
44   39 


74   67 
44   38 


37 

36 

52 

26 

21 

26 

42 

53 

56 

32 

24 

27 

38 

52 

47 

26 

20 

29 

33   46   39 
24   16   17 


51   46 
22   25 


51   56 
29   28 


37   54   50 
31   25   31 


35   46   39 
25   11   19 


37   55 
24   26 


40   50 
23   23 


32   53   51 

21   19   28 


50   50 
20   27 


40   34   50 
32   24   27 


29   20   29 


70 
46 

69 
26 

33 

27 

31 
23 

66 

20 

52 
30 

77 
45 

68 
39 

41 
32 

37 
32 

50 
23 

47 
31 

72 

44 

73 
38 

43 
31 

38 
31 

34 
25 

49 
28 

67.3 
39.9 


67.5 
38.2 


67.0 
41.3 


66.6 
41.0 


65.9 
41.7 


68.3 
40.5 


66.6 
40.3 


67.5 
36.8 


56.8 
41.5 


64. 
34. 

4 
9 

66. 
37 

2 
3 

66 
40 

8 
3 

66 
42 

9 
0 

67 
38 

3 

0 

70 
42 

8 
.9 

67 

40 

1 
.6 

65 
37 

.8 
.3 

67 
37 

.8 

.7 

66. 

44. 

6 

1 

67, 
41. 

1 
0 

65. 
37. 

5 
9 

67 
42 

6 
2 

66 
39 

5 
3 

65 
39 

0 
8 

66 
39 

2 
3 

66 
42 

.1 
.1 

67 
40 

.2 
.7 

65.5 
39.8 


notes  folloviag  8ti 
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DAILY  TEMPERATURES 


4RUMSA8 
KOVEMBER  1958 


Station 


SUBIACO 

TEXARICANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 

WHITE  ROCK 


Day  Of  Month 


54   69   76 
43   41   37 

62   66   69 


39   38   47 


55   70   73 
36   30   31 


52   69   68 
47   46   37 


62   69   65 


45   65   67 


59   65   66 


59   67   67 
45   40   38 


67   61   57 


69 

64 

46 

30 

72 

57 

44 

35 

68 

66 

57 

50 

66 

59 

49 

38 

66 

66 

48 

39 

70 

64 

55 

38 

29   44   36 


68   72   78 


58   58   70 
40   45   47 


68   67   76 
26   49   30 


66   72   73 


61   61   72 


66   68   76 


65   65   78 


71   77   79 
4  7   44   52 


62   63   70 
40   41   52 


72   77   79 
30   31   37 


65   72   76 
38   35   38 


69   74   78 
4  1   36   40 


65   69   71 
43   47   54 


37   37   42 


74   73   77 


71 
58 

82 

50 

72 
58 

79 
51 

73 
63 

80 
56 

84 
71 

79 
52 

63 

54 

70 
53 

66 
60 

66 

43 

70 
58 

78 
44 

74 
62 

77 
54 

67 
60 

75 
60 

76 
60 

79 
52 

71 
60 

82 

59 

82 
65 

80 
51 

64 
56 

70 
56 

67 
59 

67 
48 

66 

55 

78 
60 

80 
59 

82 
69 

68 
62 

79 
50 

81 
64 

81 
59 

57   61 
36   44 


68   71 
25   25 


65   69 
37   37 


60   65 
35   42 


63   67 
33   38 


71   67   71 
37   41   53 


42   47   59 


58   64   66 

51   46   46 


32   34   48 


67   67   63 
39   41   45 


37   45   50 


4  7   47   50 


62   63   69 
39   45   50 


65   70   68 
36   40   53 


74   69   43 
48   37   30 


77   64   42 
56   40   33 


61   61   32 
45   26   22 


73   70   4* 
53   37   31 


68   49   35 
45   32   30 


76   69   42 
51   39   36 


60   60   32 
50   26   24 


75   68   44 
46   34   28 


74   65   38 
44   36   28 


31   43   41 
20   16   22 


33   55 
26   18 


3  3   46   34 
20   17   22 


27   47 
20   20 


33   49   44 
29   20   27 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H  < 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 
WIND 

.06 

54 

.03 
44 

.07 
17 

.05 
5 

.04 

19 

.04 
27 

.10 
17 

.10 
23 

.10 
22 

.07 
17 

.09 
11 

.08 
9 

.06 
5 

16 

.13 
14 

.06 
16 

60 

.09 
35 

.07 
27 

.06 
10 

.08 
21 

.04 
9 

.04 

7 

.05 
11 

.05 
10 

.06 
41 

.14 
54 

40 

65 

15 

2.12B 
721 

Hope  3  NE 

EVAP 
WIND 

.05 
18 

.10 
29 

.08 
21 

.07 
27 

.11 
38 

.08 
30 

27 

.09 
14 

.12 
24 

.11 
19 

.11 
11 

.08 
11 

.09 
5 

.10 
22 

.15 
34 

.04 
38 

.11 
76 

.10 
48 

.07 

11 

.06 
8 

.08 
14 

.06 

8 

5 

.07 

16 

.05 
3 

.14 
64 

.13 
61 

34 

45 

15 

2.70B 
776 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

.06 
23 

.06 
21 

.05 
18 

.03 

9 

.12 
45 

.04 
20 

.10 
21 

.11 
33 

.12 

19 

.12 
23 

.10 
17 

.07 
22 

.09 
18 

.06 
27 

.11 
31 

21 

.06 
102 

.19 
55 

.11 
26 

.06 

7 

.08 
16 

.07 

14 

.07 
20 

.04 

14 

.05 
6 

.10 
46 

.13 
35 

25 

40 

15 

2.54B 
789 

Nimrod  Dam 

EVAP 
WIND 

.01 
10 

.04 
8 

.04 
10 

.06 
5 

.07 
12 

.04 
10 

.06 
6 

.07 
27 

.09 
2 

.07 
12 

.09 
8 

.05 
5 

.05 

4 

.08 
8 

6 

10 

26 

22 

8 

.04 
3 

.04 
6 

.03 

6 

.02 
4 

.04 
6 

.04 
3 

.05 
34 

.09 

17 

3 

20 

3 

304 

Russellvllle 

EVAP 
WIND 

: 

.10 
24 

.09 
10 

.25 
21 

.03 
20 

.13 
18 

.10 
23 

.32 
21 

.07 
22 

.17 
17 

.18 
14 

.14 
10 

.16 
14 

24 

16 

14 

51 

30 

.06 
20 

.08 
11 

.08 
10 

.09 
13 

.07 
10 

.14 
23 

.05 
46 

.08 
42 

* 

84 

8 

28 

666B 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.01 
20 

.06 
53 

.09 
64 

.08 
56 

.10 
107 

.04 
61 

.13 
26 

.12 
77 

.09 
56 

.14 
73 

.08 
IS 

.11 
28 

.07 
17 

.08 
72 

120 

.07 
78 

.10 
164 

143 

.02 
44 

.05 
17 

.05 
23 

• 

.09 
20 

.16 
35 

.06 
25 

.01 
129 

37 

.07 
74 

• 

.23 
59 

2.26B 
1693 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
NOVEMBER    1953 


Static 


Batesville  L  and  D  No  1 

Blytheville 

Brinkley 

Conway 

corning 

Devils  Knob 

Eureka  Springs 

Fayetteville  CAA  Airport 

Flippin  CAA  Airport 

Fort  Smith  WB  Airport 

Gilbert 

Gravette 

Jonesboro 

Little  Rock  WB  Airport 

Mammoth  Spring 

Marked  Tree 

Uena 

Monticello  3  S 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff  CAA  Airport 

Rogers 

Hussellville 

Searcy 

Waldron 

Walnut  Ridge  CAA  Airport 


Day  of  month 


SNOVfFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


30 
T 


T 

.5 

i.6 

3.0 

6.5 

2.0 
2 

5.5 
4 

.4 

T 

4.0 


1.5 
T 

5.0 

5 

2.5 


efereocv   notes   lollowlng   Station   Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEHBEH   1958 


-    140  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEMBER    1958 


-   X4X   - 


STATION  INDEX 


STATION 


APPLETON 
ARKAOELPMIA 
ANSAS  CIT 


lTHENS 
AUGUSTA 

I  KN08 
BATESVILLE  LIVESTOCK 


0006 
006* 
0130 


0178 
01B8 
0196 
0220 


BIG    LAKE    OUl..eT 


MOUNTAIN    DAM 

BLUFF    CITY    3    SW 
BLVTHEVILLE 

lEVlLLE  6  NW 
BOONEVlLLE  7  NE 
BOONEVILLE    6    NNE 


BRANCH  3  SH 
BRINKLEY 

BUFFALO    TOWER 

.    SHOALS    DAM 
BUROETTE 

CABOT  *  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN    I 

>EH   2 

'   CHAFFCe 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENOOK 
CLABK5VILLE 
CLINTON 

COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 
CONWAY 
CORNING 


CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

VILLE 
DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

0£S  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1  ESE 

DUMAS 

LE  GAP 

'EL  DORADO  CAA  AlRPOR 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 

AYETTEVILLE 

AYETTEVILLE  CAA  AP 


0536 
0^82 
0486 


0664 
0676 
07*6 

0764 
0798 


0842 

0848 
0872 


1132 
U52 
1154 
1172 


1968 
1982 
2148 


2300 
2356 
2366 


FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FOREMAN 
FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
GUROON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARDY 

RISON 
HEBER  SPRINGS  3  NE 
HE6ER  SPRINGS  3  SW 
HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


KINGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 

E  MAUMELLE 

LAMAR  2  SW 

LAN6LEV 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  : 

LEOLA 


2528 
2540 
2544 
2564 

2574 
2578 
2670 
2760 


'LITTLE    ROCK 
TLE    ROCK 
LOST    CORNER 
LURTON 
MADISON 


WB    > 


SCOTT 

AHRENCE 
SALINE 


PERRY 
POPE 

CLARK 
ESHA 

ITTLE    1 
HOWARD 

MOODRUFI 


INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 


lEVADA 

IISSISSIP 
LOGAN 
LOGAN 


PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN   8UREN 

MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 


ASHLEY 
PULASK I 
LINCOLN 
PIKE 

FAULKNER 

YELL 

YELL 
YELL 
SEVIER 

CHICOT 

PRA I R  I  E 
JOHNSON 
DESHA 
DESHA 

SCOTT 


2842 
2922 

2930 


2976 
3074 
3086 


3164 
3226 
3230 
3235 
3242 

325  S 
3428 
343  B 


DALLAS 
LITTLE    RIVE 
ST    FRANCIS 

SEBASTIAN 
CRAWFORD 
HEMPSTEAD 


ASHLEY 
CALHOUN 
SHARP 

BOONE 

CLEBURNE 

CLEBURNE 

POPE 

PHILLIPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 
SEVIER 
GARLAND 


CRAIGHEAD 
LONOKE 
CLEVELAND 
CRAIGHEAD 


PULASKI 

PULASKI 

POPE 

NEWTON 

ST    FRANCIS 


35  05 

36  2  8 

35    04 


35  51 

36  07 
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OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


AMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 
ITTLE  ROCK.  WATERWORKS 
E6A  Y.  SWAIM 


HOBART  WATTS 

JOHN  A.  JONES 
ILLMAN  E.  LAWRENCE 
OHN  W.  TRAMMELL 


lAMES  J.  MITCHUM 
I    S  FOREST  SERVICE 
..  G.  ADAM SON 
lARVEY  E.  SKELTON 
URVIN  MORRISON 

1.  6.  HAMMOND 

>.    N.    BRECK^ENRIDGE 

LTTA    C.    BURKS 

EARLE  L.  BROWNE 

DAVID  L.  STIDHAM 

NNA  M.  LILES 

.  W.  DOUGLAS 

EE  W.  MCKENNEY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 


lIHEfilNE 


HITE 


CRAWFORD 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

MARSHALL  HICKMON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEER! 


AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  a.  DILWORTH 
EDITH  2.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 


JOHN  L.  TAIT 
ARK  POWER  AND  L 
B.  F.  NORTHERN 


BEACH 
L  B.  RIDDICK 

DE  C.  BRASHEARS 
LIAH  L.  eiNAM 

lAMS 


CLARENCE 
LAURA  POL  I 
JOE  C.  ALI 


EN 


U  S  FOREST  SERVICE 
eiLLIE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERna  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOOOlEft 

0,  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 
CORNELIA  H.  DICKEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 
CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CfilSTEE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 


MYRTLE  I.  PRICE 
WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  6ANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 

DOROTHY  M.  BEEN 

ROY  S.  R0B6S 

A.  JAMES  LINDER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  8.  LOGAN 
WAYNE  STARK 
MRS.  BOBS' 
CHARLEY  M. 


DDELL 

LUCY  A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 
LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  a.  SYKES 

BENEDICTINE  SISTERS 
R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 


UNIVERSITY 

MABEL  L.  FORRESTER 

F.  W.  KELLOGG 

IDA  G.  8AMEY 

J.  R.    RHODES 


STATION 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MAUMEE 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  8 

MORRILTON 

MOUNT     IDA 
MOUNT    MAGAZINE 
MOUNTAIN   HOME    1    NNW 
MOUNTAIN   HOME    C    OF    ENC 
MOUNTAIN   VIEW    1    E 

ULBERRY    6    NNE 
ARROWS    DAM 

ASHVILLE    PEACH    SUBST>l 
NASHVILLE    SCS 


NEWHOPE    3    E 
NEWPORT 

IMROD  DAM 
NORFORK  DAM 
ODELL    3    N 

OOEN    2    W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 


PARKIN    2    W 

PARKS 

PARTHENON 

PERRYVILLE 

PINE    BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 


PYATT  1  NNW 
RATCLIFF  2  S 
RATCLIFF  5  NE 


SHERIDAN  TOWER 


SI  LOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 


STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  ' 
sue  I  AC 0 
TAYLOR 


WALDRON 

WALNUT    GROVE    2    I 

WALNUT    RIDGE    CA. 

WARREN 
WASHITA 
WEST    FORK 
.WHEELING 
WHITE    ROCK 
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TIME  AND 

TABLES 


IGHT   CO 


POLK 
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ASHLEY 
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CONWAY 

GOMERY 
LOGAN 
BAXTER 
BAXTER 
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PIKE 

HOWARD 
HOWARD 

HOWARD 


WASHINGTON 

MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 
SAL  I  NE 
FRANKLIN 


GREENE 
LOGAN 
LOGAN 


RANDOLPH 
ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 


LOGAN 
FRANKLIN 
FRANKL I N 
LOGAN 


GRANT 

VAN   BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

YELL 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

POPE 

SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 

FULTON 

FRANKLIN 

SEVIER 
MISSISSIPPI 
YELL 
CROSS 


>    33    35 

33    19 

1    33    19 


36  20 
36  20 
35    52 


90  25 
92  36 
90  55 
92    39 


91    48 

91  29 

92  27 


92  23 
92  23 
92    06 


91    56 

93    54 

90  59 

91  30 
93  23 
93    23 


35    21 

35   22 
35    16 


.    34  27 

35  38 

36  11 
33  55 
33  22 
33  54 


34    ! 


36    06 
33    36 


35    34 

34  57 

35  14 


91  32 
91  25 
93  39 
93    2  7 


EARL    E.    GRAHAM 

.   POWER   AND   1 
no    STATION    I 
JOHN    H.    MCKEE 

VEfiSITY    OF    ARKANSAS 

IN    F.    SHEAfiON 

INIE    MORTON 
STERLIN    WALLACE 
HELEN    £.     ADAMS 
H    L.    SHRADER 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA    S.    LEAVELl 

WILLIAM    E.    BLA 
ARKANSAS    FORESTRY   COMM 
RADIO    STATION    KTLO 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 


F  ENGINEERS 
OF  ARKANSAS 
NS    SERVICE 


EDNA 


WESTF. 


ELSIE  F.  WARD 
UTHER  D.  SUMMERSi 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
IRS.    RENZO   HURST 

JOAN    S.    GRESHAM 
J.     T.    HARGIS 
THOMAS    r.    MCKINION 
GUY    COOK 
BURNS    WAKEFIELD 

MAURICE    R.    BRANDT 
RADIO    STATION    KDRS 
FRANK    TAYLOR 
U   S   SOIL   CONS   SERVICE 
CORINE    D.    GARDNER 

iR    K,    HANSARD 

lUH  B.  CARLTON 
FRANCIS  FINKBEINER 
MRS.  EMMA  GRESHAM 
I    S    CIVIL    AERO    ADH 

i.'R,    HUDDLESTON 
BENEDICTINE    SISTERS 
PEARL    NEWTON 

I   S   SOIL   CONS  SERVICE 


I  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I  S  SOIL  CONS  SERVICE 
ULA    M.    WEEKS 


HOWARD    FOWLER 


)   H.    BRADFORD 
JOHN   BROWN   UNlVEftSlT 
MARGARET    F.    GORDON 
HUBERT    BAKER 
ARKANSAS    FORESTRY    COI 


GEORGE    L.    CLARK 
INIVERSITY    OF    ARKANSAS 
lEW    SUBIACO    ABBEY 
DELLA    0.    NORWOOD 

I   S   WEATHER   BUREAU 
I   S   FOREST    SERVICE 
IILLIAM   D.    BIVENS 
L.    H.    FAST 
I    S    CIVIL    AERO    ADM 


WARREN   < 


TTON    ( 


EFFIE  D.  LITTLE 
THOMAS  W.  CONE 

S  FOREST  SERVICE 

RS.  L.  M.  SNEAO 
.  0.  ANDERSON 

ILES  B.  TURNER 

RADIO  STATION  KWY6 

S  a.    JOHNSON 


t  DUIBUZ  COOK:      1.    AUAISM      2. 


fllBSlPPI      3.    OUACHITA     4.   OD      S.    ■&!»  RAKH     6.   SALUI     T.  WOT* 


Evaporation  Is  measured  In  the  standard  weather  Bureau  type  pan 


REFERENCE  NOTES 
Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletiD. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data-  Table  and  on  the  maps,  became  affective  with  data  for  January  1957. 

unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are.   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Soi?h!y  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

f  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

on  Index  as  "U   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servIilon'sl^kJn'a't  'thrp^^entloca'tlon.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

::-url=:^  =  C^^^^^^=-:i^u-e--e-b^:rva?;o-:-ons:.:-t!^ 

result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

T.:  ii^^i.X'^  ^i^^^it:-:^:^.;^\i:^t:^.^-^s^^^  ^^^s^::i^.^n-^\i^  :?:nd-r^::i.-Su-^g  -e-sr;  i^. 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

m  the  Station  Index  the  letters  C ,  H ,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   weighing  Rain  Gage  Recording  station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
H    "Snot?aIf and  SnofofGiound"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


NO  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Intercolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publlcatio 
NO  record  in  the  "D.ily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground 


Ground"  Table:  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Ddily  Precipitation"  Taoie,  ■  tvaporaxion  aim  n±uu  lau^^,      o..--.^^--  « — uiuuuu   x  ^      . 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

?SlrmL^reis''rre1eJei^?irix;oserrrrsh:iter''loc^:ferr?er?eer;bove  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  bunding. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

^^^^fe^uIeaL^fif-sn^ifan.wholly  or  partlyestimated,  using^a  ratio^of^ 

the  value  for  a  full  month. 

Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  esseniiaiiy  accuraLc  uii^  «.«,  .«.,  =^*b""/ — -  amounts  to  be  published   a 

Hourly  Precipitation  Data.)  ^,      ^  ^^ 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 


water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  oi  i  incn  wa.er  «4u..».=o.  .„  =..., 
one  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent 
Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amoun 


„   „„„-h,,  ,„rt  annual-  «2  50  Der  vear    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 

reTade^laTabfe^o  the  IZlU'.re.^.^It    oTDo"u'ments!""RemU?f ^ce  IZ   Srrisp^ndenc^  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

th,r  conditions  in  the  U   S   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA.  NATIONAL 
iuS^ARY  "either  olwhlch  Li  be  ^b^ain^d  ^ro^^he  Lperintendent  of  Documents,  Gcvernment  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

15  cents. 
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MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG         AM 

47. IM 

22.8 

35. OM 

68 

20 

4 

15 

933 

0 

5 

27 

0 

.38 

.25 

12 

1 

13+ 

2 

0 

0 

0 1 V  I S  I  ON 

36.9 

-    2.9 

.54 

-    2.39 

3.8 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

49.4 

26.9 

38.2 

70 

4 

2 

15 

825 

0 

4 

21 

0 

1.95 

.42 

31  + 

3 

15+ 

6 

0 

0 

BATESVILLE    LIVESTOCK               AM 

48.7 

22.6 

35.7 

59 

5 

2 

15 

899 

0 

6 

28 

0 

D       .90 

D       .35 

13 

3.5 

4 

13 

0 

0 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

50.4 

26.2 

38.3 

58 

4 

2 

15 

818 

0 

4 

21 

0 

1.12 

-    2.97 

.28 

27 

4.0 

2 

15+ 

0 

0 

BLYTHEVILLE 

46.8 

28.4 

37.6 

-    4.2 

65 

19 

7 

15 

842 

0 

3 

19 

0 

.93 

-    3.45 

.34 

23 

.0 

0 

0 

0 

CORNING 

47.1 

27.1 

37.1 

-    3.1 

64 

19 

7 

15 

857 

0 

2 

20 

0 

.64 

-    3.09 

.40 

3 

.0 

0 

0 

0 

JONESBORO 

48. 6M 

28.1 

38. 4M 

-    3.4 

58 

4 

10 

15 

823 

0 

3 

20 

0 

1.39 

-    3.12 

.54 

2 

T 

0 

1 

0 

MARKED    TREE 

48.6 

28.8 

38.7 

-    2.0 

70 

4 

9 

15 

809 

0 

3 

19 

0 

1.04 

-    3.33 

.34 

27 

1 

13 

0 

0 

NEWPORT 

49.3 

29.6 

39.6 

-    3.2 

72 

4 

9 

15 

785 

0 

3 

19 

0 

.59 

-    3.67 

.22 

27 

0 

0 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

47.4 

24.9 

35.2 

64 

19+ 

5 

15 

889 

0 

4 

24 

0 

1.09 

.52 

23 

T 

0 

1 

0 

POCAHONTAS    1 

47.9 

25.7 

35.8 

-    3.8 

67 

19 

4 

15 

868 

0 

3 

22 

0 

.57 

-    3.13 

.43 

3 

T 

0 

0 

0 

SEARCY 

50.5 

28. B 

39.7 

-    3.2 

73 

4 

7 

15 

775 

0 

3 

19 

0 

1.33 

-    3.42 

.37 

27 

0 

0 

WALNUT    RIDGE    CAA    AIRPORT 

45.6 

26.1 

35.9 

65 

19 

10 

15 

866 

0 

4 

23 

0 

1.07 

.57 

31 

T 

0 

1 

0 

WILSON 

49.2 

28.5 

38.9 

59 

4 

7 

15 

803 

0 

2 

18 

0 

DIVISION 

37.8 

-    3.5 

1.07 

-    3.15 

.9 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

52.8 

27.3 

40.1 

-    3.7 

74 

4 

3 

15 

765 

0 

22 

0 

1.12 

-    2.04 

.60 

13 

5.5 

6 

13 

3 

1 

0 

CAMP    CHAFFEE                                    AM 

49.6 

24.3 

37.1 

73 

5 

-    2 

15 

862 

0 

25 

2 

1.09 

.53 

31 

6.0 

6 

13 

1 

0 

CLARKSVILLE 

51.4 

27.7 

39.6 

73 

4 

5 

15 

781 

0 

22 

0 

1.28 

.45 

2 

4.5 

4 

13 

0 

0 

DARDANELLE 

51.2 

28.5 

39.9 

-    3.5 

73 

4 

5 

15 

772 

0 

22 

0 

1.13 

-    2.74 

.38 

27 

3.5 

0 

0 

DEVILS    KNOB 

43.1 

26.4 

34.8 

59 

19 

2 

15 

932 

0 

25 

0 

1.04 

.27 

13+ 

0 

0 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  R// 

48.5 

27.7 

38.1 

-    4.4 

71 

4 

4 

15 

825 

0 

20 

0 

.97 

-    2.17 

.47 

30 

5.0 

4 

13 

0 

0 

FT    SMITH    WATER    PLANT 

51.4 

26.2 

38.8 

71 

4 

3 

15+ 

806 

0 

24 

0 

.92 

.54 

31 

3.0 

3 

13 

1 

0 

MENA 

53.1 

30.4 

41.8 

-    1.9 

70 

4 

8 

14 

714 

0 

19 

0 

.98 

-    3.01 

.35 

13 

4.6 

5 

14+ 

0 

0 

MOUNT    MAGAZINE 

44.9 

27.9 

35.4 

55 

4 

5 

14 

878 

0 

21 

0 

1.04 

5.6 

0 

0 

OZARK 

50.8 

28.8 

39.8 

-    2.3 

72 

4 

8 

15+ 

771 

0 

21 

0 

.91 

-    2.11 

.35 

13 

3.3 

3 

13 

0 

0 

PARIS 

51.5 

26. 8M 

39. 2M 

75 

4 

4 

15 

805 

0 

0 

1.23 

.45 

13 

4.2 

3 

14+ 

0 

0 

RUSSELLVILLE 

52.5 

28.5 

40.5 

75 

4 

5 

15 

750 

0 

21 

0 

.89 

.45 

27 

3 

13 

0 

0 

SUBIACO 

50.8 

27.7 

39.3 

-    4.0 

75 

4 

5 

15 

789 

0 

22 

0 

.92 

-    2.68 

.40 

13 

2.7 

2 

14+ 

0 

0 

TURNPIKE 

WALDRON 

54.1 

26.1 

40.1 

72 

4 

-    3 

14 

751 

0 

1 

24 

2 

1.15 

.31 

31 

4 

13 

0 

0 

WHITE    ROCK 

45.9 

28.5 

37.2 

55 

4 

6 

15 

852 

0 

3 

21 

0 

1.67 

.55 

31 

11.0 

5 

16+ 

1 

0 

DIVISION 

38.8 

-    3.5 

1.09 

-    2.42 

4.9 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

52.0 

29.7 

40.9 

71 

4 

7 

743 

0 

2 

18 

0 

1.17 

.45 

13 

0 

0 

BENTON 

53. OM 

27, OM 

40.  OM 

73 

4 

0 

769 

0 

1 

24 

1 

.93 

.40 

13 

8.0 

8 

13 

0 

0 

8LAKELY    MOUNTAIN    DAM              AM 

51.1 

26.4 

38.8 

73 

5 

4 

808 

0 

1 

22 

0 

.75 

.28 

27 

6.5 

0 

0 

CONWAY 

51.2 

28.1 

39.7 

-    4.3 

73 

4 

3 

780 

0 

2 

20 

0 

1.24 

-    3.36 

.39 

27 

4.0 

3 

13 

0 

0 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

51.9 

31.4 

41.7 

-    3.9 

73 

4 

9 

716 

0 

2 

17 

0 

1.88 

-    2.64 

.96 

13 

9.5 

1 

0 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               R// 

49.4 

31.3 

40.4 

-    3.5 

75 

4 

12 

755 

0 

2 

17 

0 

1.25 

-    2.82 

.38 

12 

6.0 

4 

13 

0 

0 

MALVERN 

51.3 

26.9 

39.1 

75 

4 

-    2 

794 

0 

2 

20 

1 

2.22 

1.50 

13 

8.0 

8 

13 

1 

1 

MORRILTON 

50.7 

28.3 

39.5 

-    3.4 

72 

4 

4 

781 

0 

3 

21 

0 

1.86 

-    2.13 

.63 

13 

3.5 

1 

0 

NIMROD    DAM                                          AM 

50.6 

24.8 

37.7 

72 

5 

2 

15 

83  8 

0 

2 

25 

0 

1.09 

.45 

13 

3.0 

0 

0 

PERRYVILLE 

52. IM 

28. 7M 

40.  4M 

-    2.5 

76 

4 

7 

15+ 

745 

0 

1 

20 

0 

SHERIDAN    TOWER 

DIVISION 

39.8 

-    3.7 

1.38 

-    2.86 

5.9 

eference  notes  folloving  Statloo  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 
DECEMBER    1958 


Temperature 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

OES  ARC  AM 

HELENA 

KEO 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES  AM 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE  AM 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST    DIVISION 

ASHDOWN 

BE  QUEEN 

HOPE  3  NE  AM 

MOUNT  Ida 

NARROWS  DAM  AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA  AM 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1  AM 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT  AM 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

PORTLAND  AM 

DIVISION 


*9.0 

47.6 

49.5 

50.2 

49. 6M 

48.7 

50.6 

46.6 

48. BM 


54.4 
54.4 
51.7 
52,5 
53.4 
51.1 
54. S 
51,9 


52.0 

52.6 

52.3 

52. 3M 

53,8 

50,5 

53.0 


54,5 

53, 2M 

51,5 

52, 9M 

52.0 

49,7 

52,0 


29.9 

26.7 

32.0 

28.3 

29. 3M 

29,2 

31,4 

28,0 

27, 9M 


31,2 
32,0 
28,3 
27,1 
26,7 
28,5 
32,1 
33,8 


30,9 

27,1 

31.4 

32. 8M 

31.6 

28.4 

32.5 


31.6 

28. 2M 

30.2 

31.6M 

32.8 

29.2 

30.4 


39.5 

37.2 

40.8 

39.3 

39. 5M 

39.0 

41.0 

37.3 

38. 4M 

39.1 


42.8 
43.2 
40.0 
39.8 
40.1 
39.8 
43.5 
42.9 

41.5 


41.5 

39.9 

41.9 

42,  6M 

42,7 

39.5 

42.8 

41,6 


43,1 

40,  7M 

40,9 

42, 3M 

42,4 

39.5 

41.2 

41.4 


:  3  S 


5.2 
2.6 


3,5 
5.1 


6,0 
5,8 

6,0 
6,6 

4,5 


787 
855 
744 
790 
786 
802 
735 
851 
818 


682 
666 

767 
775 
766 
774 
659 
678 


722 
773 
710 
689 
684 
787 
682 


672 
761 
741 
698 
693 
784 
732 


Precip^lalion 


i;7i 

1.64 
1.23 
1.60 
2.38 
1.62 
1.56 
.96 
1.79 

1.61 


1.31 

1.52 
.78 

1.20 
.72 
.68 

1.07 

1.04 


1.13 
2.23 
1.14 
1.02 
1.28 
2.15 
,78 

1,39 


3.09 
3.70 
2.36 
3.29 


4.01 
3.30 


3.67 
4.32 


3.33 
3.76 
4.94 

4.63 
3.87 


4.84 
4,45 
3.71 
4.46 
3.80 


4.0 
7.0 

4.0 
7.0 
3.7 
4.0 
4.0 
4.2 

4.7 


3.0 

1.6 

9.0 
3.5 
2.0 
1.5 


2.0 
2.0 
3.5 

3.3 

2.9 


10.4 
3.0 


5  stations 


Highest  Temperature    76    on  the  5± at 

Lowest  Temperature    -4    on  the  15± at 

Greatest  Total  Precipitation    2.38    inches  at  M»rl»nna  2  g 


nravette 


Least  Total  Precipitation    0.22    inches  at  Mammoth  Spring . 

Greatest  one-day  Precipitation   1.95   Inches  on  the — 13 — at  Washita . 

Greatest  Total  Snowfall    11.0    Inches  at  White  Rogli; . 

Deepest  Snow  on  Ground    10    inches  on  the  13 at   p<ne  piuff  CAA  AP   . 


See  reference  notee  follovlog  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVIULE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVlLLE  4  NW 
BIC  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
SLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
.BOONEVILLE 
8 OUGHT ON 

BRADFORD 
8RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  *  SW 


CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE 
CLARENDON 


1.96 

D  .90 
1.12 


.76 

1.3S 

1.71 
1.72 
1.39 
.64 

.83 


SW 


CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
PES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVlLLE  CAA  AIRPORT 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R/ 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTT 16  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 


1.09 

1.26 
1.03 
1.24 
.64 

1.51 

1.13 
.56 
2.23 


10   11   ^2 


13   14   15 


D.30 
.17 


16   17   18 


25   26   27 


DAILY  PRECIPITATION 


COXTIlniXD 

■3 

Day  oi  month 

1 T 1 ' 1 ~"1 — ^~" 

station 

1   1 

2  1 

3 

4    5  {  6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13  I  14  1  15 

16   17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  I  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  I  29  1  30 

31 

HORfllLTON 

i.a6 

.22 

.08 

T 

.OA 
.02 

.63   T 

.65 

.48 

.48   .03 
.15   .03 

.32 

.09 

.06  . 
.07  . 

MOUNT  IDA 

1.32 

•  29 

.02 

.10 

.19  . 

MOUNT  MAGAZINE 

1.0* 

T 

.27 

.25 
.25 

T 

.22  . 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

.*7 

T 

T 

T 

T 

.13  . 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.3« 

T 

T 

MOUNTAIN  V1E»  1  E 

_ 

.22 

.35 

T 

.22 
.32 

.20 
.18 
.08 

.32 

.08   T 

.72.  . 

MULBERBT  6    NNE 

1.2» 

•  12 

.05 

T 

.06 

.15   T 

.19 

.10  . 

NARROWS  DAM 

.91 

T 

•  22 

T 

•     .18 

.11 

.01   .01 

.10  . 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  A  HNW 

.70 
.73 

.11 
.23 

T 

.18   .04 

.1* 

.55 

.10 
.AS 
.30 
.66 

.25   .20 

.15  . 

NEHHOPE  3  E 

1.15 

.15 
.05 

.04 

.22 

.09  . 

NEaPORT 

.69 

T 

.09 

.15   T 

.14 

.05  . 

NIMROO  DAN 

1.09 

.29 

T 

T     T 

T 

.50  . 

ODELL  3  N 

.80 

T 

.17   T 

.05 

.16  ■ 

OOEN  2  « 

1.19 

.15 

T 

ORAY 

.70 

.11 

.06 

.1* 

.17 

.40   .12 

.11 
.15 

T 
.03 

.11  . 
.05  . 

OSCEOLA 
OMENSVILLE 

1.10 
.91 

•  22 

.05 

.13 

T 

.03 

T 

.03 

^14 

.78   .01 
.35   T 
.24 

.01   .02 
T     .01 

.01 
.02 

T 
.32  . 

OZARK 
OZONE 

.91 

l.OA 

•  16 
.33 

.02 
.04 

.16   T 

.05 

.06  . 

.52 

.32  . 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

1.09 

.20 

.05 

T     .12 
.05 

.45 

.03 
.33 

T 

.04 

.29  . 

PARIS 

1.23 

.33 

.15 

.75 

.08  . 

PARKIN  2  W 

1.11 

.05 

.35 

. 

PARKS 

.68 

T 

T          .04 

.07  . 

PERRYVILLE 

- 

.2S 

PINE  BLUFF 

1.28 

T 

T 

.15 
.97 

.55   .01 

.14 
.49 
T 
.30 

.28   T 
.56   T 

.19 
.03   .28 

T     .01 

.10  . 
.15  . 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

2.15 

T 

.01 

T 

.14 

.05 

.20  . 

PINE  RIDGE 

1.02 

.14 

.11 

.03 

.02   T     T 

.06  . 

POCAHONTAS  1 

.67 

T 

.43 

T 

.15   .05 

I          T 

T 

.05  . 

PORTLAND 

.78 

.23 

' 

PRESCOTT 

.68 

.10 

.01 

T 

.10   .04 

.96 

.26 

.20 

.06 

.14 

T 

.22 

.07 

.04 

.03  . 

RATCLIFF 

1.03 

.OA 

.26 

.33 

.12  . 

RISON 

1.03 

.02 

T 

T     .01 

.37  . 

ROGERS 

.93 

T 

.10   .25 

.OA 

.  .07 

.45 

.05  . 

RUSSELLVILLE 

.89 

.22 

T 

.06 

.27 

.48 

.50 

.01   .01 

.23  . 

SAINT  CHARLES 

1.62 

.06 

.32 

. 

SAINT  FRANCIS 

.A8 

.16 

.17 
.21 

,30  . 

SALEM 
SEARCY 

.72 
1.33 

.25 

.14 

.10 

.11   .02 

.26   T 

.37 

- 

.10  . 

SHERIDAN  TOWER 

" 

" 

■ 

.13 

.15 

.15  . 

SHIRLEY  3  SE 

- 

T 

.34 

.OS 

.06 

.11 

T 

.01 

.06 

.40  . 

SI  LOAM  SPRINGS 

.6A 

T 

T 

- 

- 

• 

SPARKMAN  A  E 

- 

.60 

T     .12 

.42 

.11 

T 

• 

STAMPS 

.A3 

T 

.20 

T 

T 

.15 

- 

T 

.14  . 

STAR  CITY  2  S 

~ 

STEVE 
STUTTGART 

D1.56 

.05 

.09 
.12 
.03 

D.40 
0.40 

.21 

.40 
D.IO   .10 

.40 

.43   .02 

.25 

.07 

.37  . 
.06  . 

STUTTGART  9  ESE 

.96 

.03 

.02 

.08   .04 

.13 

T    . 

SUBIACO 

.92 

.02 

.22 

.06 

.08   .11 

.09  . 

TAYLOR 

0  .72 

.16 

TEXABKANA  WB  AIRPORT    R// 

.52 

.13 

.01 

T 

T 

.08 

.05   .06 

.10   T 

T     T 

.09  . 

TURNPIKE 

- 

- 

- 

- 

_    -    - 

~       ~       T 

" 

T 
.50   .1! 
T     .02 

.20   .20   .16 

T 

.09 

T 

.31  . 

WALDRON 

1.15 

T 

.19 

' 

.35 

.64  . 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

1.75 

.11 

.31 

.0* 

T     .02   T 

.57  . 

WALNUT  RIOGE  CAA  AIRPORT 

1.07 

.11 

T 

.2* 

T     T     T 

.36  . 

WARREN 

1.07 

.11 

•  01 

T 

T     .02 

.32 
1.95 
.45 

.20 

.lOl  T    . 

WASHITA 

2.05 

T 

.1! 

.09 

.10   .55  . 

WHITE  ROCK 

1.67 

.32 

.04 

.15 

•J°\ 

.10  . 

WHITECLIFFS 

.90 

T 

.15 

-     -     - 

_    _    - 

_     _     - 

"     "     " 

" 

WILSON 

- 

- 

- 

- 

_    -    - 

-      _      - 

~ 

.27 

.361            T 

.62  . 

WYNNE 
YELLVILLE 

1.79 
.77 

^ 

.04 
.16 

■  1 
.3 

.35 

.06 

T 

.02 

J 

.23  . 

8««  r«far«ae«  i 


DAILY  TEMPERATURES 


ABEAHSAS 
DECEMBER  1958 


Day  i  Of  Month 


ALUM  FORK 

ARKAOELPHIA 

ASHOOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORN INS 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


53   5* 
30   *7 


52   54 
38   45 


61   5* 
29   *4 


61   57 
29   44 


50   57 
33   39 


57   53 

30   41 


53   52 
38   44 


58   54 
34   46 


59   50 
25   42 


52   53 
32   41 


55   51 
35   44 


58   54 
35   45 


57   46 
2  7   37 


54   60 
42   46 


56   58 
38   44 


53   52 

33   45 


43   60 
30   39 


48   42 
29   36 


54   60 
39   44 


49   59 
43   46 


67 

53 

39 

37 

52 

48 

38 

37 

53 

49 

43 

34 

51 

48 

38 

35 

51 

51 

31 

42 

52 

56 

40 

45 

52 

52 

39 

46 

53 

50 

33 

43 

55 

53 

35 

43 

52 

49 

38 

39 

55 

53 

38 

42 

58 

58 

38 

46 

56 

48 

26 

44 

54 

51 

41 

46 

69   47 
35   26 


66   47 

41   30 


74   54 
37   29 


65   47 
36   25 


66   47 
38   29 


43   31 
28   18 


73   6  3 

33   30 


59   36 
35   25 


63   45 
35   23 


62   41 
41   28 


76   55 

39   30 


73   61 
33   26 


63   45 
35   26 


67   49 
36   28 


53   37 
33   23 


72   50 
47   29 


66   44 
30   27 


65   48 
37   26 


67   60 
40   29 


74   48 
38   28 


44   28 
17   15 


60   42 
37   28 


66   45 
39   30 


55   36 
27   16 


49   47 
21   27 


52   47 
22   29 


60   49 
24   35 


48   46 
18   25 


38   47 
16   22 


47   44 
18   21 


51   44 
18   28 


46   37 
23   18 


50   42 
25   28 


48   43 
21   26 


45   52 
21   23 


43   47 
23   26 


50   40 
24   27 


49   40 
21   26 


46   42 
22   18 


52   50 
21   20 


50   45 
21   28 


47   44 
22   29 


49   45 
26   33 


38   48 
22   24 


46   39 
22   20 


52   42 
21   30 


61   46 
21   31 


48   39 
24   14 


37   50 
25   22 


40   48 
28   21 


42   45 
24   29 


31   46 
22   18 


32   45 
22   16 


27   20   32 


34   40 
29   20 


32   39 
19   26 


43   47 
28   11 


32   48 
23   20 


44   38 
27   21 


34   42 
29   19 


44   47 
29   20 


68 

47 

35 

39 

44 

36 

40 

42 

36 

45 

29 

19 

17 

27 

20 

24 

23 

18 

70 

45 

34 

41 

46 

30 

40 

44 

34 

38 

25 

19 

14 

23 

21 

24 

19 

17 

69 

61 

39 

39 

48 

44 

39 

41 

41 

41 

28 

le 

15 

23 

19 

23 

21 

20 

62 

44 

35 

39 

46 

28 

32 

45 

33 

35 

28 

22 

15 

21 

20 

21 

23 

20 

74 

70 

55 

42 

50 

46 

40 

50 

45 

42 

40 

30 

30 

24 

31 

28 

22 

34 

71 

51 

40 

41 

46 

37 

41 

44 

38 

36 

33 

24 

23 

25 

29 

27 

23 

27 

71 

60 

46 

38 

47 

47 

47 

43 

40 

30 

34 

24 

18 

20 

28 

25 

19 

27 

69 

63 

42 

43 

52 

45 

35 

48 

41 

30 

35 

21 

14 

19 

23 

25 

21 

25 

68 

47 

36 

39 

44 

32 

39 

40 

36 

36 

25 

17 

15 

24 

16 

21 

18 

14 

65 

52 

35 

42 

49 

39 

35 

45 

34 

35 

30 

19 

16 

25 

20 

24 

24 

19 

71 

65 

45 

36 

47 

44 

36 

45 

43 

39 

40 

29 

23 

24 

28 

25 

28 

32 

66 

75 

54 

45 

45 

50 

39 

3'9 

45 

39 

41 

30 

24 

21 

23 

28 

18 

23 

73 

67 

45 

41 

54 

43 

38 

49 

43 

46 

38 

27 

23 

26 

27 

27 

24 

31 

36   47 
26   19 


33   39 
18   24 


36   49 
24   20 


40   45 
30   20 


44   46 
31   20 


38   32 
21   18 


35   38 
20   32 


38   49 
27   21 


36   47 
27   21 


36   43 
22   24 


32   31   36 


33   37 

12   10 


40   41 
20   18 


29   31   30 


29   29   32 


31   32 
10    2 


33   34   32 


32   22   39 


39   23   34 


27   33   31 
18   13    7 

33   28   40 


30   31 
7    6 


30   36 
14   11 


27   26 
3-2 


29  34 
7    5 

30  35 


34   31 

12    7 


43   38 
14   11 


28   30 
17    2 


38   42 
15   13 


32   26   32 


28   24   24 


33   29   33 


35   42 
15   12 


25   27   40 
9    2    1 

22   23   39 


23  23   39 
4-2-2 

29  21   37 
11-3-2 

28  27   43 
15  7    4 

38  34   36 

22  14    9 

27  24   29 
10  6    4 

29  30   39 

18  3    3 

28  31   45 

17  1-2 

25  22   41 


26   45 
2  -  1 


28   38 
12   11 


32   32   37 


53   59   66 

21   34   32 


56   61   64 
19   27   28 


61   61   66 
20   24   26 


50   58   62 
11   23   27 


30   52   69 
11   19   26 


50   58   64 
13   27   25 


62   62 

12   23 


54   53   58 
19   28   28 


38   57   63 
15   25   29 


51   55   58 

19   32   26 


54   62   64 
12   24   24 


50   56 
16   30 


40   62 
10   18 


45   60 
14   23 


53   59   62 
15   20   26 


54   60   63 
14   26   29 


52   58   58 

18   29   27 


60   63   66 
19   27   27 


56   56   65 

15   29   28 


53   60   63 

14   28   26 


60   63 
21   24 


30   50   60 
7   21   29 


38   52   52 
28   30   32 


54   58   66 
18   29   28 


60   63   67 
18   27   29 


58   57   60 

30   36   34 


54   55   59 
29   35   28 


55   55   60 

20   29   25 


54   54   58 
25   30   25 


58   56   63 
16   29   27 


57   60   64 
26   35   34 


43   59   59 
13   23   27 


56   62   63 
17   24   24 


59   59   67 
13   24   23 


57   65 
21   28 


58   57   63 
18   30   26 


46   55   59 

21   35   32 


40   60   63 
13   22   28 


53   62   67 
27   31   29 


66   64 
33   33 


68   64 

40   37 


71   64 
28   37 


65   58 

28   34 


66   65 
29   30 


67   64 
31   33 


63   62 
27   28 


60   48 
32   25 


65   68 
29   30 


66   58 
36   29 


71   59 
27   28 


68   66 
39   35 


69   71 
25   35 


61   66 
23   26 


66   56 
26   24 


68   61 
30   33 


64   54 

37   33 


71   66 
33   41 


70   58 
35   34 


69   60 
27   32 


70   68 
28   41 


64   67 
32   34 


59   51 
33   29 


70   55 

35   35 


70   53 

32   30 


63   50 
45   23 


60   48 
43   25 


62   45 

35   22 


60   52 
42   24 


69   47 
32   23 


69   64 
45   39 


65   47 
30   26 


66   58 
25   26 


72   57 
25   32 


59   62 
38   22 


69   VS 
30   28 


68   58 
40   36 


67   66 

34   35 


59   58 
50   33 


60   59 
65   38 


64   60 
53   36 


56   56 
45   36 


63   64 
30   30 


60   58 
48   34 


63   5 

49   32 


56   48 
41   22 


63   58 
26   33 


53   52 
43   33 


59   57 
53   28 


57   56 
49   30 


63   64 
25   41 


64   60 
24   32 


57   66 
51   27 


59   66 
49   33 


68   53 

43   30 


60   60 
47   34 


58   56 
60   31 


61  68 

62  36 


61   57 

31   34 


53   50 
46   24 


60   58 
47   34 


62   63   59 


58   50 
47   25 


48   61 
26   25 


49   54 
30   26 


52   64 
31   24 


46   50 
22   23 


49   46 
20   20 


47   48 
20   19 


48   5« 
32   27 


53   56 

20   32 


53   49 
27   23 


43   50 
23   23 


53   53 

25   32 


45   50 
25   24 


52   49 
30   21 


53   61 

25   29 


48   60 
26   32 


44   51 
25   21 


43   49 
21   22 


46   69 
29   25 


61   59 

28   27 


49   51 
26   27 


57   60 
28   27 


55   52   48   40 

31   39   34 


48   46   44   41 
32   40   40   36 


54   46 

36   37 


46   44 
33   39 


51   42 
24   28 


50   46 
28   40 


48   46 
31   40 


46   42 
35   35 


45   40 
36   36 


61   43   35 

29   31   29 


46   46 
40   38 


69   51   48   40 
26   34   36   33 


46   46 
40   39 


47   46 
33   36 


69   62 

25   34 


45   46 
26   23 


61   48 

29   31 


58   56 
28   23 


48   61 
32   24 


53   66 

26   31 


62 

37 

56 
42 

47 
25 

61 
21 

54 
35 

64 
32 

60 
28 

63 
26 

67 
36 

48 
22 

55 

36 

56 

29 

60 
23 

62 
30 

56 
46 

48 
23 

66 
32 

56 
29 

61 
29 

69 

25 

59 
38 

52 
24 

59 

27 

56 
29 

62 
23 

61 
35 

60 
37 

54 
23 

60 
45 

48 

37 

64 
29 

68 
40 

53 

33 

52 

33 

69 
36 

60 
30 

62 
24 

59 

50 

57 
30 

51 
33 

60 
30 

60 
26 

69 
22 

60 
41 

58 
29 

53 

24 

58 

37 

62 
21 

64 
28 

55 
41 

50 
22 

67 
32 

56 
27 

62 

27 

68 
26 

68 
47 

60 
29 

62 
31 

55 
34 

60 
23 

59 
27 

56 
46 

64 
35 

50 
26 

50 
40 

48 
41 

55 

23 

60 
29 

63 
38 

48 
24 

67 
26 

54 

38 

62 
26 

68 
60 

57 
36 

50 
29 

66 

28 

53 

38 

60 
34 

50   49   45   40 
30   40   36   39 


44   40 
36   39 


50   50   48   40 
32   40   36   35 


52   52 

38   40 


44   45   42 
36   36   35 


42   46 
29   26 


38   36 
25   24 


47   45   44   43 
40   40   38   38 


48   45 
42   42 


34 
25 

36 

30 

36 
28 

36 

28 

36 

36 
26 

36 

29 

37 
12 

41 
37 

37 
29 

39 
31 

37 
33 

36 
24 

36 
12 

43 
39 

43 
37 

39 
34 

3«e  r«fareiu 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEHBER  1958 


Static 


JONESBORO 

ICEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  KB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGA'INE 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN    TOWER 

SILOAM   SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


Day  Of  Month 


59   57 
35   46 


55   56 
31   41 


58   54 
39   47 


48   55 
40   43 


55   54 
35   45 


51   47 
26   37 


57   56 
36   44 


60   54 
38   44 


53   56 
24   39 


48   48 
37   44 


50   59 
39   45 


57   52 
35   45 


53   52 
33   40 


48   43 
38   38 


50   50 
30   42 


61   41 
37   28 


52   35 
30   21 


53   42 

37   29 


71   52 
41   30 


68   49 
34   26 


32  30  19 

72  62  45 

37  38  27 

70  63 
39  36  24 

71  64  41 
39  34  20 


24   39   40 


56   50 
30   42 


53   48   50 


62   54   66 


46   56 

31   37 


51   53 
40   46 


53   50 
37   45 


68   52 
25   38 


53   52 
32   45 


68   55 
37   44 


5*   59 
40   47 


54   60 
38   45 


52   48 
26   37 


56   50 
41   40 


55   48 
27   43 


51   50 
38   37 


55   52 

33   45 


50   56 
33   42 


63   56 
32   45 


69 

43 

42 

26 

62 

44 

33 

26 

60 

45 

34 

26 

57 

32 

19 

18 

46 

39 

31 

17 

62 

44 

32 

20 

75 

58 

32 

31 

74 

56 

39 

30 

69 

42 

38 

27 

72 

53 

33 

26 

74 

55 

41 

.31 

58 

46 

47   39 
29   21 


48   38 
20   26 


48   34 
20   20 


46   36 
24   27 


50   45 
18   27 


46   41 
18   18 


50   41 
23   24 


45   39 
21   22 


45   40 
20   26 


56   47 

24   30 


53   49 
20   32 


U   12 


34   35   27 


63   48 
30   22 


71   51 

37   25 


66   49 
42   29 


53   41 
35   28 


54   42 
33   22 


56   57   65 
39   46   44 


47   54   51 
32   42   44 


74   53 

40   32 


74   52 
40   30 


67   49 
36   26 


73   50 
41   29 


66   45 

36   27 


49   41 
22   28 


62   47 
18   29 


35   45 
24   24 


46   40 
22   18 


39   45 
15   18 


48   49 
24   23 


46   47 
23   29 


49   38 
21   26 


42   50 
16   1 


61   60 
24   35 


47   39 
28   28 


48   41 
18   1 


47   42 
21   26 


43   39 
24   26 


48   41 
19   29 


45   38 
22   20 


47   37 
24   27 


46   48 
17   28 


50   43 
15   31 


42   40 
25   22 


47   41 
23   27 


41   36 
23   25 


46   40 
18   22 


50   41 
21   31 


52   44 
17   34 


13   14 


15 


28   37 
17   12 


31   30 
18    7 


28   28 
14    3 


27   31 
20   16 


43   36 
23   12 


31   32 
20    5 


27   31 
14    8 


29   29 
19    0 


69   69   39 
38   29   19 


74   63   46 
39   40   29 


63   71   49 
38   40   29 


51   43 
25   29 


49   33 
22   28 


47   46 
19   21 


43   55 

25   25 


43   47 
22   22 


45   38 
25   1 


50   45 
21   28 


41   61 
24   27 


46   43 
21   26 


48   42 
20   28 


54   44 
16   32 


45   35 
24   25 


42   33 
24   22 


31   42 
21   23 


46   60 
19   22 


41   45 
18   25 


45   38 
22   28 


38   48 
16   20 


45   44 
20   30 


45   41 
22   30 


41   38 
21   23 


47   41 
21   30 


49   41 
16   32 


50   43 
24   30 


48   40 
21   26 


41   40 
20   28 


42   62 
24   25 


37   47 
20   21 


27   30 
17   14 


25   27 
15    0 


31   37 
21    6 


40   30 
23    2 


31   31 

20    9 


32   34 
21    3 


25   17 
12    6 


25   26 

15    7 


42   36 
25   12 


40   26 
23   13 


29   34 
20   12 


35   29 

20   10 


39   41 
26   16 


32   27 
17    8 


29   31 
14    7 


30   28 
20    7 


31   31 
20   14 


28   29 
11    8 


31   35 
16   11 


48   26 
25   15 


36   27 
25   15 


19   20 


24   24   28 

40   39   47 
23   22   26 


40   37 
23   18 


46   44 
20   30 


39   49 
25   27 


48   42 
22   29 


37   46   43 
25   22   31 


24   20   22 


23   23 

10    4 


35   32 
20   11 


39   28 
21    8 


32   33 
19   10 


52  58   60 
20   34   30 

51  59   66 

14  28   26 

53  55   62 

15  23   23 

56   60   65 

23   35   35 

59   61   60 
20   28   26 

52  60   66 

16  22   26 

58  57   65 

13  24   23 

49   57   62 

14  29   26 

49   67   56 

17  35   30 

66   57   60 

19  30   32 

59  65   68 
27   36   31 

55  55   62 

21   34   32 

56  59   62 

14   28   30 

56  63   69 
14   24   24 

45   64   69 
29   39   38 

57  56   62 

20  30   28 

40   67   55 
5   18   26 

42   59   65 
12   16   27 

40   59   64 

11  22   30 

49   64   65 

19   30   30 

40   52   59 
4   21   29 

62   60   64 

19  26   28 

52   61   62 

12  26   28 

51   55   57 
16   27   25 

50   61   63 

14  25   25 

54   55   64 

18   21   29 

56  56   67 
25   35   33 

57  56   67 

20  29   29 

54  59   59 
16   25   26 

40   66   62 

12  22   30 

43   60   62 

13  20   26 

55  55   61 

23   33   32 

64   62   64 

15  26   27 

30   62   59 

14  22   30 

50   59   64 
14   26   30 


64   65 

40   34 


22   23   40 


32   30   32 


38   22   27 


70   57 
31   30 


67   47 
35   23 


69   53 

37   31 


71   69 
36   33 


69   62 
26   33 


69   56 
23   29 


67   66 
35   34 


65   56 

31   34 


69   59 
24   30 


67   56 
31   33 


69   64 
41   35 


69   57 
28   32 


68   54 
27   33 


61   45 
39   25 


66   50 
27   29 


62   68 
25   30 


68   71 
26   26 


66   70 
32   30 


66   94 

37   31 


65   69 
30   32 


70   64 
30   35 


62   55 

28   29 


64   56 
32   32 


69   62 

25   29 


71   56 
44   35 


71   51 
39   27 


67   91 
28   29 


67   72 
32   36 


67   70 
30   40 


62   93 

40   24 


70   99 
27   31 


63   69 
31   35 


67   59 
32   35 


23   24 


54   5  3 
44   31 


60   57 
47   32 


60   51 
45   27 


60   63 

49   33 


64   66 

64   40 


59   57 
48   33 


60   68 
45   31 


58   51 
42   32 


59   49 
42   31 


59   66 
61   32 


25   26 


27   28   29   30 


48   46   43 

23   36   33   35 


59   59 

50   37 


58   56 

49   30 


98   56 

51   30 


53   50 

46   31 


59   51 
46   30 


67   59 
25   30 


57   69 
26   32 


56   61 
35   32 


J7   56 
46   35 


65   60 
29   31 


63   62 
54   38 


58   53 
51   30 


99   93 

37   29 


59   66 
49   28 


64   61 
46   31 


47   52 
26   23 


61   54 
16   29 


46   90 
29   27 


47   57 
33   23 


50   53 
24   18 


48   50 
15   18 


45   62 
26   25 


48   52 
26   29 


46   51 
22   32 


66   59 
28   27 


46   56 
24   26 


48   50 
25   25 


54   55 

26   19 


43   44 
29   24 


59   90 

23   36 


91   48 
19   19 


97   97 
29   22 


99   46 

30   26 


46   91 
24   24 


47   49 
22   20 


93   57 
32   26 


91   93 

26   25 


43   49 
19   21 


50   53 
23   30 


54   51 

24   23 


45 

32 


61   50   39 
21   29   31 


45 
40 


48   45 
40   36 


41 
35 


40 
39 

43 


47   44   42   39 
30   39   36   35 


42   44 
35   32 


50.2 
28.3 


49.9 
24.4 


49.4 
31.3 


93.6 
31.6 


61.3 
26.9 


48.4 
23.2 


46   44   44 
40   39   37 


49 
39 


99   49   39 
26   28   31 


42 
37 


62   55   44   38 
3«   38   36   31 


46   44 
36   41 


49   52   46   40 
31   40   35 


60   56   41 

26   39   36   39 


49.6 
29.) 


46.6 
26.6 


49.7 
29.9 


93.1 

30.* 


52.9 
31.6 


50.7 
26.3 


52.9 
27.1 


37 
32 


46.4 
27.0 


99   96 

29   26 


37   47.1 
22.6 


47   52   41 
35   35   37 


56   47   47   40 
29   30   36   37   3» 


43   45   45 

33   40   36   36 


61   53   54   52 
29   30   34   34 


54   62   47   43 
39   40   36   36 


53.4 
26.7 


51.1 
26.9 


49.3 
29.6 


50.6 
24.6 


46   44   44   40 
29   37   34   3* 


97 

56 

62 

62 

57 

57 

24 

29 

26 

37 

24 

25 

50 

95 

62 

69 

64 

50 

20 

30 

31 

35 

35 

26 

79 

47 

55 

60 

62 

45 

9 

22 

29 

30 

34 

24 

60   59 

50   35 


60   55 

50   33 


55   54 

46   28 


62   60 
28   38 


60   63 
25   40 


60   49 
48   25 


59   57 
61   28 


62   57 
29   37 


56   56 
47   34 


65   57   49 
32   46   25 


60   36   58 
29   48   36 


25   29   36 


49   53 

31   26 


47   92 
24   25 


41   49 
20   21 


48   45 
32   25 


50   48 
28   24 


54   57 
22   33 


46   50 
24   25 


44   46 
28   25 


47   51 

26   23 


50   59   51 

33   34   37 


47   49 
38   39 


45 

33 


42 
37 


46   44   44   41 
36   40   37   39 


51.9 
26.8 


92.1 
26.7 


92.0 
32.6 


49.7 
29.2 


92 
29 


58   50   46   45 
26   44   42   42 


39 
33 


37   38   36 


62   52   36   36 


30   34   29 


56 

41 


32 

40 
35 


45 
39 


47   45   46   40 
34   40   37   36 


46   51   60 
29   26   39 


43   46   62 


52.5 
26.5 


46.7 
29.2 


50.9 
26.6 


47   46   49   46 
42   36   37   41 


46   46 
41   40 


to*  rvf.rcocc  not**  follovlas  6tatl< 
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CONTINUED 

DAILY  TEMPERATURES 

ASUX8A8 
DECKHBEK  1958 

Station 

Day 

Of  Month 

S. 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

< 

5U81AC0 

MAX 
HIN 

53 
33 

51 
42 

59 
41 

75 
35 

67 
33 

44 
26 

41 
23 

47 
21 

42 
27 

46 
27 

45 
24 

40 
29 

31 
18 

28 
9 

32 

5 

48  58 
U   29 

61 
30 

66 
28 

59 
29 

53 

22 

63 
28 

56 
48 

53 
32 

52 
25 

53 

27 

56 
33 

57 
26 

54 
31 

49 
33 

38 
33 

50.8 
27.T 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 

53 
46 

65 
46 

75 
46 

57 
39 

46 
32 

45 
26 

53 
27 

46 
30 

40 
29 

46 
22 

43 
32 

32 
26 

37 
18 

40 
16 

61  62 
25   32 

65 
32 

70 
43 

53 

37 

56 
27 

59 

33 

64 
55 

55 

37 

50 
33 

57 
26 

55 

41 

47 
37 

45 

40 

45 

40 

40 
32 

51.9 
33. » 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

HAX 
MIN 

53 
36 

52 

44 

62 
35 

72 
30 

71 
36 

49 
23 

45 
22 

53 
22 

47 
28 

40 
27 

50 
15 

48 
30 

32 
21 

34 
-  3 

47 
0 

56  60 
12   24 

67 
23 

69 
26 

59 
29 

59 
18 

66 

24 

58 
51 

57 
28 

50 
23 

55 

30 

56 

33 

65 
25 

58 
31 

47 
34 

54.1 
26.1 

WALNUT  RIOGE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
29 

49 
41 

61 

40 

62 
38 

49 

31 

36 

24 

37 
21 

46 
23 

30 
22 

31 
20 

40 
26 

35 
24 

27 
19 

33 
15 

29 

10 

51  57 
19   29 

59 

30 

65 
35 

45 
27 

47 
23 

59 
29 

55 

41 

48 
30 

45 

30 

49 
25 

48 
31 

44 
30 

41 
38 

39 
36 

45.6 
28.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

52 
41 

59 
46 

66 
50 

74 
42 

69 
43 

46 
30 

43 
24 

51 
21 

50 
31 

36 
28 

50 
21 

45 
34 

38 
22 

34 
12 

37 
10 

59  62 
23   30 

65 

30 

71 
39 

63 
39 

54 
23 

64 
27 

60 
51 

59 

37 

47 
30 

56 
22 

51 
45 

48 
37 

45 
40 

45 

4'- 

53.0 
32.5 

WHITE  R0C1C 

HAX 
MIN 

48 
34 

43 
40 

55 

40 

65 
43 

59 
28 

38 
17 

34 
17 

43 
24 

38 
22 

42 
22 

40 
25 

35 

21 

27 
10 

27 
10 

34 
6 

»8   5S 

29   40 

60 
37 

62 
41 

50 
25 

49 
31 

58 
39 

54 
38 

48 
28 

45 
31 

49 
28 

54 

32 

53 

38 

♦3 

32 

36 
27 

45. 9 
28.5 

WILSON 

MAX 
MIN 

61 
31 

53 

43 

60 
47 

69 
40 

63 
35 

58 
25 

41 
19 

45 
20 

45 
22 

33 
20 

41 
24 

34 
20 

32 

18 

33 
13 

32 

7 

46  56 
19   32 

58 
25 

66 
33 

58 
34 

56 
32 

56 
26 

53 

40 

55 

33 

50 
24 

49 
23 

43 
33 

46 
35 

46 
39 

43 
37 

49.2 
28.5 

WYNNE 

MAX 

HIN 

57 

30 

53 
43 

62 
42 

71 
38 

65 
37 

43 
25 

47 
19 

38 

21 

31 
21 

46 
21 

38 
26 

27 
17 

27 

3 

28 
0 

56  58 
21.  22 

60 
26 

66 
36 

62 
35 

45 
20 

60 

25 

56 
45 

55 

33 

45 
22 

50 
25 

46 
33 

45 
40 

44 
39 

43 
36 

48.8 
27.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 
VIND 

14 

.00 
5 

.02 
B 

.05 
17 

.07 
46 

* 
34 

31 

* 
14 

.18 
26 

* 
47 

* 
26 

.06 
16 

16 

18 

51 

15 

6 

14 

14 

44 

* 
27 

* 
12 

.10 
10 

.06 
17 

.04 
16 

« 
16 

.05 
25 

.03 
17 

.05 
24 

.01 
25 

.00 
23 

674 

Bops  3  HE 

EVAP 
WIND 

8 

.12 
8 

.02 
20 

.08 
23 

.11 
60 

52 

38 

21 

.16 
12 

* 
70 

33 

* 
13 

• 
57 

• 
50 

* 
27 

12 

* 
22 

• 
10 

.28 
17 

.08 
35 

• 
19 

« 
5 

.27 
26 

.03 

28 

.06 
17 

21 

.20 
5 

.06 
19 

.02 
5 

.02 
27 

.09 
33 

1.65B 
793 

Narrows  Dan 

EVAP 
WIND 

12 

.05 
8 

.00 
16 

.07 
21 

.09 
45 

* 
34 

32 

18 

.26 
28 

« 
43 

* 
27 

21 

* 
37 

* 
29 

• 
37 

22 

* 
19 

30 

19 

.31 
34 

• 
23 

« 
23 

16 

.08 
33 

* 
15 

20 

.18 
27 

.03 
19 

.02 
22 

.01 
20 

.00 
21 

1.14B 
771 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.07 
49 

.02 
22 

.02 
29 

.06 
51 

.22 
123 

85 

.04 
44 

62 

40 

• 
111 

68 

21 

• 
98 

* 
47 

* 
41 

41 

* 
49 

26 

« 
33 

.32 
31 

79 

21 

26 

.00 
89 

.09 
45 

18 

100 

.14 
13 

.14 
128 

.03 
110 

- 

1.49B 
1757B 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEUBER   1958 


Station 


Batesvllle  L  and  D  No  1 

Brlnkley 

Camden  ^ 

Conway 

Crossett  7  8 

De  Queen 

Devils  Knob 

DumaB  1  EBE 

El  Dorado  CAA  Airport 

Eureka  Springs 

Fayettevllle  CAA  Airport 

Flippln  CAA  Airport 

Fort  Smltti  WB  Airport 

Gilbert 

Gravette 

Bot  Springs  1  NNE 

Jonesboro 

Little  Rock  WB  Airport 

Magnolia  3  H 

Mammoth  Spring 

Marlanna  2  S 

Marked  Tree 

Mena 

Montlcello  3  B 

Mount  Ida 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff  CAA  Airport 

Prescott 

Rogers 

Russellvllle 

Searcy 

Stuttgart  9  ESE 

Texarkana  VB  Airport 

Waldron 

Walnut  Ridge  CAA  Airport 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQOIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


28  29  30  31 


1.0 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARICANSAS 
DELAYED   DATA 


Tem 

petalure 

Precp 

tation 

e  . 
Is 

n 

01 

E 

< 

|ll 

J 
I 

1 

J 

£ 

1 
1 
1 

No.  oi  Days 

^ 

IJ  1 
III 

1 
i5 

a 

Sno 

«,  Sleei 

No  ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

5 

|1 

1  8 

o 

1 
0 

S 

0 

o 

1 

II 

hi 

^1 

5  I 

P 

May  1958 

N0BTHE18T  DITISIOH 
Newport 

80.2 

60.0 

70.1 

0.0 

92 

31 

48 

7 

39 

1 

0 

0 

0 

8.45 

3.78 

2.36 

9 

.0 

0 

7 

3 

3 

June  1958 

SOOTH  CENTRAL  DIVISION 
Prescott 

89.5 

66.7 

78.1 

-2.1 

97 

15+ 

54 

27+ 

0 

20 

0 

0 

0 

6.17 

2.87 

3.22 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

August   1958 

H0BTHEA8T  DITISXOI 
Wilson 

63 

26 

0 

0 

0 

.0 

0 



DAILY  PRECIPITATION 


^ 

Day  of  month 

station 

1    1    2    1    3 

4 

5        6 

7    1 

8    I    9 

10  I   11  I  12 

13  1   14  1   15 

16  1  17  1   18 

19  {  20  1   21 

22       23 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

la;   1958 
Newport 

8.45 

.49   2.15    2.35 

.21      .4i 

T        2.3! 

.38      .06 

T 

.03 

June  1958 
Prescott 

6.17 

.66 

.02 

.21      .49 

.18      .06      .0! 

1.25 

T     3.22      .03 

August   1958 
WHaon 

- 

- 

- 

- 

- 

-           - 

-           -           - 

.-        -        - 

-           -           - 

-           -           - 

-           - 

- 

-        - 

- 

- 

- 

- 

Bepteiaber   1958 
Heber  Bprlngs  3  ME 

7.97 

.27 

.01 

1.09      .04 

1.05 

.66 

.80   2.05       .26 

1.60 

.14 

I 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  montli 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

May    1958 
Newport 

MAX 
HIM 

63 

51 

73 
61 

80 
62 

79 
62 

76 
62 

64 
44 

68 
48 

67 
56 

67 
52 

62 
58 

79 
52 

87 
58 

84 
61 

81 
58 

85 
64 

88 
66 

86 
62 

85 
63 

85 
67 

83 
57 

84 
60 

86 
63 

86 
65 

86 
65 

89 
70 

87 
63 

84 
64 

84 
66 

85 
57 

81 
60 

92 
64 

80.2 
60.0 

June    1958 
Prescott 

■AX 
k.lN 

93 
69 

92 
70 

92 
66 

92 
66 

95 
70 

97 
72 

94 
66 

92 
66 

91 
71 

93 
71 

93 
73 

93 

76 

94 
73 

96 
72 

97 
75 

87 
73 

85 
67 

83 
67 

91 
66 

91 
66 

83 
69 

83 
64 

81 
62 

85 
63 

90 
65 

90 
54 

76 
54 

80 
58 

90 
58 

86 
60 

89.5 
66.7 

August   1958 
Wilson 

MAX 
HIM 

92 
69 

91 
70 

91 
70 

90 

71 

94 
72 

87 
69 

90 

67 

91 
65 

92 

68 

87 
69 

83 
70 

87 
67 

87 
70 

88 
57 

83 
53 

85 
57 

90 
57 

92 
66 

91 
70 

TOTAL  PRECIPITATION 


DECEMBER  1958 


-°i  Is     I  -   I 


r    I    i  (  -*>-%     \-\   "  < 


I   i«|  '_2.i_2'. 


.J  .  ^ 


-<j>-  « 


d  CO 

s  ujl 


V-! 


*l 


3  t. 
S  01 


awn 
=  •-0 


AVERAGE  TEMPERATURE 


DECEMBER   1958 
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STATION  INDEX 


STAnON 


ALICIA 

ALUM    FOMK 
AtY 

■T    J    NE 

ANTOINE 
APLIN    I    M 

ARKAOCLPHlA 
ARKANSAS    CI 


ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

SALO   KROS 

BATESVlLLE    LIVESTOCK 


BATESVILLE 

t  CREEK   LAKE 
eEATY    LAKE 
BEAVER    1    SE 
3EEBE 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
8ENT0NVILLE 
BERHtVlLLE   *   NM 

BIG   FORK 
BIG  LAKE   OUTLET 
BLACK   ROCK 
BLAKELT   MOUNTAIN 
BLUE   MOUNTAIN   DAI 

BLUFF    CITV    3    SW 
BLTTMEVILLE 
BOONEVILLE    6    NW 
SOONEVlLLE 
BOONEVILLE 


AND   D    1 


NNE 


BOONEVILLE 
BOTKINBURG    2    S 
B0U6HTON 
BRADFORD 
BRANCH    *    NX 

BRANCH    3    SH 
BRINKLEV 
BUFFALO    TOWEB 
BULL    SHOALS    DAM 
aURDETTE 

CA80T    *    5W 
CALICO    ROCK 
CANOEN    I 
CANOEN    2 
CANR    CHAFFEE 

CARLISLE    1    SW 
CARPENTER    DAM 
CLARENDON 
CLARK5VILLE 
CLINTON 

CONBS    3    SE 
COMPTON    2    NE 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT   7   S 

CRYSTAL    VALLEY    2    NE 
CUNNINS    FARN 
OAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DANVILLE    SCS 
DAROANELLE 
DE   OUEEN 
DERMOTT 

DES   ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS    1    ESE 
DUMAS 
rEL    DORADO    CAA   AIRPORT 

EUREKA    SPRINGS 
EVENING    SHADE    1    NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE    CAA    AP 
FAYETTEVILLE    EXP    STA 

FLIRPIN    CAA    AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST   CITY 

FORT    SNITH   WB    AIRPORT 

FORT    SMITH    WATER    PLAN 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY   2    ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON   3   E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARDY 
iRRISON 

.HESER   SPRINGS   3    NE 
MEBER   SPRINGS   J   SW 
HECTOR 
HELENA 
HENDERSON   2   W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

HUNTSVIUE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JE5SIEVILLE 

JOMESBORO 


COUNTY 


KEO 

KlNGSLAND    3    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LAMAR    2    SW 

LANGLtr 
LEAD   HIU 
LEE  CREEK   GUARD   S 
LEOLA 
'LITTLE   ROCK   WB   All 

LITTLE   ROCK   FILT    I 

LURTOft 

MADISON 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 


PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

ITILE   RIVER 
hWWARO 
WOODRUFF 
WHITE 
INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


WHITE 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

POLK 

MISSISSIPI 
LAWRENCE 
GARLAND 


LOGAN 
VAN  SUflEN 
NEVADA 


FRANKLIN 
MONROE 

NEWTON 


OUACHITA 
OUACHITA 
SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 

MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 


730  ASHLEY 
1750  PULASKI 
INCOLN 

IKE 
1829  FAULKNER 

183* 
1835 

1838  YELL 
1948  SEVIER 

CHICOT 


PRAIRIE 

JOHNSON 
DESHA 
DESHA 
P410N 

CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

MARION 
DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 


CARROLL 
FAULKNER 
SEBASTIAN 


CLEBURNE 

CLEBURNE 

POPE 

PHILLIPS 

BAXTER 


LITTLE  RIVI 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 


tU2 

LONOKE 

t90* 

CLEVELAND 

199fl 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

*019 

JOHNSON 

A060 

PIKE 

4106 

eoot4E 

4116 

CRAWFORD 

41*4 

GRANT 

4248 

PULASKI 

4250 

PULASKI 

4386 

NEITTON 

4521 

ST  FRANCIS 

AMI 

COLUMBIA 

4550 

COLUMBIA 

54    17 

34  02 
i*   58 

35  25 
34  07 
33    37 

33  40 

34  19 

35  18 
35    18 


34  29 

35  51 

36  07 
34    36 


35    13 

35  09 

35  39 

33  52 

35  25 

35  21 

35    16 

3*   53 

35  52 

36  2  2 


33    36 
33   35 

35    18 


36  09 
36  05 
36  00 
36    06 


36  18 
35  14 
35    13 


33    14 

33  32 
36    19 

36    14 

35    32 
35    28 

35  28 

34  32 

36  22 

33  43 

34  22 
33    56 


33   02 

33  ii 

36   01 


34  46 

35  46 
35    00 


93    00 

92  53 

93  03 
91    12 


93    37 

93    58 

90  OS 

91  06 
93  11 
93    39 


93    55 

92  30 

93  20 
91    26 

94  00 

93  59 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 

92    04 


93    01 

91  18 
93    28 

92  28 

93  48 

93  le 
92    26 

90  35 

94  25 

91  56 

92  25 

91  35 

93  AA 

92  25 


93 

24 

93 

34 

93 

09 

94 

21 

91 

26 

91 

30 

91 

91 

30 

94 

10 

94 

10 

92 

36 

92 

31 

94 

2* 

47 

9* 

22 

94 

09 

93 

48 

93  39 
9A  26 
93    22 


92  28 
91    39 

93  07 


92  00 
92  16 
90    26 

92  28 

93  25 

93  51 
92    54 

94  19 
92    35 

92    14 

92  19 

93  Oi 
90    43 

93  14 
93    13 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 

USY  e.  OWENS 

ITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAIM 
I  F.  GARNER 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMHELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
IVERSITY  OF  ARKANSAS 


8.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIOCE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 

ANNA  M,  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M,  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 
MARSHALL  HICKHON 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

B.  M.  HALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  B>  DILWORTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

JOHN    L.    TAIT 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

e.    F.    NORTHERN 

DR*    IRVING   T.    BEACH 

EARL    B.    RIOOICK 


lAUDE    < 


S  DUinUB  CODI:   1.  AlXUSAa  3.  III88I8BIPP1   3.  OOACBITA  4.  BSD  ft.  BAIHT  FSAJICIB   6.  BALin   7.  VHITI 


SRASHEARS 
..  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
BILLIE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  SOODIER 

0.  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

C.  J.  HISTER 
CORNELIA  H.  DICKEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

MABEL  F.  SPRAY 

OPHA  WOLFE 
CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
UNIVERSITY 


(J  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMH 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E>  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F,  SEVIER 

WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
MARVIN  C*  CANTRELL 
DOROTHY  M,  BEEN 

ROY  S.  R08BS 

A.  JAMES  LINDER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  BEENE 

LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 
MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  H.  FRIOOELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 


UNIVERSITY 
LONA  A.  SHIELDS 
ELUABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEV 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
H.  E.  MCDOWELL 
LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  CONM 
TRESSA  ST,  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MASEL  L.  FORRESTER 

F.  W.  KELLOGG 

IDA  G.  RAMEY 

J,  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 


STATION 


MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MARVELL 
MAUMEE 
MELBOURNE 
MENA 
MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NASHVILLE  SCS 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 
NORFO«K  OAH 
ODELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVlLLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARIS  4  WSW 
PARKIN  2  W 

PARKS 
PARTHENON 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT  1 
RATCLIFi 


2  S 


RATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 

HAVANA  1  NE 
REMMEL  DAM 

RISON 
ROGERS 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SI  LOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 


WALDRON 

WALNUT  GROVE  Z  Nl 

WALNUT  RIDGE  CAA 

WARREN 
ASHITA 

WEST  FORK 
IHEELING 
rHITE  ROCK 
IHITECLIFFS 
tILSON 

WING 
WYNNE 
YELLVILLE 


CLOSED  STATIONS 


COUNTY 


SEARCY 
IZARD 
POLK 
DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 

BAXTER 


HOWARD 
HOWARD 
HOWARD 


WASHINGTON 
MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 

FRANKLIN 

JOHNSON 

GREENE 


5562 

5576  LOGAN 
LOGAN 
5586  CROSS 
5591  SCOTT 
5602  NEWTON 


5694 


PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 
MARION 
LOGAN 

FRANKLIN 
FRANKLIN 
LOGAN 
MILLER 
HOT  SPRING 

CLEVELAND 

BENTON 
POPE 


GRANT 
VAN  8UREN 
BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 
LINCOLN 


ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 


SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 
FULTON 

RANKLIN 
SEVIER 

SSISSIPPI 


YELL 
CROSS 
lARION 


34    23 
36    29 

34  44 

35  32 
35    54 


33   35 

33    19 

33  19 

35  07 

34  33 

35  10 

36  20 

36  20 
35  52 
35   34 


91  32 
90  ♦« 
90    25 


34  37 

35  29 
5    38 

36  '03 


34  57 

35  14 

36  13 


93  10 
92    15 

94  24 


34  35 

93 

54 

36  16 

90 

59 

33  14 

91 

30 

33  48 

93 

23 

33  48 

93 

23 

36  16 

92 

5J 

35  17 

93 

i3 

35  21 

93 

49 

35  22 

93 

55 

35  16 

93 

5a 

33  0* 

34  26 

92 

b4 

94    06 

91  21 
90    56 

92  04 


94  1.1 

91  52 

93  57 

94  04 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABUS 


OBSERVER 


RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
JOHN  F.  SHEARON 

ERNEST  H.  PUCKETT 
HELEN  E.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

RADIO  STATION  KTLO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 

HER  D.  SUMMERS!  JR 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S,  RENZO  HURST 

JOAN  S.  GRESHAM 
'.  HARGIS 


MCK 


HON 


COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
lAURlCE  R.  BRANDT 
RADIO  STATION  KORS 

FRANK  TAYLOR 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CORINE  D.  GARDNER 
BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  6.  CARLTON 

FRANCIS  FINKBEINER 
MRS.  EMMA  GRESHAM 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
J.  R.  KUOOLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 

PEARL  NEWTON 

R.  P.  HAMBY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ONA  V.  MCLEAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  H.  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

J,  H.  TANEY 

HOWARD  FOWLER 

WM.  W.  SPAULDIN& 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

JAS.  B.  CALDWELL 
ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
MAUD  H.  BRADFORD 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

MARGARET  F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
T.  P.  SIMS 
GEORGE  L.  CLARK 


NIVERSITY  OF  ARKANSAS 
EW  SUBIACO  ABBEY 
OELLA  0.  NORWOOD 
S  WEATHER  BUREAU 
S  FOREST  SERVICE 


(ILLIAM  D.  81VENS 


U  S  CIVIL 

AERO  ADM 

(ARREN  CC 

lion    OIL 

NORA  LEE 

MAYBERRY 

EFFIE  D. 

LITTLE 

CONE 

J  S  FOREST  SERVICE 

<1RS.  L.  » 

,  5NEAD 

D.  0.  ANDERSON 

MILES  B.  TURNER 
RADIO  STATION  KWYB 
JESS  B.  JOHNSON 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  state  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 

Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data-  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Dnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °r,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining 

Measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table^ 

when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  B,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 


Precipitation  Data"  Bulletin.  „  ,,    ^z  j  i   n,  » »v, 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 


// 


Weighing  Rain  Gage  Recording  station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
reclpltatlon  Data"  Bullet" 
snowfall  and  Snow  on  Grou 
Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication.  ^  .,.   „»  ^, 

No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown.  ^  jj   »    *,.  .  tv. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

Waterequlvalent  of^snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature'  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

This  entry  in  tline  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 


OuhacrlDtion  Price-  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  «de  payable  to  the  luper  inteodent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Governaent  Printing  office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLTT  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SDMMART,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington,  D.  C. 

information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
J?8?orr?or?Sls  state:  T^at  publication  w  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents 
SlSllIr  informtlon  for  Regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 


S 

15  cents 


USCOMM-WB-Ashevllle 


CORRECTIONS 
October  1958:   Arkadelphla,  Climatologlcal  Data  Table,  total  precipitation  should  be  .40. 
Arkadelphla,  Dally  Precipitation  Table,  total  precipitation  should  be  .40. 
Marshall,  Climatologlcal  Data  Table,  delete  highest  temperature  and  date. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


ALUN  FORK 
ARKADELPHIA 
ASHOOWN 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCH 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLACELT  MOUNTAIN  DAM 

BLTTHEVILLE 

BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CLARKSVILLE 

CONWAY 
COOKING 
CROSSETT  7  S 
CUMHINS  FARM 
DAROANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  uioe 

OUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
FATETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FATETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPTIN  CAA  AIRPORT 

FORDTCE    6   W 

FORT    SMITH   KB    AIRPORT 

FT    SMITH  MATER    PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HO»E    3    NE 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

JONESBORO 

.KEO 

LEAD   HILL 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
MMHOLIA    3    N 
MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
MAR  I  ANNA    2    S 
MARKED    TREE 
MARSHALL 

MENA 

MOMTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNK 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

RARROHS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NENPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRtSCOIT 

■OGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 
SHERIDAN  TOMER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA  MB  AIRPORT 

TURMTIKE 

MALDROM 

MALNUT    RIOGE    CAA  AP 

MARREH 

MHITE    ROCK 


DIVISION   AVERAGES 

NORTHMEST    DIVISION 
NORTH  CENTRAL   DIVISION 
NORTHEAST    DIVISION 
MEST    CENTRAL -DIVISION 
CENTRAL   DIVISION 
EAST   CENTRAL    DIVISION 
SOUTHKEST    DIVISION 
SOUTH   CENTRAL   DIVISION 
SOUTHEAST    DIVISION 


40.9 
42.0 
42.7 
37.8 
3S.4 


41. S 
37.4 
39. OH 


36.0 
42.1 
42.6 


38. S 
42.3 
42.6 


35.7 
32.2 
39.1 


43.2 
49.4 
SO. 8 
44.2 
41.7 


45.0 

38.4 
48.5 


40.8 
40.2 
40.7 
40.8 


41.6 

39.5 

47.6 
47.5 
45.2 
44.7 

51.4 


6.8 

7.6 

-    6.6 


- 

62.  OH 

45.0 

-  7.3 

60.7 

43.7 

59.6 

41.7 

59.4 

38.8 

-  8.9 

56.6 

40.2 

-  8.7 

57. 7M 

47.3 

-  6.6 

62.1 

48.4 

-  5.6 

60.8 

48.0 

-  6.8 

62.3 

44.7 

-  6.7 

61.0 

46.3 

61.0 

40. 4H 

-  7.7 

57.5 

46.6 

-  6.2 

61.6 

50.1 

-  7.1 

61.5 

48.0 

61.7 

41.6 

-  7.6 

58. DM 

46.3 

-  6.8 

60.4 

36.3 
36.3 
37.0 
38.6 
40.1 
39.3 
41.8 
42.0 
42.1 


34. 6M 

39.2 

38.1 


7.5 

10.5 
8.8 
7.8 

7.3 


33.6 
33.3 
33.8 
36.9 
39.1 
37.0 
41.6 
41.6 
40.2 


46.0 
46.7 
45.6 


50.3 

39.  7M 
46.2 
43.0 
50.  4M 
39.  IH 


,  April 


61.3 
60.0 
61.7 


56.  6M 

62.8 

62.0 


59.0 

56.8 
60.1 
60.0 
61.0 
59.4 

63.9 


43.8 

-  7. 

43.8 

-  7. 

46.2 

-  6. 

46.1 

-  7. 

49.1 

-  4. 

53 

9M 

61 

1 

58 

9 

63 

4H 

56 

7M 

59 

3H 

59 

,7 

71.6 
69.5 
66.1 


67.8 
66.0 
67.1 


1 

I 

66.4 

0 

5 

72.1 

2 

2 

70.1 

1 

9 

71.7 

0 

2 

70.4 
70.6 

0 

9 

65. 3*' 

0 

9 

71.5 

71.2 
70.0 
68.  7M 


75.8 
78.0 
79.1 
75.1 
74.1 

75.3 
75.  5M 
73.8 
76.6 
77.9 


76.1 
78.5 
76.6 


78 

0 

78 

2M 

77 

1 

78 

8 

77 

1 

72 

2 

78 

2 

78 

6 

70. 

>8. 

70. 

70. 

8H 

72. 

71 

47 

9M 

71 

70 

67 

70 

70 

8 

69 

8 

72 

8H 

67 

2 

72 

2 

70 

1" 

69 

8 

72 

.7 

63 

.7M 

70 

.0 

69 

.0 

73.3 

74.1 
77.9 
78.1 
76.6 
78.1 

76.9 
74.1 
77.5 
79.0 
76.1 

73.6 
77.4 
77.6 


72.8 
77.2 
77.1 


79.9 
77.6 
76.0 
77.6 


73.6 
77.6 
77.8 


78.4 

79.6 
78. 8H 
76.8 
79.9 

80.6 

80.9 


76 

9M 

77 

6H 

76 

7 

79 

5 

70 

4M 

77 

•  4 

76 

.1 

79 

.0 

72 

.3 

78 

.0 

76 

.0 

Auguat 


76.4 
79,0 
79.3 


September 


77.5 

78.0 

76. 5M 

-  3 

5 

77.8 

-  2 

0 

81.6 

0 

1 

81.9 

-  0 

2 

73.6 

-  1.5 

73.8 

-  2.2 

76.4 

-  1.7 

75.7 

-  1.3 

76.8 

-  1.4 

77.3 

-  1.4 

78.2 

0.0 

76.6 

-  0.9 

77.5 
75.9 
76.7 
77.6 


0 

0 

81 

2 

0 

0 

80 

4 

78 

5 

1 

6 

77 

8 

0 

5 

79 

0 

0 

1 

78 

8 

72.8 

N 
69.6 

71.8 

75.2 
73.0 
76.0 
74.8 
74.8 

74.0 


67.8 
76.1 
76.4 


75.8 
76.0 
76.2 


62.8 
63.4 
61.5 

60.9 
58. 4H 
63.2 


60.5 
56.  6M 
0.4    62.0 


80.8 
79.6 
80.0 


76.6 
77.5 
78.9 
79.0 


54.2 
54.6 
55.4 
52. IM 
52.3 

53.1 


42. 

8 

38. 

2 

35. 

7 

38. 

3 

40 

0" 

35. 

9 

36 

6 

37 

6 

40 

1 

39 

5 

39 

9 

37 

1 

39 

6 

39 

7 

37 

1 

43 

1 

40 

7H 

39 

9 

43 

2 

37 

.2 

34 

.6 

60.3 
57.6 
60.  9H 


64.7 
62.7 
59. 5M 
61.8 


63.3 
62.0 
60. 9^ 
62.4 
62.8 

60.4 

62.  5M 

62.1 

64.2 


60.  8H 

62.0 

64.0 


56.7 
58.9 
60.6 
60.6 
62.0 
61.8 
63.3 
62.8 
62.6 


52.2 
53.9 
54.0 
54.7 
64.5 
54.7 


35.6 

37.0 
36.7 

42. 6M 

38.1 

38.8 

38.6 

35.6 

37.3 


39.3 

37.0 
40.4 


42.  3M 

39.5 

39.8 


42.4 
39.5 
36.8 


40 

1 

36 

9 

42 

8 

37 

2 

38 

9 

38 

4M 

37.0 
36.9 
37.8 
38.6 
39.8 
39.1 
41.5 
41.6 


3.1 
1.9 
1.9 


56.5 

57.3 
55.7 
56.8 


61.2 
62.1 
59.6 


-  2.9 

-  2.9 

-  3.5 


2.1 

1.7 
2.1 
2.0 
1.7 


62.1 

-  3.4 

60.1 

56.5 

-  2.3 

59.9 

-  2.3 

58.9 

-  1.5 

2.5 

3.1 
3.5 

1.8 
1.7 

1.6 
2.7 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM    fORK 

ALV 

AMITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN     1     W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS    CITY 
ASHOOHN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALl>    KNOB 

8ATESVILLE    LIVESTOCK 
BATESVILLE    L    AND    0     1 

BEATV  LAKE 
eEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

8ENT0NVILLE 
BERRYVILLE    *    NW 
BIG    FORK 
BIG   LAKE    OUTLET 
BLACK    ROCK 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 
BLUFf    CITY    3    SW 
BLYTHEVlLLE 
600NEVILLE 
BOUGHTON 

BRAOFORO 
BRINKLEY 
BUFFALO    TOWER 
BUROETTE 
CABOT    4    SH 

CALICO   ROCK 
CAMDEN     1 
CAMP    CHAFFEE 
CARLISLE    1     SH 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

COLO  SPRINGS  GUARD  STA 

CONVAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FORDYCE    6   H 

FORT    SMITH    WB    AP  R// 

FT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  £S£ 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
6URD0N  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORAT I  0 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

HUTTI6  DAM 

INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE    MAUMELLE 

LAN6LEY 

LEAD   HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STA 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP   R- 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LOST  CORNER 

LOU ANN  2  Sc 


1.36 
2.48 
l.OSl 
1.451 
1.321 

1.17! 

i.ial 

1.99    -2.33 

3.30   -1.55 

.95 

1.46 


1.54 

1.86 

;     1.96 


April 


8.56 
9.67 
11.39 


3.79 
3.77 
4.85 
6.59 


May 


8.38 
10.19 
11.53 

10.52 
6.55 

12.95 


6.25 

6.4 
5.78 


4.51 
6.63 
6.17 


4.18 
7.00 
7.11 
6.28 


6.07 
6.04 
6.49 
7.19 


4.53 

7.29 

7.60 

3.40 

7.32 

6.82 

6.32 

2 

43 

5.99 

1 

56 

7.51 

7. Of 

6.45 

2 

66 

9.32 

3 

97 

5.4* 

S.0« 

*.»( 

- 

.2C 

6.1^ 

i.tH 

6.9e 

6.oa 

.85 

7.05 

2 

.6C 

6.4i 

4.01 

5.19 

.77 

7.59 
6.76 
6.24 


6.41 
6.80 
6.61 


5.74 

3.98 

8.2 

1.71 

4.46 

6.65 

6.82 


August  September 


Vt.71 
6.78 
9.96 
7.62 


8.79 

3.13 
10.72       5.87 
19.56    14.57 


6.97 
20.27 
n.l7 


11.70 
7.09 
7.02 


6.33 
1.59 


5.78 
12.24 
4.49 


12.63 
7.08 
5.69 


6.40 
5.46 
8.24 
8.58 


5.00 
10.40 
7.05 


5.69 
8.21 
8.55 

6.08 


i  4.36 
8.64 
7.28 


10.08 
11.27 
7.29 
10.96 


9.57 
7.43 
2.19 


13.44 
11.91 
12.32 


6.73 
6.78 
6.24 

6.50 


8.43 
15.93 
6.84 


-1.33    12.65 


7.08 

3.15 

3.31 

3.18 

3 

76 

2.06 

-1 

81 

5.18 

5 

73 

4.01 

3.95 
2.89 
3.29 

9 

52 

2.63 
3.53 

3.19 

3 

13 

4.51 
3.23 

-2 

23 

5.31 

86 

3.29 

3.76 
2.70 
2.89 

7 

15 

1.72 

1.05 
3.03 
2.37 
3.43 
2.60 

3.09 

1.08 

;  2.75 

2 

.64 

3.55 

2.53 

-1 

.53 

5.17 
2.32 
7.29 

.75 

3.52 
4.18 

6.08 
3.55 

4.11 

4 

.46 

.97 

1.25 

3.49 

3.09 

7 

.18 

5.02 
3.38 

10.84 

.48 

3.80 
3.34 

1.45 
1.05 
1.17 
1.05 
1.38 


1.93    -    .92 


6.49 
6.20 
5.65 


i48.42 
49.42 
57.92 
60.70 
64.19 

:53.75 

;64.75 

13:60.43 

13    74.38 

■52.»4 
53.75 
53.91 

:49.78 
>7    47.99 

61.35 
54.37 
;42.95 

L46.45 
55.76 

45.78 
56.88 
63.27 
52.85 
50.13 

56.90 
51.03 
49.28 
48.45 
51.45 


L60.30 
56.33 

48.44 


-1.47       1.52 


I.IC 

4 

92 

2.32 

3 

66 

3.11 

5 

70 

6 

86 

4 

66 

4.68 
4.44 
4.66 


-2.66E    5.47 


1.14 
.78 
1.01 


.61 
1.04 


60.69 
68.26 
55.48 
67.23 
56.35 

46.32 

.64    49.60 

.74    52. 7» 

62.24 

70.42 

58.04 
i52.0» 
68.37 
•»4 
55.6* 

47.07 
49.10 
47.40 
45.79 
50.06 

■49.70 
46.74 
53.51 

50.86 
60.05 

45.88 
67.30 
50.94 
48.49 


L37.65 
46.78 
53.17 
79.69 

i57.99 

52.24 

48.49 
i46.09 
58.78 
51.62 

52.29 
55.69 
52. 4i 
53.39 

71.99 

L5a.02 
46.62 
67.81 
49.30 
51.87 

48.99 
95.09 
59.42 
.99E51.71 
9t.02 


1.43       1.26    -2.82 


16.87 
11.26 
7.56 


64.05 
55.27 
E54.72 


Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Ann 

uat 

a 

a 

a 

(J 

Q 

g 

a     { 

g 

jj 

a 

o 

StatioD 

i, 

o 

0 

•a 

? 

J 

0 

■a 

e 

^ 

« 

^ 

a 

0 

o 

a 

0 

0 

-g 

0 

a 

« 

o 

V 

5 

S 

S 

n 

« 

S 

2 

0. 

■E 

a 

1 

'o. 

a 

a 

1 

U 

1 

u 

1 

^ 

I 

t 

1 

1 

1 

1 

.g 

a 

1 

1 

.g 

1 

1 

£ 

I 

• 

I 

1 

1 

8 

I 

1 

s. 

1 

s. 

1 

s. 

I 

s. 

Q 

1 

I 

i 
s. 

1 

1 

1 

t 

I      ' 

LURTON 

1.30 

2.95' 

7.09 

3.62 

6.26 

4.77 

7.70 

4.27 

3.51 

3.86 

9.75 

•  90 

55.98 

MADISON 

3.30 

2.48 

4.33 

1 

6.05 

7.53 

3.64 

6.43 

2.45 

7.46 

1.87 

5.66 

1.50 

52.60 

MAGNOLIA    3    N 

«.07 

-    .81 

1.62 

-2.86 

3.99 

-    .44 

16.52 

11.61 

5.40 

.58 

8.91 

5.97 

2.68 

-1.60 

4.12 

1.73 

5.52 

3.35 

.51 

-2.11 

3.83 

-    .92 

.72 

-4.63 

57.89 

MALVERN 

A. 13 

1.02 

5.60 

8.06 

11.04 

6.11 

3.61 

3.64 

9.45 

1.31 

5.34 

2.22 

61.53 

MAMMOTH   5PRIN6 

1.96 

1.67 

7.25 

2.23 

8.36 

3.53 

8.60 

4.30 

6.12 

.83 

8.96 

.22 

54.05 

MAR  I  ANNA    2    S 

3.25 

-2.46 

3.00 

-1.54 

3.76 

-1.39 

7.04 

2.69 

6.82 

2.71 

4.47 

1.48 

7.55 

3.99 

1.46 

-1.49 

8.09 

5.64 

1.18 

-1.77 

5.37 

1.47 

2.38 

-2.36 

54.37 

6.  97 

MARKED    TREE 

4.43 

-1.24 

2.74 

-1.59 

5.79 

.09 

4.61 

-    .32 

8.11 

3.77 

3.13 

-    .49 

5.35 

1.49 

3.28 

.21 

7.33 

4.37 

1.52 

-1.51 

6.24 

2.25 

1.04 

-3.3' 

53.57 

3.70 

MARSHALL 

i.ie 

2.45 

6.22 

1.99 

3.88 

5.54 

6.50 

2.76 

4.09 

1.99 

6.74 

i.n 

44.51 
:60.34 

MARVELL 

3.ie 

:    3.03 

4.52 

7.97 

8.85 

7.21 

4.60 

4.89 

;    7.56 

1.25 

4.93 

2.35 

MELBOURNE 

2.38 

1.86 

7.11 

4.18 

6.62 

5.26 

2.76 

4.53 

3.91 

.45 

9.35 

.85 

^49. 26 

MENA 

2.48 

-2.32 

1.88 

-2.61 

5.90 

1.18 

6.74 

1.32 

7.47 

l.IO 

7.81 

3.22 

3.47 

-    .71 

2.95 

-    .95 

4.65 

.26 

4.63 

.79 

9.75 

5.87 

.98 

-3.01 

58.71 

4*  14 

MOWTICELLO    3    S 

4.04 

2.90 

3.96 

10.11 

9.62 

10.50 

5.77 

3.51 

17.22 

1.12 

5.88 

1.02 

75.65 

MOROBAY  LOCK    AND    DAM    8 

4.89 

2.60 

4.13 

17.14 

8.71 

7.57 

4.74 

1.98 

6.06 

.54 

4.58 

;  1.14 

:64*06 

HOftRILTON 

2.83 

-1.53 

1.57 

-2.37. 

7.00 

2.22 

5.22 

.46 

7.46 

2.35 

4.97 

1.23 

4.36 

1.46 

3.88 

1.15 

5.38 

2.47 

1.02 

-1.99 

7.51 

3.67 

1*86 

-2.13 

53.06 

6.99 

MOUNT    IDA 

2.96 

-1.75 

1.45 

-2.83 

6.27 

1.10 

5.63 

.11 

7.18 

1.26 

7.04 

3.56 

3.39 

-1.04 

2.50 

-1.08 

4.18 

.39 

5.61 

1.93 

7.02 

2.73 

1.32 

-3.30 

54,45 

1.06 

MOUNT    MAGAZINE 

3.15 

2.70 

7.91 

6.53 

6.74 

10.65 

5.86 

2.53 

3.00 

2.83 

5.50 

1.04 

56.44 

MOUNTAIN   HOME     I    NNW 

1.14 

-1.94 

2.04 

-1.29 

7.46 

3.67 

2.92 

-1.24 

8.47 

3.54 

5.79 

1.41 

5.85 

2.96 

3.33 

.39 

6.67 

3.87 

1.44 

-1.46 

:    7.24 

3*96 

.41 

-2.51 

:52.82 

11.  30 

MOUNTAIN   HOME    C    OF    EN6 

1.28 

1.55 

7.03 

3.11 

9.34 

6.40 

5.09 

3.00 

8.14 

.79 

9.20 

•  36 

55.31 

MOUNTAIN    VIEW    1    E 

2.45 

2.42 

7.03 

3.17 

5.82 

6.26 

6.80 

2.94 

7.84 

.69 

7.00 

:    1.26 

i53,68 

WLBERRY    6    NNE 

1.64 

2.25 

6.83 

3.24 

9.26 

4.21 

11.57 

3.04 

3.45 

1.99 

7.27 

1.24 

55^99 

■ 

NARROWS    DAM 

3.68 

1.28 

5.82 

7.86 

14.57 

8.91 

6.93 

3.36 

7196 

4.09 

5.28 

•  91 

70.65 

J 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

4.05 

1.32 

5.97 

6.69 

10.11 

8.33 

4.42 

4.99 

7.03 

2.81 

6.60 

.70 

61.92 

■ 

NATHAN    4    WNW 

3.25 

1.39 

4.60 

7.41 

9.28 

6.66 

4.73 

2.52 

7.04 

3.81 

4.94 

.73 

56.36 

■ 

NEWHOPE    3    E 

2.60 

1.53 

6.34 

7.91 

11.25 

5.01 

4.99 

2.42 

8.18 

4.14 

6.53 

1*15 

62.05 

NEWPORT 

3.15 

-1.88 

1.24 

-2.81 

6.82 

1.63 

5.81 

1.20 

8.45 

3.78 

5.76 

1.89 

6.03 

2.60 

3.07 

-    .24 

5.09 

2.26 

1.80 

-1.76 

6.35 

2.45 

•  69 

-3.61 

54.26 

5.45 

NIMROO    DAM 

2.75 

1.30 

5.79 

7.29 

7.71 

7.69 

5.73 

1.98 

4.52 

1.43 

7.83 

1.09 

55«11 

OOELL    3    N 

.96 

2.65 

5.26 

2.69 

6.05 

7.41 

10.02 

5.69 

2.69 

1.34 

4.68 

.80 

50.24 

OOEN    2    W 

2.52 

1.38 

6.17 

:    6.49 

7.40 

8.21 

4.85 

2.44 

3.93 

;    5.16 

7.38 

1.19 

:57.12 

OKAY 

4.06 

-    .66 

1.00 

-3.01 

5.76 

.94 

9.52 

4.68 

4.55 

-    .92 

4.69 

1.53 

2.97 

-1.12 

8.13 

5.28 

7.46 

4.16 

.62 

-2.70 

6.87 

2.56 

.70 

-3.67 

S6.33 

OSCEOLA 

3.35 

3.67 

5.64 

6.32 

5.42 

2.86 

5.14 

.26 

6.22 

1.60 

6.13 

1.10 

47.71 

OWENSVILLE 

3.50 

1.16 

6»27 

6.23 

9.79 

9.20 

3.98 

3.22 

9.1.1 

2.25 

4.60 

.91 

60.22 

OZARK 

1.98 

-1.74 

1.96 

-1.99 

5.84 

1.94 

4.77 

.22 

7.84 

2.30 

5.39 

1.38 

8.79 

5.69 

2.27 

-    .95 

2.81 

-    .56 

2.13 

-1.19 

5.09 

1.94 

•  91 

-2.11 

49.78 

OZONE 

1.88 

3.50 

8.49 

5.66 

6.74 

4.41 

9.08 

6.03 

2.83 

2.76 

9.52 

1.04 

61.94 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

4.14 

2.54 

6.33 

4.28 

5.48 

2.28 

7.47 

2.24 

5.16 

1.47 

6.16 

1.09 

:47.64 

PARIS 

2.50 

1.62 

5.10 

6.37 

7.73 

6.52 

6.76 

2.30 

6.23 

1.66 

5.26 

1.23 

53.27 

PARKIN    2    W 

3.45 

-2.17 

2.50 

-2.01 

5.79 

.09 

5.99 

1.43 

7.61 

3.37 

2.61 

-1.00 

7.69 

4.40 

1.25 

-1.91 

8.44 

5.68 

1.36 

-1.86 

6.39 

2.36 

Ull 

-3.58 

54.19 

4.80 

PARKS 

2.61 

2.00 

6.14 

6.54 

5.90 

7.26 

4.36 

3.78 

3.36 

3.60 

6.21 

.68 

52.44 

PERRYVILLE 

3.05 

-1.31 

.65 

-2.88 

7.68 

2.85 

6.56 

1.41 

8.63 

3.22 

7.29 

3.05 

3.81 

.08 

3.05 

.03 

4.53 

1.25 

1.05 

-2.06 

5.41 

1.33 

.88 

-3.02 

:52.59 

3.96 

PINE    BLUFF 

3.67 

-2.13 

2.24 

-2.58 

4.57 

-    .99 

7.92 

2.72 

14.52 

9.57 

5.45 

2.44 

4.60 

.57 

2.58 

.08 

7.69 

4.85 

2.44 

-    .71 

4,72 

>22 

1.28 

-3.71 

61.66 

10.33 

PINE    BLUFF   CAA    AIRPORT 

4.18 

2.10 

4.53 

8.41 

10.27 

4.92 

5.35 

4.91 

8.67 

.33 

4.86 

2^15 

60.68 

PINE    RIDGE 

2.78 

-1.88 

1.40 

-3.06 

6.29 

1.36 

7.10 

1.85 

6.32 

.33 

8.37 

4.49 

5.51 

1.54 

3.54 

-    .01 

3.97 

.20 

5.35 

1.76 

7.72 

3.68 

1.02 

-3.0* 

59,37 

7.22 

POCAHONTAS    1 

2.64 

-1.68 

4.79 

.90 

5.84 

1.02 

4.14 

-    .31 

5.46 

.72 

1.25 

-2.65 

9.11 

5.76 

4.72 

1.67 

3.96 

1.13 

.36 

-.3.14 

5.66 

1.62 

.67 

-3.13 

46.49 

1.91 

PORTLAND 

3.94 

-2.03 

2.81 

-1.98 

5.23 

-    .34 

12.88 

8.15 

8.40 

4.59 

7.94 

4.87 

3.86 

-    .23 

3.22 

.63 

14.75 

12.43 

1.30 

-1.40 

2.63 

-1.53 

.78 

-4.46 

67.74 

18.70 

PRESCOTT 

4.02 

-1.65 

1.11 

-3.44 

4.44 

-    .69 

10.71 

5.59 

5.24 

.05 

6.17 

2.87 

3. S3 

-    .92 

3.20 

.40 

5.53 

2.72 

1.99 

-1.29 

4.49 

.04 

.68 

-3.87 

51.41 

-       .19 

RATCLIFF 

2.22 

1.33 

4,39 

3.72 

2.98 

4.89 

5.01 

.78 

5.08 

1.31 

4.64 

1.03 

37.38 

Rison 

3.67 

1.37 

3.42 

8.33 

15.13 

5.27 

3.28 

6.45 

7.35 

1.42 

4.16 

1.03 

60.88 

ROGERS 

.98 

-1.71 

2.01 

-1.05 

4.85 

1.17 

4.10 

-    .41 

5.18 

-    .80 

6.56 

i.ie 

9.17 

5.52 

1.39 

-2.58 

4.21 

-    .65 

.63 

-3.37 

4.80 

1.66 

.93 

-1.63 

44.81 

-    2.68 

RUSSELLVILLE 

1.76 

2.43 

6.87 

5.65 

7.75 

8.27 

5.18 

1.59 

:    4.86 

:    1.64 

6.87 

.89 

■53.76 

SAINT    CHARLES 

3.96 

2.27 

4.52 

10.33 

9.42 

6.10 

9.11 

2.43 

6.98 

2.21 

6.12 

1.62 

65.07 

SAINT    FRANCIS 

3.70 

-1.31 

2.07 

-2.18 

6.68 

1.30 

3.55 

-    .88 

5.59 

1.47 

2.17 

-1.80 

5.85 

2.15 

1.36 

-2.04 

6.17 

2.66 

.52 

-2.68 

5.01 

1.08 

.46 

-3.59 

43.16 

-    5.82 

SALEM 

1.99 

1.62 

7.36 

3.62 

5.17 

3.56 

5.11 

2.70 

6.40 

.36 

9.50 

.72 

46.10 

SEARCY 

3.35 

-1.86 

1.44 

-2.93 

6.61 

1.11 

5.46 

.76 

8.18 

3.07 

4.41 

.56 

5.54 

2.14 

1.43 

-2.01 

6.00 

3.15 

.82 

-2.76 

6.50 

2.33 

1.33 

-3.42 

51.07 

.14 

SHERIDAN   TOWER 

5.50 

2.62 

5.00 

10.25 

6.94 

5.07 

3.90 

3.01 

10.00 

.74 

4.99 

[    1.47 

■59.49 

SHIRLEY    3    5E 

2.74 

2.04 

5.98 

3.79 

8.11 

5.36 

6.26 

2.35 

5.78 

.71 

8.76 

l     1.18 

^53.06 

SI  LOAM    SPRINGS 

1.06 

2.45 

5.23 

3.59 

4.15 

5.72 

7.85 

2.74 

3.05 

.66 

4.10 

.64 

41.24 

SPARKMAN    »    E 

2.76 

3.40 

3.41 

10.05 

10.16 

5.00 

1.88 

5.65 

6.00 

3.60 

2.12 

:     1.67 

:55.70 

STAMPS 

3.70 

1.42 

4.55 

18.35 

5.80 

6.48 

4.07 

3.38 

4.10 

.39 

3.09 

•  43 

55.76 

STAR    CITY    2    S 

3.89 

2.97 

4.25 

11.03 

14.16 

6.65 

3.20 

4.48 

7.42 

1.40 

4.34 

.91 

^64.70 

STEVE 

2.84 

1.34 

4.33 

5.73 

7.10 

6.97 

3.10 

1.75 

5.07 

1.94 

;    7.15 

\       .63 

■47.95 

STUTTGART 

4.38 

-1.72 

2.85 

-1.85 

5.14 

-    .55 

7.10 

2.39 

7.77 

2.92 

6.82 

3.44 

2.22 

-2.04 

2.73 

-    .38 

4.54 

1.76 

1.94 

-1.01 

4.26 

-    .14 

-.    1.56 

-3.29 

■51,31 

-       .47 

STUTTGART    9    ESE 

3.92 

1.69 

5.01 

8.59 

7.45 

9.00 

2.92 

3.64 

5.15 

1.49 

6.68 

.96 

55.50 

SUBIACO 

2.54 

-1.34 

1.52 

-2.33 

4.85 

.52 

5.78 

1.13 

7.76 

2.63 

6.49 

2.32 

7.39 

4.13 

1.48 

-1.57 

4.37 

.92 

1.72 

-1.86 

5.19 

1.62 

.92 

-2.56 

50.01 

3.59 

TAYLOR 

3.70 

1.73 

3.18 

13.73 

4.82 

6.72 

6.15 

9.43 

5.19 

.62 

3.16 

.72 

:59.15 

TEXARKANA    WB    AP            R// 

4.49 

-    .63 

1.25 

-2.85 

3.41 

-1.52 

14.00 

8.70 

2.48 

-2.65 

6.21 

2.36 

2.29 

-1.65 

7.19 

4.31 

5.73 

2.94 

3.25 

-    .13 

2.93 

-1.40 

.52 

-4.32 

53.75 

3.16 

TURNPIKE 

1.73 

2.24 

9.33 

2.91 

8.24 

5.04 

8.49 

3.10 

3.72 

3.81 

11.09 

■       .96 

^60.66 

MALDRON 

2.54 

1.84 

6.64 

5.62 

7.57 

9.04 

5.22 

3.89 

2.13 

3.48 

5.11 

1.15 

54.23 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

2.83 

3.26 

4.52 

2.71 

5.63 

3.29 

8.19 

1.16 

6.09 

.36 

5.47 

1.75 

45.26 

WALNUT    RIOGE    CAA   AP 

3.14 

1.92 

6.68 

3.99 

4.99 

2.91 

10.63 

2.99 

4.78 

.66 

6.27 

1.07 

50.03 

WARREN 

4.16 

2.44 

3.98 

10.05 

10.68 

8.85 

3.61 

3.31 

13.17 

1.14 

6.18 

1.07 

67.64 

WASHITA 

1.70 

.85 

6.35 

6.42 

9.18 

6.03 

2.61 

3.84 

5.76 

E    4.48 

6.87 

2.05 

:55^14 

WHITE    ROCK 

1.31 

2.97 

5.95 

3.61 

5.99 

7.24 

12.84 

2.02 

3.70 

1.57 

6.63 

1.67 

55^50 

WHITCCLIFFS 

4.20 

1.11 

4.26 

6.90 

8.20 

6.36 

4.61 

5.21 

5.86 

.84 

4.97 

•  80 

53^32 

WILSON 

3.47 

3.50 

4.85 

6.38 

4.72 

2.62 

5.86 

:    1.86 

6.72 

1.27 

:    5.94 

:    1.12 

:48.31 

WYWIE 

2.43 

2.46 

5.25 

5.96 

8.70 

2.05 

11.37 

.84 

8.18 

1.02 

6.02 

1.79 

56,07 

YELLVILLE 

1.20 

1.76 

6.72 

2.92 

6.95 

7.50 

4.11 

5.74 

5.39 

.88 

7.41 

.77 

51.35 

DIVISION   AVERAGES 

NORTHWEST    DIVISION 

1.08 

-1.72 

2.20 

-1.17 

5.72 

1.94 

3.33 

-1.31 

4.45 

-1.49 

6.53 

1.49 

10.05 

6.90 

2.84 

-    .72 

5.58 

1.54 

.75 

-2.90 

4.66 

1.73 

.66 

-1.77 

48.25 

2.52 

NORTH   CENTRAL    DIVISION 

1.36 

-2.10 

1.95 

-1.41 

6.96 

2.69 

2.43 

-1.80 

6.70 

1.52 

6.14 

2.14 

5.92 

2.71 

3.45 

.16 

6.95 

3.11 

1.16 

-1.99 

6.02 

4.61 

.64 

-2.39 

50.58 

7.45 

NORTHEAST    DIVISION 

3.28 

-1.69 

2.49 

-1.62 

6.39 

1.18 

4.51 

.14 

6.32 

1.77 

3.61 

.06 

7.02 

3.47 

2.62 

-    .52 

5.86 

2.93 

1.02 

-2.17 

6.03 

2.28 

1.07 

-3.16 

50.22 

2.69 

WEST   CENTRAL    DIVISION 

1.94 

-2.11 

2.06 

-2.17 

5.98 

1.57 

4.85 

-    .36 

7.33 

1.59 

7.40 

3.10 

7.10 

3.47 

2.90 

-    .56 

3.73 

.16 

2.41 

-1.18 

6.31 

2.60 

1.09 

-2.42 

53.10 

3.69 

CENTRAL    DIVISION 

3.65 

-1.38 

1.31 

-3.01 

5.84 

.71 

7.22 

1.91 

8.17 

2.49 

6.27 

2.60 

4.30 

.64 

3.45 

.29 

5.40 

3.28 

1  .73 

-1.55 

6.14 

1.96 

1.36 

-2,86 

55.66 

5.10 

EAST   CENTRAL    DIVISION 

3.  58 

-2.24 

2.23 

-2.43 

4..  82 

-    .69 

7.80 

3.07 

7.32 

2.84 

5.78 

2.55 

6.13 

2.36 

2.37 

-    .59 

7.78 

5.13 

1.42 

-1.51 

5.40 

1.24 

1.61 

-2.91 

56.24 

6.82 

SOUTHWEST    DIVISION 

3.87 

-    .82 

1.23 

-2.88 

5.44 

.61 

9.30 

3.81 

7.58 

1.66 

6.06 

2.80 

3.83 

-    .36 

5.70 

2.64 

6.66 

3.25 

2.79 

-    .66 

5.21 

1.07 

.77 

-3.33 

58.44 

7.77 

SOUTH   CENTRAL    DIVISION 

4.00 

-1.33 

2.01 

-2.49 

4.05 

-1.12 

11.96 

6.97 

7.81 

2.77 

7.39 

4.21 

3.33 

-    .82 

3.88 

1.12 

7.87 

5.18 

.92 

-2.04 

4.24 

-    .33 

1.04 

-3.89 

58.50 

8.23 

SOUTHEAST    DIVISION 

3.81 

-2.08 

2.69 

-1.97 

4.16 

-1.60 

10.96 

6.00 

11.18 

6.64 

6.34 

3.21 

5.24 

.83 

3.20 

.34 

12.30 

,  9.73 

1.23 

-1.46 

4.54 

.31 

1.39 

-3.60 

67.04 

16.13 
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8-    3 

8-15+ 

8-13 

8-19 

8-30 

7 
10 
12 

2 

2 

12-15 

12-15 
2-13 
12-15 
12-15+ 

2-17 
2-13 
2-13 
2-20 
2-20 

14 
16 
12 
16 
12 

2-19 
2-16 
2-18 
2-20 
2-20 

20 
20 
18 
16 
12 

3-20 
2-19 
2-18 
3-    1 
3-21 

21 
24 
18 
24 
22 

3-20 
3-20 
3-20 
3-21 
3-21 

21 
27 

27 
27 
22 

3-20 

3-20 
3-20 
3-21 
4-    8 

21 
27 
27 
27 
32 

11-    7 
11-20 
11-    7 
11-    7 
10-    2 

31 
31 
31 
26 
31 

11-28 
11-29 
11-29 
11-    7 
11-    7 

28 
23 
22 
26 
24 

11-29 
11-29 
11-29 
11-29 
11-    7 

22 
23 
22 
19 
24 

12-13 
12-14 
12-14 
11-29 
11-29 

19 
12 
20 
19 
16 

12-14 

12-14 

NONE 

12-14 

11-29 

13 
12 

4 
16 

300 
304 

297 
282 

297 
301 
299 
282 
282 

254 
283 
284 
273 
231 

253 
2  54 
254 
231 
231 

232 
245 
232 
231 
177 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

BLYTHEVILLE 

97 
96 
97 
99 
99 

8-29+ 

6-14 

8-15 

6-15 

6-14 

2 
0 
0 
4 
-    3 

12-15 
12-15 
12-15 
12-15 
2-17 

2-20 
2-17 
2-17 
2-14 
2-20 

10 
15 
12 
15 
12 

2-20 
2-20 
3-    4 
2-19 
2-20 

10 
17 
20 
20 
12 

3-21 
3-20 
3-19 
2-20 
2-21 

21 
21 
22 
22 

24 

3-21 
3-20 
3-28 
3-20 
3-18 

21 
21 
25 
25 
28 

4-12 
4-''  8 
3-31 

3-21 
4-    8 

32 

31 

31 
30 
32 

10-27 

10-  1 

11-  7 
11-    7 

28 

32 
31 
32 

10-27 

10-27 
11-29 
11-27 

28 

27 
24 
28 

11-    7 

11-28 
11-29 
11-29 

22 

20 
24 
23 

11-29 
12-    8 
11-26 
12-11 
12-    7 

13 
18 
20 
20 
19 

U-29 
12-14 
12-    7 
12-14 
12-14 

13 
5 

14 
7 
13 

282 
300 
293 
30  3 
297 

282 
291 
269 
295 
290 

231 

254 
2  82 
281 

220 

213 
2  54 
2  54 

196 

184 
231 
213 

BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN    1 
CAMP    CHAFFEE 
CLARKSVILLE 

100 
97 
97 
98 
99 

6-14 
6-    5 
8-13+ 
6-14 
6-29 

3 
5 
10 
-    2 
5 

12-15 
12-16 
12-16 
12-15 
12-15 

2-16 
2-19 

2-14 
2-17 
2-16 

14 
15 
16 
16 
14 

2-17 
2-20 
2-17 
2-17 
2-19 

20 
17 
20 
16 
20 

3-20 
2-20 
2-20 
3-20 
3-20 

24 
17 
23 
24 
23 

3-20 
3-18 
2-20 
3-20 
3-20 

24 
28 
23 
24 
23 

3-20 
4-    8 
3-21 
3-28 
3-20 

24 
32 
30 
32 
23 

10-27 
11-    7 
11-    7 
10-28 
10-27 

31 
27 
31 
32 
32 

11-    7 
11-    7 
11-29 
11-    7 
11-19 

27 
27 
24 
28 
26 

11-29 
11-29 
11-29 
11-29 
11-29 

17 
21 
24 
20 
18 

11-29 
12-11 
12-14 
11-29 
11-29 

17 
20 
14 
20 

16 

12-11 
12-14 
12-14 
12-14 
12-14 

11 
7 

14 
3 

7 

298 
298 
303 
300 
301 

285 
2  94 
300 
285 
283 

254 
282 
2  82 
254 
264 

232 
2  34 
2  82 
232 
244 

221 

213 
231 
214 
221 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT    7    S 

CUMMIN5    FARM 
DARDANELLE 

96 

100 
97 
98 

101 

7-29+ 
6-    5 
7-29 
6-15 
8-29 

3 

-    1 

11 

2 

5 

12-15 
2-17 
12-15 
12-15 
12-15 

2-17 
2-20 
2-18 
2-17 
2-16 

14 
12 

15 
13 
15 

2-19 
2-20 
2-19 
2-17 
2-17 

18 
12 
20 
13 
18 

2-20 
3-18 
2-19 
2-19 
2-19 

22 
24 
20 
24 
21 

3-20 
3-21 
3-20 
2-20 
3-20 

28 
27 
27 
26 
26 

3-20 
3-21 
4-    8 
4-    8 
3-20 

28 
27 
32 
32 
26 

11-    7 
10-29 
11-    7 
11-    7 
11-    7 

27 
32 
31 
30 
28 

11-    7 
11-    7 
11-29 
11-29 
11-    7 

27 
28 
23 
21 
26 

U-29 
11-28 
11-29 
11-29 
11-29 

21 
23 
23 
21 
21 

12-11 
11-29 
12-    9 
12-11 
12-11 

19 
15 
20 
20 
20 

12-14 
U-29 
12-14 
12-15 
12-14 

6 
15 
14 

2 

7 

300 
282 
299 
301 
301 

295 
282 
293 
297 
297 

2  82 
255 
283 
263 
283 

232 
231 
2  54 
2  82 
232 

232 
222 
213 
213 
232 

OE   OUEEN 

DES   ARC 

DEVILS    KNOB 

DUMAS    1    ESE 

EL    DORADO    CAA    AIRPORt 

101 
97 
^1 
97 
98 

8-12 

7-20+ 
8-29  + 
7-29 
8-    7 

13 
6 
2 
7 

12 

12-15+ 

12-15 

12-15+ 

12-15 

12-15 

2-13 
2-18 
2-- 18 
2-17 
2-13 

13 
11 
16 
15 
14 

2-18 
2-20 
3-    1 
2-20 
2-18 

19 
20 
20 
20 
20 

2-18 
2-20 
3-19 
2-20 
2-18 

19 

20 
23 
20 
20 

3-20 
2-23 
3-20 
2-2o 
3-20 

27 
28 
27 
20 
28 

3-20 
3-21 
4-    7 
3-2o 
3-20 

27 
31 
32 
H 
28 

11-19 
11-    7 
1  1-18 
11-    7 
11-    7 

30 
28 
28 
29 
32 

11-29 
11-    7 
U-18 
11-29 
11-28 

22 

28 
28 
22 
28 

11-29 
11-29 
11-27 
11-29 
11-29 

22 

23 
24 
22 
22 

12-11 
12-11 
11-28 
12-13 
12-13 

20 
18 
20 
19 
19 

12-14 
12-14 
12-    6 
12-14 
12-14 

15 
8 

15 
9 
15 

304 
299 
291 
300 
304 

296 
294 
272 
296 
298 

2  84 
2  82 
253 
2  82 
2  84 

2  54 
257 
243 
2  82 
253 

244 
231 
225 
232 
232 

EUREKA    SPRINGS 
FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE    CAA    AIRPORT 
FAYETTEVILLE    EXP    STA 
FLIPPIN    CAA    AIRPORT 

93 
95 
94 
93 
97 

8-29+ 
8-29 
8-13 
8-29  + 
8-29  + 

1 
3 

-  2 

-  3 

4 

12-15 
12-14 

12-15+ 

12-14 

12-15 

2-19 
2-17 
2-17 
2-17 
2-20 

12 
14 
15 
14 
15 

3-    3 
2-17 
3-    3 
3-    3 
2-20 

19 
14 
18 
20 
15 

3-19 
3-    4 
3-20 
3-    4 
3-21 

22 
23 
22 
23 
22 

3-21 
3-28 
3-28 
3-28 
3-26 

28 
28 
26 
28 
27 

3-31 
3-28 
4-12 
3-28 

4-    8 

32 
28 
32 
28 
32 

10-    2 
10-27 
10-    2 
10-27 
10-27 

32 
30 
32 
26 
29 

11-18 
11-26 
10-27 
10-27 
11-    7 

27 
26 
26 
26 
23 

11-26 
11-28 
11-28 
11-26 
11-    7 

24 
22 
18 
21 
23 

11-29 
12-    6 
11-26 
11-29 

11-28 

20 
19 

.18 

17 
15 

12-    6 
12-13 
11-29 

12-    7 
U-28 

16 
12 
16 

15 
15 

290 
299 
285 
293 
261 

271 
292 
270 
271 
261 

252 
269 

253 
269 
231 

242 
243 
213 
213 
224 

185 
213 

173 
213 
202 

FORDYCE    6    W 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

FT    SMITH    WATER    PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

98 
95 
98 
95 

7-30+ 
6-14  + 
8-29+ 
8-29 

9 
4 
3 

-  2 

-  4 

12-15 

12-15 

12-15+ 

12-15 

12-15+ 

2-13 
2-16 
2-16 

2-20 
3-    3 

15 
15 
10 
13 
16 

2-18 
2-16. 
2-19 
3-21 
3-20 

20 
15 
20 
20 
20 

2-19 
2-18 
3-20 
3-21 
3-21 

23 
24 
21 
20 
24 

3-20 
3-20 
4-    8 
3-28 

27 
21 
28 
25 

3-20 
3-31 
4-12 
4-12 

27 
32 
29 

30 

11-27 
11-19 
10-27 
10-27 
10-    2 

31 
30 
30 
29 
32 

11-29 
11-28 
11-    7 
11-    6 
10-27 

21 
26 
26 
27 
23 

11-29 
11-29 
11-29 
11-    7 
10-27 

21 
22 
17 
22 
23 

12-14 
12-13 
11-29 
11-29 
11-26 

14 
10 
17 
6 
20 

12-14 
12-13 
12-14 
U-29 
11-29 

14 
10 
3 
6 
13 

304 
300 
301 
2  82 
271 

299 
300 
263 
253 
253 

263 
2  84 
254 
231 
220 

253 
232 
212 
213 

244 
210 
198 
173 

HARRISON 

HELENA 

HOPE    3    NE 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

J0NES80R0 

96 
97 
97 
100 
99 

8-29 

6-14+ 

6-13+ 

7-18 
6-14 

-    1 

11 
11 
9 
2 

12-15 

2-17+ 
12-15 
12-15 
2-16 

2-19 
2-18 
2-13 
2-16 
2-20 

12 
15 
15 
16 
13 

3-18 
2-20 
2-18 
2-17 
2-20 

20 
19 
20 
17 
13 

3-21 
2-20 
2-19 
2-19 
2-20 

23 
19 
24 
23 
13 

4-    8 
2-21 
2-20 
2-20 
3-18 

28 
28 
26 
27 
26 

4-12 
3t20 
3-20 
3-20 
3-21 

31 
32 
29 
30 
29 

10-  2 
11-27 

11-  7 
U-27 
11-    7 

32 

31 
32 
30 
31 

,10-27 
11-29 
11-27 
11-29 
11-27 

27 
24 
26 
26 
28 

11-26 
11-29 
11-29 
12-    7 
11-29 

23 
24 
22 
23 
22 

U-29 
12-13 
12-11 
12-13 
12-    7 

10 
20 
18 
20 
19 

U-29 
12-14 
12-14 
12-14 
12-14 

10 
13 
12 
12 
12 

283 

299 
304 
301 
297 

266 
296 
296 
299 
2  90 

252 
2  62 
283 
291 
2  62 

202 
281 
2  80 
2  82 
2  54 

173 
252 
232 
262 
231 

KEO 

LEAD   HILL 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

MAGNOLIA    3    N 

MALVERN 

98 
98 
97 
102 
97 

7-18 
8-29+ 
7-18 
8-13 
8-12  + 

4 

-  1 
12 
10 

-  2 

12-16 
12-15 
12-15 
12-15 
12-15 

2-17 
2-20 
2-17 
2-13 
2-13 

15 
12 
16 
12 
15 

2-19 
3-18 
2-17 
2-18 
2-19 

20 
19 
15 
18 
20 

2-20 
3-20 
2-19 
2-18 
3-20 

22 
21 
23 
18 
23 

3-20 
4-    8 
2-20 
3-20 
3-20 

28 
28 
26 
26 
23 

3-20 
5-    7 

3-20 

3r20_ 

4-    8 

26 
32 
31 
26 

31 

11-    7 

10-  2 
11-27 

11-  1 
11-    3 

27 
31 
31 
32 
32 

11-    7 
10-27 
11-29 
11-29 
11-    7 

27 
25 
23 
20 
27 

11-29 

11-    7 
11-29 
11-29 
11-29 

21 
21 
23 
20 
21 

12-    8 

12-13 
11-29 
12-    8 

20 

20 
20 
18 

12-14 
11-29 
12-14 
12-14 
12-11 

7 
7 
16 
12 
15 

300 
282 

300 
304 
301 

292 

299 
284 
292 

2  62 
232 
283 
2  84 
254 

232 
202 
282 
2  54 
232 

232 
148 
262 
226 
209 

MAMMOTH    SPRING 
MAR  I  ANNA    2    S 
MARKED    TREE 
MARSHALL 
MENA 

98 
96 
97 
96 
98 

8-29 
6-    5 
7-19  + 
8-29  + 
8-12* 

-    1 
0 
4 
0 
8 

2-17+ 
12-14 

2-17 
12-14 
12-14 

2-19 
2-19 
2-20 
2-19 
2-16 

9 
15 
14 
14 
16 

3-21 
2-20 
2-20 
3-19 
2-18 

18 
19 
14 
19 
20 

3-21 
2-20 
2-23 
3-21 
2-18 

18 
19 
23 
24 
20 

3-28 
3-21 
3-18 
3-22 
3-20 

26 
28 
28 
25 
27 

*~'2 

3-21 
3-22 
3-20 

30 
'32 
30 
26 
27 

10-  2 

11-  7 
11-    7 
10-    1 
11-19 

30 
29 
32 
32 

31 

10-27 
11-29 
11-26 
10-27 
11-28 

25 
21 
26 
28 
27 

11-    7 
11-29 
11-29 

11-29 

22 

21 
20 

21 

U-29 
12-13 
11-29 
11-29 
12-14 

2 
19 
20 
13 

8 

11-29 
12-14 
12-14 
11-29 
12-14 

2 
0 
14 
13 
6 

2  63 
298 
297 
283 

301 

253 
296 
282 
255 
299 

231 
282 
279 

2  84 

213 
253 
255 
219 
2  53 

173 
213 
231 
193 
244 

MONTICELLO    3    S 
MORRILTON 
MOUNT     I  DA 
MOUNT    MAGAZINE 
MOUNTAIN    HOME     1    NNW 

96 

100 
97 
91 
96 

6-14 

8-29 

8-29* 

8-29 

8-29 

2 
4 
0 

3 

3 

12-14 
12-15 
12-15 
2-16 
12-15+ 

2-17 
2-17 
2-13 
2-19 
2-19 

14 
16 
10 
16 
13 

2-17 
2-19 
2-19 
3-18 
2-20 

14 
18 
20 
20 
19 

2-20 
2-20 
3-20 
3-19 
3-18 

23 
23 
23 
24 
22 

3-15 
3-    4 
3-20 
3-20 
3-21 

28 
27 
23 
26 
26 

3-20 
3-20 
4-    8 
4-    7 
4rl2 

30 
29 
30 
29 
31 

11-    7 
11-    7 
10-28 
11-18 

29 
26 
31 
26 

11-    7 

11-    7 
11-18 

26 
27 
26 

11-29 
11-29 
11-29 
11-27 
12-    6 

20 
22 
18 
21 
17 

11-29 
12-U 
U-29 
11-28 
12-    6 

20 
20 
18 
20 
17 

12-14 
12-14 
12-11 
12-13 

2 
9 
16 
12 

300 
300 
301 
297 

285 
295 
283 
255 
289 

2  82 
282 
254 
253 
263 

248 
232 
243 

232 
232 
203 
225 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    EN6 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

NEWPORT 

NIHROO    DAM 

97 
98 
99 
97 
100 

8-30 

8-30+ 

8-13 

8-12 

8-30 

4 
9 
10 

7 
2 

12-15+ 
12-15 
12-15 
2-16 
12-16 

2-21 
2-14 
2-14 
2-20 
2-18 

16 
12 
12 
16 

12 

3-18 
2-18 
2-18 
2-20 
2-20 

20 
19 
19 
16 
20 

3-21 
3-21 
2-19 
2-20 
2-20 

23 
24 
22 
16 

20 

3-28 

3-21 
3-21 
3-21 
3-20 

27 
24 
27 
28 
28 

3-29 
3-21 
3-21 
3-21 
4-    8 

31 
24 
27 
28 

31 

10-27 
11-    2 
11-19 
11-    7 
11-    7 

31 
31 
30 
29 
26 

11-    7 
11-29 
11-29 
11-29 
11-    7 

24 

20 
21 
20 
26 

11-    7 
11-29 
11-29 
11-29 
11-29 

24 
20 
21 
20 
21 

U-29 
U-29 
12-11 
11-29 
12-    8 

12 
20 
16 
20 
16 

11-29 
12-14 
12-14 
12-14 
12-14 

12 
12 
13 
12 
10 

281 
303 
303 
297 
299 

256 
284 
296 
282 
291 

231 
253 

263 
2  82 
2  82 

224 
253 
253 
253 
2  32 

212 
226 
243 
231 
213 

OKAY 

OZARK 

PARA60ULD    RADIO   KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

101 
99 
97 

100 
99 

8-12 
8-29 
6-14  + 
8-29  + 
7-20 

14 

8 

-    2 

4 

7 

12-15+ 
12-15+ 

2-17 
12-15 
12-15+ 

2-13 
2-16 
2-20 
2-16 
2-17 

14 
13 
8 
11 
14 

2-18 
2-16 
2-20 
2->7 
2-17 

20 

13 

8 

20 

14 

2-19 
2-17 
2-23 
2-19 
2-20 

24 
21 
24 
21 
22 

2-19 
3-20 
3-21 

3-20 
3-20 

24 
26 
26 
28 
27 

3+20 
3-20 

4-    8 
r-20 

30 
26 
?i 
28 

11-28 
11-    7 
11-    7 
11-    6 

32 
31 
25 
31 

11-29 
11-28 
llr    7 
11-    7 
11-    7 

24 
28 
25 
28 
24 

11-29 
11-29 
11-28 
11-29 
11-    7 

24 
20 
24 
22 
24 

12-11 
11-29 
11-29 
12-13 

20 
20 
16 
20 

12-14 
12-14 
11-29 
12-14 
12-11 

16 
8 

16 
7 

16 

304 
301 
282 
301 
297 

296 
286 
282 
299 

2  63 
2  85 
278 
263 
260 

283 
253 
231 
2  32 
2  32 

253 
2  32 
213 
231 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    CAA    AIRPORT 

POCAHONTAS    1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

99 
97 
96 
96 
99 

7-29 
8-16+ 

7-20  + 
7-30+ 
7-30 

11 
5 
0 
12 
12 

12-15 
12-15 
2-17 
12-16 
12-15 

NONE 
2-13 

2-20 
NONE 
2-14 

16 
10 

15 

2-17 
2-17 
2-20 
2-14 
2-17 

19 
18 

10 
20 
20 

2-19 
2-19 
3-    4 
2-20 
2-20 

24 
24 
22 
23 
22 

2-20 
2-20 
3-21 
2-21 
2-20 

26 
25 
26 
25 
22 

3-20 
3-20 
3-»l 
3-21 
3+21 

30 
31 
26 
32 
31 

11-28 
11-    7 
11-    7 
11-    7 
11-19 

31 
30 
25 
32 
31 

11-29 
11-28 
11-    7 
11-29 
11-29 

25 
25 
25 
24 

23 

12-11 
11-29 
11-29 
11-29 
11-29 

24 
22 

11 
24 
23 

12-13 

12-13 
11-29 
12-14 
12-11 

20 
11 
11 
15 
20 

12-14 
12-13 
11-29 
12-14 
12-14 

14 
11 

11 
15 
15 

30  3 
282 

303 

299 
299 
282 
303 
297 

295 
283 
2  70 
2  82 
2  82 

i82 
281 
23J 
281 
2  82 

263 
232 
231 
231 
243 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT    CHARLES 
SEARCY 
SHERIDAN   TOWER 

95 
100 
96 
98 
98 

8-29 
a-28 
7-19  + 
7-19  + 
7-19+ 

0 
5 
8 

7 

12-15 
12-15 
12-14 
12-15 

2-19 
2-16 
2-18 
2-17 

13 
15 
16 
10 

2-19 
2-19 
2-19 
2-20 

13 
20 
20 
20 

3-    4 
2-19 
2-20 
2-20 

24 
20 
22 
20 

3-20 
2-20 
3-18 

24 
22 
2a 

3-21 
3-21 
S-21 

32 
J2 
31 

10-27 
11-    6 
11-    7 
11-    7 

32 
32 
32 
27 

11-18 
11-    7 
11-29 
11-    7 

27 
27 
24 
27 

11-28 
11-29 
11-29 
11-29 

21 
20 
24 
20 

11-29 
1  1-29 
12-14 
11-29 

19 

20 

8 

20 

12-    7 
12-14 
12-14 
12-14 

15 
11 
8 

10 

291 
301 
299 
300 

283 
283 
298 
282 

269 
283 
2  82 
2  82 

232 
262 
2  34 

230 
231 
231 

SILOAM    SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

95 
97 
95 
102 
99 

8-29 
7-20  + 
7-21  + 
8-29 
8-13 

-    2 

9 
4 
5 
16 

12-14 
12-15 
12-15 
12-15 
12-15+ 

2-17 
2-17 
2-18 
2-16 
2-13 

15 
16 
15 
12 
16 

3-    3 
2-17 
2-18 
2-17 
2-18 

18 
16 
15 
18 
20 

3-20 
2-19 
2-20 
2-19 
2-18 

22 
21 
24 
21 

20 

3-26 
3-    2 
2-21 
3-20 
2-19 

28 
28 
28 
25 
58 

4-12 
37^0 
3-20 
3r-20 
3-20 

31 
29 
30 
25 
30 

10-27 
11-27 
1  1-    7 
11-    7 
11-28 

27 
32 
29 
29 
28 

10-27 
11-29 
11-29 
11-28 
11'26 

27 
23 
25 
26 
28 

11-28 
11-29 
12-    7 
12-    7 
11-29 

23 
23 
23 
23 
24 

11-29 
12-13 
12-11 
12-13 
12-14 

20 
20 
20 
18 
18 

12-12 
12-14 
12-14 
12-14 
12-15 

16 
11 

8 
9 
16 

298 
300 
299 
301 
305 

271 
299 
296 
299 
299 

253 
283 
2  90 
291 
2«4 

213 
2  72 
281 
253 
282 

198 
2  62 
2  32 
232 
253 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT    RIDGE    CAA    AIRPORT 

WARREN 

WHITE    ROCK 

99 

97 

100 

90 

8-29+ 
b-    i 
8-16 
9-   4+ 

-    3 
2 

10 
4 

12-14 
2-17+ 

12-15 
2-16 

2-18 
2-16 
2-20 
2-13 
2-18 

14 
16 
10 
16 
16 

2-19 
2-17 
2-20 
2-16 
3-    1 

17 
20 
10 
19 
20 

3-19 
3-20 
3-18 
2-20 
3-19 

22 
24 
24 
22 
24 

3-21 
3-20 
3-21 
3-19 
3-20 

28 
24 
27 
28 
28 

4-10 
3-20 
3-21 

4-    7 

32 

24 
27 
30 
31 

11-18 
10-2  7 
11-    7 
U-    7 
11-18 

31 
31 
29 
31 
26 

11-26 

11-    7 
ll-'26 
11-29 
11-16 

26 
26 
20 
23 
26 

11-27 
11-29 
11-26 
11-29 
11-27 

22 

16 
20 
23 
24 

11-28 
U-29 
11-28 
12-14 
11-28 

20 
18 
20 
12 
20 

12-11 
12-14 
12-14 
12-13 

15 
15 
12 
10 

298 
297 
304 
298 

282 
285 
281 
301 
2  72 

253 
254 
255 
2  32 
253 

2  50 
232 
252 
255 
243 

2  22 
221 
231 
232 
225 

WILSON 

WYNNE 

100 
96 

6-14 
6-15  + 

0 
0 

2-17+ 
12-15 

2-20 
2-19 

9 

13 

2-20 
2-19 

9 

13 

2-21 
2-19 

21 

13 

3-21 
3-21 

28 
28 

4-    8 
2I.-.J8 

32 
32 

11-    7 
11-27 

32 
28 

11-27 
11-27 

28 
28 

11-29 
11-29 

23 
20 

12-    7 
11-29 

19 

20 

12-14 
12-14 

13 
3 

297 
298 

290 
283 

281 
2  83 

261 
261 

213 
244 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 

X  ^^xr 

yxj   x:i 

/  r^jT  V. 

/xi_n.i. 

l\^L^ 

r\i.^i^ 

VV  11> 

i-l     l»i 

\^  V   XjJ 

"XJjlH  . 

ARKANSAS 
1958 

Station 

Ian. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Blakely  Mountain   Dan 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.28 
1100 

1.71 
1130 

2.34 
1280 

3.92B 
1063 

4.78B 
618 

6.03B 
779 

5.61 
642 

5.46 
531 

4.21B 
606 

2.76B 
541 

2.128 
721 

: 

Hope   3   KE 

EVAP 

DEP 
WIND 

1.68B 
-0.66 
1219 

3.03B 
+0.37 
1460 

- 

5.83B 
-0.58 
755 

7. 548 
+0.44 
889 

7.18B 
-0.45 
920 

6. 088 
-1.55 
509 

4.328 
-1.65 
425 

3.228 
-1.46 
554 

2.70B 
+0.03 
776 

1.658 
-0.32 
793 

- 

1 

Mountain  Home  C   of   Eng 

EVAP 

DEP 

WIND 

^ 

I 

- 

4.68B 
1236 

5.95 
595 

6.74 
832 

6.21 
703 

6.31B 
482 

4.39 
452 

3.34 
536 

- 

_ 

_ 

Narrows  Dam 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.52B 
1093 

2.32 
1364 

2.60B 
1191 

4.21B 
1367 

5.84B 
773 

7.218 
931 

6.92B 
827 

6.07 
565 

4.908 
624 

3.14 
708 

2.54B 
789 

1.148 
771 

48.41 
11003 

Mlmrod   Dam 

EVAP 

DEP 

WIND 

0.90B 
544 

1.38 
582 

1.97B 
9748 

4.07B 
877 

5.24B 
-0.72 
412 

6.54B 
-0.62 
415 

6. 338 
-0.85 
330 

5.65 

-1.53 

170 

4.088 
-1.44 
243 

2.07 

-2.17 

196 

\ 

~ 

~ 

Russellvllle 

EVAP 
DEP 

WIND 

] 

- 

- 

- 

7.24B 
+1.21 
483 

8. 528 
+1.73 
561 

8.47B 
+1.04 
579 

: 

\ 

\ 

': 

~ 

~ 

Stuttgart    9  ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.03 

-0.24 

1671 

1.31 

-0.45 

1783 

1.63 

-1.79 

1704 

3.91B 

-0.84 

1890 

4.61 
-1.30 
738 

-_ 

5. 768 
-1.30 
1183 

5.17 
-1.89 
390 

4.06 

-1.12 

900 

3.038 
-0.65 
933 

2.268 
+0.18 
1693 

1.49B 
+0.27 
17578 

\ 

I 


For  descriptions  of  unusual  weather  in  1958,  please  refer  to  the  April  and  May  issues  of  Climatological 
Data,  Arkansas  Section. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AwrTV  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
APPLET  ON 
ARKAOFLPHIA 
ARKANSAS  CITY 

ASMOOKN 
"ATHENS 
AUGUSTA 
BALO  KNOB 
BATESViLLE  LIVESTOCK 


0  I 


BATESVILLE  L  AND 
BEAR  CREEK  LAKE 
SEATV  LAKE 
BEAVER  1  5E 
BEE6E 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
QERRWiLLE  <.  NW 

BIG  FORK 

816  LAKE  OUTLET 
SLACK  ROCK 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 
SLUE  MOUNTAIN  0AM 

BLUFF  CITY  3  SW 
SLYTHEVILLE 

BOONEVlLLE  6  NW 

800NEVILLE  7  NE 

BOONEVlLLE  6  NNE 

BOONEVlLLE 

BOTKINBURG  2  S 
BOUGHT ON 
BRADFORD 
BRANCH  *.  NW 

BRANCH  3  SW 
6RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
8URDETTE 

CABOT  A  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  I 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  0AM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLO  SPRINGS  GUARD  ST; 

COMBS  3  SE 

COMPTON  2  NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 

OE  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 

DEVILS  KNOB 
OUMAS  1  ESE 
DUMAS 

•EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYEITEVILLE  CAA  AP 


FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FOROYCE  6  W 

FOREMAN 
FORREST  CITY 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENwOOD 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  ft  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
GUROON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARDY 

HARR 1  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVlLLE 
HUTT IG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSIEVlLLE 

JONESBORO 

KEO 

KINGSLAND  3  SSE 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 


0005  SCOTT 

AWRENCE 
0130  SALINE 


County 


PERRY 
POPE 
CLARK 


ITTLE  RIVER 
HOWARD 

WOODRUFF 
[HITE 
NDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


^ITE 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

'OLK 

I SSISSIPPI 
AWRENCE 
GARLAND 


NEVADA 
I  SSISSIPPI 

LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 

LOGAN 

BUREN 
NEVADA 


MISSISSIPPI 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

LONOKE 

GARLAND 
MONROE 

JOHNSON 
VAN  BUREN 


CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
DESHA 


CARROLL 
SHARP 
ASHINGTON 

ASHINGTON 


DALLAS 

TLE  RIVER 
ST  FRANCIS 

SEBASTIAN 

WFORO 
PSTEAO 


SHLEV 
ALHOUN 
SHARP 

BOONE 
CLEBURNE 

CLEBURNE 
POPE 


'STEAD 
MONTGOMERY 
SEVIER 
GARLAND 

MADISON 
UNION 

ITTLE  RIVER 
NEWTON 
ARLAND 

RAIGHEAD 
ONOKE 

LEVELAND 
RAtGHEAD 
PULASKI 


35  05 

36  28 

35  0* 

36  09 
35  2 

31*    33 


35  5 

36  07 
34  35 


35  39 

33  52 
35  25 
35  21 

35  15 

34  53 

35  52 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 


94  OB 
93  58 
91  22 


90  38 

91  05 

92  37 
94  13 

93  37 

93  58 

90  08 

91  Oi 
93  11 
93  39 

93  09 
89  55 
93  59 
93  50 
93  5 

93  55 

92  30 

93  20 
91  28 

94  00 

93  59 

91  12 
93  30 


34 

47 

34 

27 

34 

41 

35 

28 

35 

35 

34 

58 

35 

48 

16 

06 

35 

OS 

35 

24 

34 

?6 

33 

02 

34 

43 

34 

05 

34 

14 

35 

2? 

35 

03 

35 

04 

35 

13 

34 

02 

33 
34 

il 
58 

15 

43 

33 

53 

33 

53 

33 

13 

36 

24 

36 

05 

36 

05 

36 

00 

35 

06 

36 

18 

33 

49 

33 

43 

35 

01 

35 

20 

35 

39 

33 

37 

35 

07 

35 
34 

59 
19 

35  13 
33  54 
33  14 

33  32 

36  19 

36  14 
35  32 
35  28 
5  28 

34  32 

35  22 


93 

24 

93 

09 

94 

21 

91 

26 

91 

30 

93 

^4 

91 

29 

91 

30 

92 

48 

93 

44 

91 

37 

94 

IC 

94 

10 

94 

10 

92 

36 

92 

31 

Yeais  of 
record 


94 

15 

518 

93 

06 

290 

91 

4H 

177 

92 

28 

202 

91 

29 

362 

93 

07 

1150 

9? 

01 

525 

92 

03 

- 

9? 

5a 

555 

90 

35 

200 

9? 

16 

580 

93 

33 

375 

93 

41 

700 

94 

22 

337 

93 

03 

710 

93 

44 

1453 

92 

05 

60 

94 

03 

300 

93 

11 

857 

93 

04 

730 

90 

42 

345 

92 

00 

230 

9? 

214 

90 

26 

230 

92 

28 

305 

during  yi 


Reier 
to 

tables 


I    2    3 
1    2    3 


Station 


LAMAR    2    SW 

LAN6LEY 

LEAD    HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STA 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP 
LITTLE  ROCK  FILT  PL 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 


MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAHVELL 
MAUMEE 

MELBOURNE 

MENA 

MONT ICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 


NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
NORFORK  DAM 


OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

PARIS 

PARIS  4  WSW 


PARTHENON 
PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  ; 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

PRESCOTT  SCS 

PYATT  1  NNW 
RATCLIFF  2  S 
RATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNW 


REMMEL  DAM 

RI50N 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
5IL0AM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIOGE  CAA  AP 

WARREN 
WASHITA 
WEST  FORK 
WHEELING 


rfHITE  ROCK 

rfHITECLIFFS 
rflLSON 


County 


BOONE 

CRAWFORD 
GRANT 

PULASKI 
PULASKI 
POPE 

IN  I  ON 
lEWTON 

ST  FRANCIS 
COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 

LEE 

POINSETT 

SEARCV 

PHILLIPS 

SEARCY 

IZARD 
POLK 

DREW 

SHLEY 
CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 
LOGAN 
BAKTER 
BAXTER 


JACKSON 
PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 

SALINE 


5508    FRANKLIN 

lOHNSON 
5552    GREENE 

LOGAN 
5577    LOGAN 


5566 


326 


CROSS 

SCOTT 
NEWTON 
PERRY 
'EFFERSON 

lEFFERSON 
MONTGOMERY 
:AND0LPM 
iSHLEY 
lEVADA 

NEVADA 
MARION 
LOGAN 
FRANKLIN 

FRANKLIN 

LOGAN 
ILLER 

OT  SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 

POPE 
RKANSAS 

CLAY 
FULTON 

WHITE 

GRANT 

BUREN 
BENTON 


LOGAN 


FRA 


LIN 


7038  COLUMBIA 
MILLER 
POPE 

SCOTT 

IDEPENOENCE 


AWRENCE 
BRADLEY 
MONTGOMERY 

ASVIINGTON 
FULTON 


35  26 

34  19 

36  24 

35  42 

34  10 

34  44 


93 

51 

92 

54 

94 

19 

92 

35 

9? 

14 

92 

19 

92 

50 

33  20 

93  13 

350 

34  23 

92  49 

311 

35  29 

91  32 

690 

34  44 

90  45 

234 

35  32 

90  25 

229 

35  54 

92  38 

1050 

34  33 

90  55 

195 

36  03 

92  39 

749 

36  16 
35  17 

35  21 


34  2 

33  57 
36  20 

35  1 

34  23 
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11 
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91  51 
93  19 
91  32 
91  25 
93  39 

93  27 

94  00 

93  05 

94  05 

91  21 

90  55 

92  04 

93  32 

94  11 

91  52 

93  5 
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1    DRAIKAGE   CODE:       1.    ABKAU3A9      2.    MISSISSIPPI      3.    OUACHITA      ■* .    RED      5.    SAINT  FRAKCI8      6.    BALimS      7.    WHITE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Box  1819, 
Little  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Lone-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are  based  on  the  Period 

19?f-195S  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 

on  the  period  1931-1955. 

Cllmatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatological  Data. 

No  record 
+   Also  later  date  (dates)  or  months. 

♦  Amount  Included  in  following  measurement . 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B   Adjusted  to  full  month. 

C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  In  the  Refer  to  Tables  cqlumn  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in 

"Hourly  Precipitation  Data".   Length  of  record   for  recorder-only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 
II   One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Cllmatological  Data  for 

detailed  daily  record. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Infomatlon  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington,  D.  C. ,  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Cllmatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Dociunents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25,  D.C. 

USCOMM-WB-Asheville  -  2-13-59  -  1075 
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HEW  NAME 

Botklnburg  2  8 

Crystal  Valley  2  HE 

Dumas  3  S 

Dumas  1  E3E 

Dumas 

Evening  Shade  1  HE 

Green  Forest  4  ESE 

Mountain  Home  1  NNW 

Odell  3  N 

Paragould  Radio  EDRS 

Walnut  Grove  2  NWE 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

Botkinburg 
Crystal  Valley 
Duma 5  1 
Dumas  3  3 
Dumas  2 
Evening  Shade 
Green  Forest 
Mountain  Home 
Odell 
Paragould 
Walnut  Grove 


DATE 

July 

January 

June 

September 

June 

July 

November 

January 

September 

September 

August 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Augusta 

Brinkley 

Crystal  Valley  2  NE 

Dardanelle 

Des  Arc 

Dumas  3  S 

Dumas  1  ESE 

Glenwood 

Glenwood 

Grave tte 

Green  Forest  4  ESE 

Hope  3  NE 

Lake  Maumelle 

Leo  la 

Marvel 1 

Mountain  Home  1 

Osceola 

Perryville 

Russellvllle 

Russellville 

Siloam  Springs 


NNW 


Rain  gage 

moved 

0.8  mile  NNW 

Equipment 

moved 

1.3  miles  WSW 

Rain  gage 

moved 

2.3  miles  NE 

Equipment 

moved 

0.1  mile  S 

Equipment 

moved 

10  feet  9 

Equipment 

moved 

3  miles  S 

Equipment 

moved 

3  miles  N 

Rain  gage 

moved 

U2  mile  NW 

Rain  gage 

moved 

0.5  mile  SSE 

Equipment 

moved 

(distance  unknown) 

Rain  gage 

moved 

4  miles  ESE 

Equipment 

moved 

270  feet  E 

Rain  gage 

moved 

3H   mile  NE 

Rain  gage 

moved 

125  feet  S 

Rain  gage 

moved 

0.3  mile  NNE 

Equipment 

moved 

0.3  mile  NNW 

Rain  gage 

moved 

0.2  mile  3 

Equipment 

moved 

100  feet  3 

Equipment 

moved 

100  feet  E 

Equipment 

moved 

95  feet  E 

Equipment 

moved 

1000  feet  E 

September  23 
March  29 
January  31 
August  14 
May  5 
June  9 
September  1 
March  1 
December  8 
November  29 
November  4 
February  3 
July  1 
April  1 
December  1 
January  1 
January  20 
October  20 
April  1 
October  22 
August  16 
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SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
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Fort   Smith  WB  Airport 
Little   Rock  WB  Airport 
Texarkana  WB  Airport 

NE 

S 

3SW 

21 
13 
16 
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10.3 
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33 
27 

sw 
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21 
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NORTHWEST    DIVISION 

8ENT0NVILLE 

44.5 

22.6 

33. b 

66 

29 

-     4 

4 

955 

0 

5 

23 

3 

.77 

.44 

21 

5.0 

0 

0 

EUREKA    SPRINGS 

47.9 

25. 7M 

3b, BM 

-    2.2 

54 

29 

843 

0 

2 

22 

2 

.70 

-    2.24 

.45 

21 

0 

0 

FAYETTEVILLE 

45.9 

25.1 

35.5 

65 

29 

-    2 

4 

908 

0 

3 

20 

2 

.83 

.73 

21 

4.5 

4 

21 

1 

0 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

44.9 

22.5 

33.7 

65 

29 

-    6 

22 

951 

0 

5 

23 

3 

.55 

.35 

21 

4.0 

3 

22 

0 

0 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

47.0 

23. 9M 

35. 5M 

-    3.0 

65 

29 

-    3 

22  + 

908 

0 

2 

21 

3 

.69 

-    2.07 

.58 

21 

3.5 

4 

21 

1 

0 

6RAVETTE 

45.1 

22.0 

33.6 

-    3.6 

65 

29 

-    8 

22 

958 

0 

4 

23 

3 

.99 

-    1.49 

.44 

21 

3 

21 

0 

0 

HARRISON 

48.7 

23.7 

35.2 

-    2.2 

57 

29+ 

0 

5+ 

882 

0 

4 

23 

2 

.89 

.57 

21 

1.3 

1 

0 

LEAD    HILL 

48.7 

21.5 

35.1 

-    2.3 

58 

29t 

-    5 

22 

92  0 

0 

3 

24 

3 

.0 

0 

ROGERS 

47.1 

24.0 

35.5 

-    2.8 

54 

29 

-    4 

4 

906 

0 

2 

23 

3 

.61 

-    1.88 

.40 

21 

4.0 

4 

21 

0 

0 

SILOAM    SPRINGS 

tb.i 

24.9 

35.7 

57 

29 

-    3 

22 

903 

0 

3 

20 

3 

.56 

.47 

21 

3.8 

3 

21 

0 

0 

DIVISION 

35.1 

-    3.0 

.75 

-    2.04 

3.3 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

FLIPPIN    FAA    AIRPORT 

47.5 

22.5 

35.0 

58 

29 

-    1 

5 

924 

0 

3 

24 

1 

2.03 

.93 

21 

1.0 

T 

21 

4 

2 

0 

GILBERT 

51.3 

24.1 

37.7 

58 

29 

-    1 

5 

838 

0 

2 

19 

1 

1.37 

.45 

21 

.5 

1 

21 

4 

0 

0 

MAMMOTH    SPRING 

48.4 

21.9 

35.2 

-    3.0 

59 

13 

-    2 

5 

915 

0 

3 

26 

2 

2.09 

.68 

15 

.0 

0 

8 

1 

0 

MARSHALL 

49.  7M 

23. 3M 

36.  5M 

58 

29 

0 

5 

903 

0 

1 

T 

0 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

48.2 

23.8 

36.0 

-    2.7 

65 

29 

-    1 

5 

892 

0 

4 

22 

1 

1.76 

-    1.32 

1.15 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    EN6         AM 

44.7 

20.8 

32.8 

55 

30 

0 

6+ 

992 

0 

5 

25 

2 

1.94 

1.20 

21 

T 

T 

27+ 

2 

■  1 

1 

DIVISION 

35.5 

-    3.2 

1.84 

-    1.62 

.3 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

48.2 

25.3 

37.3 

55 

21  + 

6 

5+ 

853 

0 

3 

16 

0 

1.97 

.85 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

BATESVILLE    LIVESTOCK              AM 

45.0 

22.8 

33.9 

57 

14 

-    1 

5 

957 

0 

5 

26 

1 

2.09 

1.10 

20 

.0 

0 

4 

2 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

48.8 

26.2 

37.5 

67 

13 

0 

5 

845 

0 

2 

20 

1 

2.63 

-    1.90 

1.21 

20 

.3 

T 

22 

5 

2 

BLYTHEVILLE 

45.2 

27.7 

36.5 

-    4.0 

68 

21 

5 

5 

876 

0 

5 

21 

0 

4.63 

-       .84 

.   1.15 

21 

0 

6 

5 

CORNING 

46.9 

25.4 

35.2 

-    3.0 

59 

13 

2 

5 

885 

0 

4 

22 

0 

3.59 

-       .77 

1.05 

20 

.0 

0 

6 

4 

J0NES80R0 

48.2 

27.0 

37.5 

-    3.2 

59 

13 

4 

5+ 

841 

0 

2 

20 

0 

3.94 

-    1.17 

1.20 

20 

0 

6 

4 

MARKED    TREE 

47,1 

27.1 

37.1 

-    2.5 

68 

14+ 

5 

5 

856 

0 

4 

22 

0 

3.98 

-    1.69 

1.05 

20 

.0 

0 

5 

5 

NEWPORT 

48.5 

28.1 

38.3 

-    3.4 

68 

13 

7 

4 

817 

0 

2 

18 

0 

2.71 

-    2.32 

.95 

20 

0 

5 

2 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

48. 3M 

23.9 

35. IM 

68 

21  + 

3 

5+ 

677 

0 

24 

0 

3.72 

1.23 

15 

.0 

0 

7 

3 

POCAHONTAS    1 

47.3 

25.4 

36.4 

-    3.4 

70 

13 

1 

5 

682 

0 

3 

20 

0 

3.95 

-       .37 

1.12 

21 

T 

4 

8 

4 

SEARCY 

49.5 

27.4 

38.5 

-    3.5 

68 

13 

7 

5+ 

815 

0 

2 

17 

0 

2.18 

-    3.03 

.57 

20 

0 

5 

2 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

45.2 

25.9 

35.5 

67 

21  + 

5 

5 

903 

0 

4 

22 

0 

3.45 

1.10 

15 

T 

4 

4 

3 

WILSON 

46.9 

25. 5M 

35. 3M 

56 

21 

2 

5 

882 

0 

5 

23 

0 

4.02 

1.09 

20 

.0 

0 

4 

4 

DIVISION 

35.7 

-    3.8 

3.30 

-    1.67 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

B00NEVI4.LE 

52.3 

26.4 

39.4 

-    2.8 

70 

29 

4 

5 

786 

0 

2 

18 

0 

.53 

-    3.02 

.33 

21 

T 

T 

22  + 

2 

0 

0 

CAMP    CHAFFEE                                    AM 

46.8 

23.0 

34.9 

70 

30 

4 

22  + 

925 

0 

4 

22 

0 

.55 

.40 

21 

1.0 

1 

22^- 

2 

0 

0 

CLARKSVILLE 

50.5 

27.5 

39.1 

69 

29 

5 

5+ 

795 

0 

4 

19 

0 

.74 

.25 

20 

.6 

T 

21 

3 

0 

0 

DARDANELLE 

50.8 

27.7 

39.3 

-    3.3 

67 

29 

7 

5  + 

789 

0 

4 

18 

0 

2.08 

-    2.28 

1.02 

20 

3 

2 

1 

DEVILS    KNOB 

41.6 

24.5 

33.1 

55 

21  + 

-    5 

4 

981 

0 

7 

22 

1 

1.16 

.45 

21 

5 

0 

0 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  R// 

47.5 

26.1 

36.8 

-    3.2 

69 

29+ 

5 

22 

854 

0 

5 

20 

0 

.51 

-    2.28 

.33 

21 

1.3 

1 

22 

3 

0 

0 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

49.8 

24.5 

37.2 

67 

29 

0 

22  + 

857 

0 

3 

20 

2 

.45 

.32 

21 

1 

0 

0 

MENA 

51.4 

29. 5M 

40. 5M 

-    2.1 

57 

29+ 

5 

4 

754 

0 

1 

18 

0 

1.25 

-    3.55 

.58 

15 

T 

T 

21  + 

3 

1 

0 

MOUNT    MAGAZINE 

42.2 

23.9 

33.1 

58 

25  + 

-    5 

4 

986 

0 

6 

25 

2 

1.26 

.25 

21  + 

4.5 

6 

0 

0 

OZARK 

49.7 

27.3 

38.5 

-    2,2 

69 

29 

5 

4 

814 

0 

5 

19 

0 

.75 

-    2.96 

.39 

21 

1.0 

1 

21 

3 

0 

0 

PARIS 

52.4 

25.7 

39.1 

75 

29 

4 

5 

798 

0 

3 

21 

0 

.32 

.15 

21 

2.0 

•1 

21  + 

2 

0 

0 

RUSSELLvrLUE                                  -       ■ 

52.2 

27.9 

40.1 

71 

25 

5 

5 

756 

0 

4 

18 

0 

2.14 

1.27 

20 

1.0 

3 

1 

1 

SUBIACO 

50.9 

26.7 

38.8 

-    3.1 

68 

29  + 

4 

5 

802 

0 

3 

20 

0 

.85 

-    3.03 

.27 

1 

1.0 

3 

0 

0 

TURNPIKE 

43. 4M 

23. 4M 

33. 4M 

59 

21 

-    4 

4 

973 

0 

7 

24 

1 

2.15 

1.50 

21 

3 

1 

1 

WALDRON 

52.9 

25.1 

39.5 

59 

29 

3 

5 

782 

0 

1 

19 

0 

.91 

.64 

15 

1.0 

1 

1 

0 

WHITE    ROCK 

.43.1 

24.7 

33.9 

60 

29 

-    5 

4 

957 

0 

6 

23 

1 

.51 

.25 

21 

3.2 

1 

22  + 

1 

0 

0 

DIVISION 

37.3 

-    3.7 

1.03 

-    3.02 

1.4 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

50. 6M. 

27.7 

39. 2M 

57 

25 

6 

5 

784 

0 

19 

0 

2.25 

1.33 

15 

5 

1 

BENTON 

52.2 

27.1 

39.7 

59 

21 

9 

5 

780 

0 

3 

18 

0 

2.34 

1.21 

15 

.5 

4 

1 

8LAKELY    MOUNTAIN    DAM               AM 

49. 5M 

26. 7M 

38. 2M 

69 

26+ 

7 

5 

825 

0 

3 

20 

0 

2.85 

2.12 

15 

.0 

0 

4 

1 

CONWAY 

50.5 

28.5 

39.5 

-    i.b 

57 

25 

7 

5  + 

780 

0 

3 

17 

0 

1.87 

-    3.00 

.84 

15 

.2 

T 

21 

5 

0 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

51.4 

30.2 

40.8 

-    3.9 

68 

25 

a 

5+ 

741 

0 

2 

17 

0 

1.85 

-    3.50 

1.32 

15 

T 

3 

1 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               9.11 

49.6 

29.8 

39.7 

-    2.1 

70 

21  + 

9 

4 

775 

0 

5 

18 

0 

3.58 

-    1.54 

2.11 

15 

.2 

T 

21  + 

5 

1 

MALVERN 

52.0 

26.9 

39.5 

58 

20  + 

7 

5 

788 

0 

2 

20 

0 

2.20 

.81 

15 

T 

0 

4 

0 

MORRILTON 

50.7 

28.2 

39.5 

-    2.1 

68 

2  5+ 

6 

5+ 

763 

0 

3 

17 

0 

0    1.37 

-    2.99 

.55 

20 

.5 

0 

3 

0 

NIMROD    0AM                                         AM 

48.4 

23.5 

35.0 

69 

26+ 

1 

5 

890 

0 

5 

21 

0 

1.73 

.90 

15 

T 

0 

4 

0 

PERRYVILLE 

51.0 

27.3 

39.2 

-    2.8 

68 

25 

3 

4 

793 

0 

2 

17 

0 

1.38 

-    2.98 

.67 

15 

.0 

0 

4 

0 

SHERIDAN    TOWER 

M 

29. 4M 

M 

73 

20, 

5 

5 

0 

19 

0 

1.15 

.60 

15 

3 

0 

DIVISION 

39.1 

-    3.8 

2.05 

-    2.98 

.2 

See  reference  notes  following  fitatlon  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


AH  KANSAS 
JANUARY  1959 


CONTINUED 


Temperatur 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

8R1NKLEY 

DES  ARC 

HELENA 

KEO 

MARIANNA  2    S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 


AM 
AM 


DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

DE  QUEEN 

HOPE  3  NE  AM 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM  AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA    AM 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        R 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1  AM 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT  AM 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND  AM 


49.0 

46.4 

A9.8 

51.5 

49.8 

48.5 

51.6M 

46.8 

47. 9M 


51.7 

51. 7M 

51.0 

49.7 

56.2 

54.0 


53. 5M 

52.8 

54.7 

54.5 

55.7 

51.5 

54.2 


55.5 

53.3 
55. CM 
53.4 
51.5 
50.9M 


DIVISION 


30.2 

26.6 

31.2 

28.6 

29.1 

28.9 

30. 9M 

28.2 

28. 6M 


31.9 
31.7 
28.2 
27.4 
24.7 
27.6 
33.2 
33.2 


31.1 
29.0 
32.2 
32.7 
31.7 
27.5 
32.0 


31.7 
30.2 
30.1M 


3  3  S 

a  ^  ^ 


39.6 

36.5 

40.5 

40.1 

39.5 

38.7 

41. 3M 

37.5 

38. 3M 

39.1 


43.9 

43.1 

40.0 

3  9.6M 

37.9 

38.7 

44.7 


42. 3M 

40.9 

43.5 

43.6 

43.7 

39.5 

43.1 

42.4 


43.6 

42.0 

M 
42.6 
40.9 
40. 5M 


3.6 
3.5 
3.5 
2.9 


1.7 
2.3 


4.3 
3.6 

4.3 
5.9 
3.4 


3.1 
3.8 
2.9 
5.3 
4.1 


73  20 
72  29  + 


74  20 
73  20 


779 
873 
755 
755 
784 
808 
730 
845 
820 


650 
672 
770 
783 
831 
809 
525 
659 


590 
737 
565 
556 
553 
781 
672 


689 
741 
760 


4.43 
4.90 
4.91 
2.66 
5.94 
5.59 
3.92 
3.54 
3.83 

4.42 


1.17 

1.00 

2.16 

1.99 

.75 

.54 

.83 


1.55 
2.30 
1.91 
2.65 
2.00 
1.95 
2.  13 

2.08 


2.41 
2.73 
2.54 

4.12 
3.87 
2.62 


See 
o  J;  ^ 


1.22 

1.49 

.23 

2.18 


3.28 
2.72 


3.89 
4.34 


3.87 
2.89 
3.7 

2. SB 
3.72 


4.08 
3.04 
1.68 
3.35 
2.82 


1.91 
1.31 
1.35 
.77 
2.15 
2.22 
1.43 
1.19 


.85  15 
.66  15 


1.57 
1.33 
.38 
.34 
.61 
.44 


.70 
.73 
.73 


.90 

1.47 

.63 

1.71 
1.75 
1.00 


0 

D     0 

T 

1  0 
0 

4     T 

2  0 

3  0 
0     0 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   77°  on  the  20th  at  Crossett  7  S 
Lowest  Temperature:   -8°  on  the  22nd  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:   6.82  inches  at  Osceola 
Least  Total  Precipitation:   0.13  inch  at  Green  Forest  4  ESE 
Greatest  One-Day  Precipitation:   2.95  inches  on  the  15th  at  Sparkman  4  E 
Greatest  Total  Snowfall:   5.0  Inches  at  BentonviUe 
Deepest  Snow  on  Ground:   4  inches  on  the  21st  at  3  stations 


S«e  reJerence  notes  following  St.tloo  Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 


uunu 
juniiT  usa 

Station 

•3 

Day  of  month' 

1  1  2 

I  3 

4  1  5    6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11   12 

13   14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   23  1  24 

25  1  26 

27 

28 

29  1  30 

31 

ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

0  .24 
2.93 
2.25 
1.13 

i.«e 

.03 

T 

T 
T 

.02 

0.02 
.03 
.23 
.15 
.14 

T 

.11 

.66 
1.33 
.66 

1.03 

T 

.oe 

7 

7 
.12 

7 

.91 
.27 
.20 
.06 

T 
.69 

.22 
.12 
.16 

0.08 
.27 

T 
T 

.07 

.03 
.14 

7 
7 

7 

7 
7 

7 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARK.ADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

.95 

01.91 

1.65 

4.62 

1.17 

.56 

.12 

T 
T 

T 

.17 
.70 
.45 

.12 

.99 
.91 
.69 
.06 
.69 

.65 

D.06 

.46 

T 
T 

.29 
.05 

t 

T 
.29 

2.01 

T 

.40 
.08   T 

7 

T 

.20 

7 

7   • 
.1«  . 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  I 

1.07 
2.26 
1.97 
2.09 
2.63 

T 
.30 

.17 

T 

T 
T 

T 
T 

.03 

.20   ' 
T 

.07 
.04   T 

T     t 

.01 

.79 
.80 
■  86 

.50 
.70 

T 

.23 

.17 
.80 
.46 
1.10 
1.21 

.06 
.16 
.31 
.25 
.25 

T 

T 
.26 

7 

7 
.16 

7     .04 
.11 

7 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  Se 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 

BENTON 

4.22 
.66 
2.70 
2.92 
2.34 

.20 

.05 

.13 

T 

T 
.02 

.10 

.83 

.30 
.20 
.42 

T     T 

T 

1.64 
.06 
.62 

1.21 

.49 
.02 

.23 

T 
.03 

.41 

.40 
.10 
.70 

.39 

.64 
.32 
.53 

.72 

.05 

.02 

1.28 
•  04 

.06 
.35 

.05 

7 

.03 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  ^t  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

.77 
.72 
l.U 
4.13 
2.72 

.03 
.02 

.53   T 

.44 

.02 
.01 

.03 

T     T 

.11 
.62 

r 

T 
T 

.04 
.02 
.54 

.27 
.50 

.02 

7 

.13 
.03 
.29 
1.16 
.88 

.44 
.49 
.24 
1.12 
.56 

.02 

T 

.36 
.34   7 

.04 
.06 

7 

.05 
.09 

.02 

7 

7 
7 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

2.85 
2.67 
4.63 
.63 
1.63 

.30 
.57   T 

T 

.01 

T 
T 

T 
.02 

.25 

.85   T 
.76   .02 
.06 
.57 

.01 

2.12 
1.00 
.90 
.09 
.94 

T 
.03 

.04 

.18 
.20 
1.10 
.10 
.03 

.29 

.30 
1.19 
.33 

.17 

7 

.40 

.03 

7 

.02 

7 

.04 
.02 
.02 

7 
7 
7 

.05 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

2.86 
4.43 
1.51 
5.93 
2.83 

.35 

.05 
.36 

T 

T 

.11 

.06 
T 

.10 

.84 

T 

.76 

.19 

T 

.70 
1.91 

.25 
1.00 
1.48 

.04 

T 
T 

.03 

.44 

.40 
.34 

.76 
.27 
.21 
1.11 
.19 

.43 
.85 
.71 
2.22 

.47 

.41 
.02 

.05 

.19 

7 

.07 
.01 

7 

7 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

1.34 
2.30 
.56 
3.73 
4.05 

.04 
.06 
.02 

.34 

T 
T 

T 
I 

T 

.04   T 
.64 

.72 

1.14 

.46 

.73 

1.92 

1.10 

.16 
.13 

T 

.21 

.46 
.19 
.10 
.92 
.95 

.19 
.29 

.40 
.31 

•  41 

.02 

7 

.16 
.36 

.04 

.07 

7 

.04 

7 

.10 

.08  ! 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

.74 
1.98 
1.87 
3.69 

.52 

.04 

.04 
.13 
.12 

T 
T 

T 

.59 
.64 
.•6 

.62 

.05 
T 

.13 

.10 

.26 

.46 
.95 

1.05 

.16 
.72 
.29 
.76 

.23 

•  30 

7 

.06 
.20 

7 

CROSSETT  7  5 
CRYSTAL  VALLEY  2    NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

2.41 
3.56 
2.73 
1.22 
2.31 

.13 

T 

T 

.21 
.15 

.61 

T 

.92 
.14 
T 

I 
T 

T 

.73 
2.65 
1.47 

.89 
1.09 

.02 

T 

T 

T 
T 

.23 

T 
.03 

T 
T 

.05 
.08 
1.00 

.90 

T 

.08 
.11 
.14 

.13       ^21 
.12 

7 

T 

7 

7     .10 

.03 

7 

.09  . 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

1.57 
2.08 
1.00 

4.90 

.01 
.03 

.25 

T 
T 

T 

.04 

.10 
.09 

1.01 

T 

.92 
.53 

.66 

.30 
1.31 

T 
.10 

T 

.10 
.06 

.06 

T 

.64 
1.02 

T 

.85 

.19 
.30 
.12 
1.60 
1.00 

.02 

T 

.20 
.30 

.10 

.03 

7 
7 

7 

7 
.03 

7 
7 
.06 

•  04 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  I  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREK,>  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

1.16 
2.64 

1.91 
.70 
2.24 

.45 

.04 

T 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
.73 

.12 
.51 

.09 

T 
T 

.20 
.63 
.47 
.03 
.70 

.27 

.03 

T 

T 
.05 

.22 

.07 
T 

.06 
.65 

.49 

•  42 

•  48 

.49 
.22 

.09 

.05 
.25 

.14 

.01 
.07 
.06 

7 

.09 
.05   .12 

.20  '. 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

.83 
.55 

.69 
2.03 
2.65 

T 
T 
T 

.02 

T 
.02 

T 

T 
I 
T 
T 
.16 

T 
T 
T 
T 
.66 

T 
T 

.03 
T 
I     .02 
.14 

T 

T 

T 

.09 

.88 

.02 
.01 

T 

T 

.35 

T 
T 
T 
.03 

.01 
.15 
.02 
.61 

7 

.73 
.39 

.96 
.93 
.40 

.02 
7     .04 

.02 
7     .21 

7 
T 

.03 
.02 

T 

7 
7 

7 

7 

7     7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R// 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

.61 

.45 
2.21 
4.32 
1.37 

T 

.04 
.03 

T 

T 

T 

T 
T 

.36 
.62 
.03 

T 

T 

.01 
.03 
1.63 
1.90 
.27 

' 

.01 

.03 

.10 
.02 

.10 

T 

.82 

.39 

.33 
.32 
.12 
.89 
.49 

7 
7 

.09 
.11 

.09 

7 
.03 

.01 
.05 
.05 

.06 

7 

.03 

6LENW00D 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

1.27 
2.30 
.99 
.13 

.03 

.01 

T 

.02 

.06   .02 

.15 

T 
T     .13 

.88 
1.14 
.10 

.02 
.01 

.02 

T 

.12 
.65 
.24 

.16 

.27 
.44 
.09 

7 
7 

.05 
.01 

.02 
.02 

.02 

7     .01 
7     7 

GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

2.64 
2.99 

.89 

-     - 

T 
T 

T 

.01 

T 

T 
T 

.48 
.45 

-    . 

.01 

.05 
1.55 
.84 

.26 

T 

- 

7 

.08 
.06 

T 

.20 

.09 
.97 

.57 

.19 

.12 

7 

7 
.51 

7 
.21 

-        \ 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

2.64 
1.55 
4.91 
1.59 
2.16 

.15 
.56 

T 

T 

T 
.01 

.05 

1.36 

T 
.49 

T 

.66 

1.35 
.36 

1.57 

.36 

T 
T 

7 

1.25 

.65 
.13 

T 

.39 

1.15 
.26 
.73 
.09 

.16 
.40 
.36 

7 

.10 

.27 
7 

7 

.01 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

1.48 
.59 
1.86 
2.62 
1.75 

T 

.02 
.02 
.22 

T 

T 
T 

T 
.04 

.14 

.04 

.22   .01 

.45 

.20 

T     T 

T 

.15 

.94 
.16 

1.32 
.50 

1.20 

.05 
.22 

T 

.11 

.20 
.08 
.02 
.04 

.10 
.10 
.05 
.93 
.10 

7 
.08 

.06 

7 
7 

7 

7 

7     .10 
.03 

.07 

.04 

.10 

.16  . 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

.61 
2.22 

3.94 
2.66 

3.77 

T 
.57 

.50 

T 
.02 

T 
T 

.14 

T 

.14 

.20 

.61 

.39 

T 

T     .01 

r 

.16 
1.36 
.54 

.77 
.46 

.03 

.07 

.07 

.28 

.09 
.30 

1.20 
.06 

1.10 

.24 
.20 
1.03 
.67 
.89 

7 

.02 

.04 

.05 
.36 

.05 
.36 

.22 

7 
7 

I 

.04 

7 

.06 

7 
.01 

.03 

LAKE  MAUMELLE 

LAN6LEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

2.22 
1.33 

.42 
3.00 

.08 

T 

-     -     - 

.13 
.37   T 

.96 

-     -     - 

.51 

.03   T 

T 

.66 
.60 

.03 
1.37 

.05 

.03 

T 
.10 

.29 
T 

T 

.25 

.19 

.12 

.10 

.23 
.18 

.03 
.17 

.03 

7 

7 

.04 
7     7 

-   \ 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

3.56 
4.12 
2.56 
5.00 
2.00 

T 
.44 

T 
.01 

T 

.31 
.31 

T 

.05 
1.10 
.70 

.41 
1.17 
.02   .05 
I 
.03   T 

2.11 
1.66 
.35 

1.70 
.73 

.07 

.10 

.02 
.02 

.37 
.51 

.03 

.02 
.04 
.44 
.74 
.10 

.31 
.36 
1.47 
.53 
.21 

.07 
.42 
.05 

7 
7 

7 
T 
.02 

7 

7 
7 
.04 

7 

.03 
.04 
.05 

.05  . 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  5 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

2.20 
2.09 
5.94 
3.9B 

.03 
.10 
.16 
.57 

T 

T 

.20 

T 

.10 

.45 
.13 

1.07 
.90 

.61 
.66 
1.88 
.94 

T 

T 

.51 
.48 

.05 
.46 
.09 
1.05 
.44 

T 

.25 
2.16 

.35 

.02 

.10 

.35 

.13 

7 

.09 

7 
.52 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICFLLO  3  S 

M0R06AY  LOCK  AND  DAM  6 

2.42 

1.25 
2.60 

.02 

.61 
.54 

.19 
.09 
.61 

.11 

T     I 

T 

.50 
.66 
.37 

T 
.16 

- 

T 

.02 

.09 
1.35 
.25 

.04 

.90 
.61 
.20 

1.17 

.01 
.06 

.06 

7 

7 

7 

.03 

7 
.14  . 

DAILY  PRECIPITATION 


AREAM8AS 

COKTIHUED 

JAMUARY   1959 

-3 

Day  of  month 

Station 

1    1    2 

3 

4        5        6 

7    1 

8    {    9 

10   1    11    1   12 

13      14  1    15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23      24 

25      26  1 

27 

28  1 

29        30 

31 

HORRILTON 

01.37 

.02 

.12 

.64 

0.03 

.65 

.08 

0.03 

T 

T 

MOUNT     IDA 

1.99 

.14 

1.33 

.24 

.22 

.06 

MOUNT    MAGAZINE 

1.26 

.15 

T 

T           T            .25 

.21 

.15 

.25 

.25 

MOUNTAIN    HOME     1    NNW 

1.76 

.04                   .32 

.11 

.16 

T 

.13 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

1.9« 

.07 

.07 

I                        .34 

.07 

.20 

.05 

.09 

.05 

MOUNTAIN    VIEW    1    E 

2.«e 

.16 

T 

.20 

.22 

.48 

.37 

.05 

T 

MULBERRY    6    NNE 

.66 

T 

T 

T 

T 

.15 

.51 

T 

NARROWS    DAM 

.76 

.10 

T            .38 

.13 

.15 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

.56 

.01 

T 

T 

.07 

.01       .01       .36 

T 

.05 

.02 

.01 

T 

T 

T             .02 

NATHAN    *    WNW 

.71 

T 

.10 

.40 

.08 

.13 

T 

T 

NEWHOPE    3    E 

. 

.17 

.66 

1.00 

.44 

- 

NEWPORT 

2.71 

.63 

.01 

.04 

.42 

.04 

.95 

.30 

.27 

T 

.05 

MIMROD    DAM 

1.73 

.02 

.11 

.90 

.40 

.30 

T 

T 

ODELL    3    N 

.62 

T 

T           T 

.03 

.03 

.32 

.02 

.02 

OOEN    2    W 

1.54 

T 

.19 

T 

T                        .86 

.25 

.24 

^ 

T 

OKAY 

.S3 

T 

.17 

.02                   .61 

.02 

.01 

T 

OSCEOLA 

6.62 

.50 

.03 

.95 

.97 

1.24 

2.41 

.52 

.20 

OWENSVlLLE 

02.66 

.01 

T 

T 

T         2.35 

.02 

D.04 

.03 

.33 

.02 

T 

T             .0* 

T 

OZARK 

.76 

T 

T 

.05 

.12 

.39 

.16 

.02 

.02 

T 

OZONE 

.69 

I 

T 

T 

.06      .06      .05 

.08 

.22 

.33 

.03 

.08 

PAHAGOULO    RADIO   KDRS 

3.72 

T    . 

.24    1.23 

.10 

.65 

1.12 

.10 

.23 

.05 

PARIS 

.32 

T 

.10 

.05 

.15 

.02 

PARKIN    2    M 

5.30 

.66 

.03 

.91 

1.62 

.07 

1.09 

.70 

.42 

T 

PARKS 

1.56 

1.25 

.33 

PCRRYVILLE 

1.38 

.20 

.87 

T 

.17 

.04 

.10 

^ 

PINE    BLUFF 

6.12 

.13 

T 

.01 

.81 

1.71 

.11 

.02 

.16 

.91 

.26 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.87 

T 

T 

.76 

.02 

T                     1.75 

T 

.33 

.10 

.87 

T 

T 

.0*       T 

PINE    RIOGE 

1.39 

.13 

.79 

.24 

.23 

POCAHONTAS    1 

3.95 

.53 

T 

.12 

.63 

.05 

.81 

1.12 

.40 

.14 

.10 

.05 

PORTLAND 

2.62 

.62 

T 

.40 

.10 

.10 

.10 

T 

1.00 

.10 

.05 

.15 

PRESCOTT 

1.95 

T 

.01 

T 

.48 

.02    1.16 

.02 

T 

T 

.05 

.15 

.04 

.02 

T 

T 

T 

RATCLIFF 

.50 

T                        T 

.39 

T 

.11 

RISON 

3.63 

1.28 

1.17 

.12 

.16 

.66 

.0*' 

ROGERS 

.81 

T 

T 

T 

.01                   T 

T 

.01 

.29 

.60 

T 

.10 

RUS5ELLVILLE 

2.16 

T            .42 

.05 

.09 

1.27 

.31 

SAINT    CHARLES 

5.59 

.63 

T 

1.00 

2.22 

.07 

.02 

.10 

.37 

.91 

.44 

.03 

SAINT    FRANCIS 

6.29 

.56 

.15 

.05      .85 

.83 

1.43 

.27 

.15 

SALEM 

- 

- 

.31 

- 

.27 

.21 

SEARCY 

2.18 

.32 

T 

T 

.63 

T 

.67 

.31 

.25 

SHERIDAN    TOWER 

1.15 

T 

.80 

.10 

.25 

T 

SHIRLEY    3    SE 

2.21 

.10 

.60 

1.01 

.67 

.03 

SILOAH    SPRINGS 

.58 

.03 

T 

T 

T 

T 

T           T           T 

T 

T 

T 

.07 

.47 

T 

T           T 

T 

.01 

SPARKHAN    4    E 

6.05 

.70 

2.95 

.20 

.20 

STAMPS 

1.9» 

.94 

.40 

T 

.41 

.07 

T 

.12 

STAR    CITY    2    S 

3.26 

.18 

.92 

.97 

.52 

T 

.52 

T 

T             .13 

STEVE 

.72 

.72 

T 

STUTTGART 

3.92 

1.43 

.70 

.02 

.02 

.28 

1.36 

.13 

STUTTGART    9    ESE 

3.66 

.33 

T 

.02 

1.19 

.97 

.03 

.01 

.02 

.32 

.62 

.12 

T 

.01 

SUeiACO 

.89 

.27      T 

.06 

.02      T            .06 

.08 

.19 

.16 

.03 

TAYLOR 

1.83 

.10 

.74 

.59 

.15 

.17 

.02 

.10 

TEXARKANA    WB    AIRPORT          R// 

.78 

T 

.46 

.01 

.01       .01      .26 

T 

T 

.07 

T 

T             T 

TURHPIItE 

2.16 

T           T 

T 

T                        .11 

.07 

.68 

1.50 

T 

WALDROM 

.91 

T 

.06 

T           I            .66 

T 

.07 

T 

.09 

T 

.04 

•01 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

3.06 

T 

1.07 

.32 

.87 

.78 

WALNUT    RIOGE    FAA    AP 

3.65 

T 

' 

T 

.06    I.IO 

.36 

.87 

.99 

.05 

.04 

T 

WARREN 

2.13 

.01 

T 

.10 

.66 

.60 

.06 

.03 

.67 

T 

.02       .10 

WASHITA 

- 

- 

T           T         1.60 

• 

.36 

T 

T 

WHITE    ROCK 

.61 

.08 

T 

T            .08 

.06 

.03 

T 

.09 

.25 

.02 

T 

T 

WHITECLIFFS 

1.05 

T 

.10 

T                        .85 

7 

.10 

T 

WILSON 

6.02 

.85 

1.05 

1.03 

1.09 

WYNNE 

3.83 

.68 

.08 

.76 

.68 

.36 

.47 

.98 

T 

YELLVlLLE 

1.98 

.13 

T 

T 

T 

.29 

1.60 

.08 

.12 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


ASEAISAS 
JAIDABT   1959 


ALUM    FORK 

ARKAOELPHIA 

ASHDOWN 

BALD   KNOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

BATESVILLE    L   AND   D    NO    1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRIMKLEY 

CAMDEN    1 

CAMP    CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORN  INC 

CROSSETT    7    S 

CUMMINS    FARM 

DARDANELLE 

DE   QUEEN 

DES   ARC 

DEVILS   KNOB 

DUMAS    1    ESE 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

EUREKA    SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE    FAA   AP 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

FLIPPIN    FAA   AIRPORT 

FORDYCE    6    N 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT 

FORT    SMITH   WATER    PLANT 

6ILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE    3    NE 

HOT    SPRINGS    1    NNE 


Day    Of  Month 


59      57 
29      29 


54       54 
29       20 


58       57 
22       26 


40       49       30 


46       57 
24       24 


24      26      34 


61       48 
30       19 


55       45 
29      25 


48      60 
25       25 


47      56 
19       19 


56      49 
29      22 


53      44 

27      17 


59      47 
26      26 


47       59 
28      25 


49      60 
22       27 


39      44 
31       29 


31      48 
24      27 


47      55 

32      27 


47      59 
28      27 


41       55 
21      30 


40      52 
21       32 


41       55 

22      24 


40      56 
20      33 


43      58 
26      28 


45       58 
29      29 


47       57 
22      29 


44       55 
21       21 


40      48 
18      29 


42       55 

26      32 


40      48 
24      26 


45      58 
26      29 


31      35 
11       17 


33  33  37 

11  12  18 

24  24  35 

6  6  12 

27  22  30 

1  -    1 

23  24  35 

5  0  10 

26  28  32 

10  9  15 

13  32  38 

-4-2  18 

34  29  31 

117  8 

22  19  40 

6  5  13 

24  32  35 
5  4  1 

25  25  38 
10  10  16 

45  29  36 

15  11  9 

22  24  32 


28       30 

5 


27      26      35 


22  22  39 

3  2  11 

27  34  38 

18  12  16 


29      31 
7      15 


24      24 
6      10 


12      22      24 


33      40 
11       15 


16       36      39 


32      37 
2      20 


15      32      38 


17      26      38 


32      36 
11       15 


23      31      35 


43  48  45 

32  31  23 

52  48  45 

34  40  2  7 

48  47  47 

35  38  24 

38  41  39 

34  35  21 

41  47  39 
20  32  14 

44  42  39 
34  35  19 

42  47  44 

33  38  24 

49  45  39 
37  29  13 

37  48  46 

16  34  27 


56       53       48 


42  55  48 

18  40  26 

38  46  40 

22  38  17 

50  49  46 

28  34  16 

46  45  44 

35  36  20 


22 

2 

26 

0 

34 
18 

22 
3 

32 
-    1 

36 
16 

15 
6 

31 

-    3 

36 
18 

17 
0 

30 
0 

36 
18 

32 
12 

25 
11 

38 
16 

35 
11 

28 
11 

34 

12 

25 
6 

30 
8 

34 
16 

19      20      45 


49      58 
17      22 


43       53       59 


10       18      29 


39      35 

31       17 


43 
32 

52 

36      42      28 


48      46      43 
30       37      21 


46      46       50 
35       36      26 


36      42      40 
17      33      21 


43      45 

24      26 


51       49 
37      27 


49      47 
36      37 


50      43 
39      27 


49      47  40 

28  15 

56      45  40 
38      26 


47      43      44 
35      32      20 


43      49      49 
32       36      24 


45      57 
19      15 


16  23 

49  50 

17  19       34 

36  49 

18  24      33 

54  62       67 

16  25       35 

41  51 
18  27 

47  50 

18  17 

45  50 

15  15      30 

49  56      64 

17  23       38 

47  57      61 

16  27      35 

42  51       62 

15  20      33 

50  55 

16  22 


47      58       63 
17       19       36 


53 
20 

61 
22 

65 
43 

39 
18 

45 
20 

54 
27 

45 
32 

50 
34 

50 
41 

44       55      65 
19      23       37 


51      55      66 
17      22      42 


53      59 
17      31 


50       55      60 

16      32      43 


50      56 
14      27 


51       59      65 
11      18      31 


4  7      56      66 
21       29      44 


49      59      64 

16      25      33      52 


49 
16 

50 
15 

57 
17 

42 
12 

'53 
10 

59 
15 

40 
15 

50 
15 

54 
30 

42 

15 

51 
12 

58 
21 

39 
25 

40 
20 

50 
27 

48 
26 

47 
18 

50 
20 

49      57       59 
24       23      44 


67      63 
53      41 


69      68 
52      43 


62       61 
49      38 


64      60 
54      38 


60      47 
47      22 


64      66 
45      43 


62      58 
55      30 


69      64 
55      3J 


68      67 
52      53 


68      66 
52      41 


63      61 
S3      38 


70      67 
52      43 


64      64 
51      39 


53      53 

49     26 


60      55 

54      21 


64      47 
47      18 


64      59 
57      3J 


60      51 
48     25 


63      61 
52      41 


47      41      55 
20      26      21 


44      57      57 
19       18      21 


38      32      45 
16       18      19 


42      32      40 
11       10      13 


38      38      46 
15       13       19 


39      38      51 
18      18      16 


25      33      51 
10      16      21 


47      34      35 
20       19       19 


30      30      41 
14       15      24 


33      34      66 

14       19      13 


37      33      46 
18      20      20 


64       39      48 
21       20      22 


44      34      33 
15       15      12 


16      32       50 
13       18       16 


38      32       50 
16      20       19 


30      35      48 

11      13      25 


46      46      55 

22      21      20 


42      30 
16      20 


42       50 
19      28 


47      31 
16       16 


26      26      42 


41      41 
20      20 


37      50 
21      29 


28      35      60 


27      33 
10      19 


26      34 
10      14 


33      33 

8      15 


28      35 
12      11 


42      42 
IS      22 


34      32 

15      23 


34      32 

11       13 


35      39 

12      14 


28      35 

7      12 


48  63  66 

37  41  20 

66  70  70 

45  45  26 

65  73  72 

48  62  24 

47  66  66 
39  39  24 

48  50  66 
20  34  26 

51  62  61 

41  36  22 


66  68  69 

34  48  22 

45  62  40 

38  37  9 

53  63  69 

28  46 

47  64  68 

32  39  23 

50  69  65 

39  39  17 

52  67  70 

41  47  27 

58  64  74 

23  43  43 


27      31       55 


41       34 
16      20 


49      39 
19      20 


55      48 
22      42 


47      66 
37      46 


48      66 
41      45 


46      61 
36      34 


39       50      60 


33      38 
12      25 


43      55 
12      25 


50      66 
13      22 


39      51 
14      24 


40      51 
21       30 


53       55 

14      26 


46      53 

18      30 


40      53 

15      20 


35      46 

5      16 


67      66      56 
37      43      35 

67      65       62 


67      59 
5*      36 


65      77      76 
40      63      30 


64      61 
45      22 


72       67 
55      26 


61      69 
44      40 


40      65       55 


73       70 
57      28 


75      72 
64      22 


62       62 
34       10 


63      32 
32         5 


48 

63 

62 

37 

37 

8 

51 

62 

69 

39 

35 

10 

68 

72 

71 

45 

67 

26 

46 

69 

35 

36 

35 

12 

50 

66 

66 

37 

42 

14 

33      38      17 


61 
35 

38 

7 

61 
35 

60 
13 

68 
54 

70 
26 

64 
49 

73 
32 

65 

48 

67 

20 

49      51 
13      26 


43      62 

18      28 


52      60 
15      26 


46      54 
15      27 


31      45 

13      20 


41       38 
23      33 


49      61 
19      29 


53      60 
16      29 


47      51 
14      33 


45      47 
11       33 


45      48 

7 


43      46 
9      32 


60      66 
13      22 


60      60 
19      34 


46      62 
16      29 


33      48      50 


51      58 
10      20 


42      47 
5      31 


49      56 
11      30 


42       63 
14       18 


38      51       56 


46      65 

38      44 


63 

40      31 


66      43 

40      30 


62      40 
36      29 


59,    40 
30      24 


61      49 
43      32 


47      35 
33      27 


66  48  41 
38  41  31 

69  60  44 

38  40  36 

63  66  50 

39  42  36 

63  70 

30  45  42 

50  64 

29  36  35 

67  60  52 
44  47  36 

67  66  67 

39  42  36 

61  61  41 

40  37  30 

68  71  66 
33  49  40 


62 

53 


65      71 
36      42 


63      56      34 

43      31      24 


59      49 
42       33 


58      65       36 
43      33      26 


65      48 
31      34 


43      61 

31      39 


41      66 
32      36 


40      47 
37      38 


39      66 
30      38 


45      70 
35      36 


42      64 
39      40 


43      60 

38      40 


42      47 
37      38 


45      69 
36      41 


49      61 

23      38 


48      69 

37      40 


60      41 
34      29 


66 

38      29 


SO      40 
30      27 


70      46 
30       19 


63      42 
31       23 


67      44 
40      34 


63.9 

31.1 


46.0 
22.6 


48.8 

26.2 


62.2 
27.1 


49.2 
27.7 


62.3 

26.4 


45      67      64 

37     41      33      24 


72      65      49 
46      39      29 


38      49      63      42 

33      34      32      30 


49      69      62      43 
36      41      38      32 


49      63      60      41 
38      46      36      33 


39      64      61      40 
29      36      22       18 


40      65      39      45 
33      36      24      21 


43      65      40      45 
35      28      25      20 


42      68      39 
32      34      27 


66  67 
45  48 

63  61 

41  36      36 

62  60      46 

42  40      34 

57  62      41 

34  39      31 

62  52       36 

41  29 

67  64 

42  35      28 


63      69      65 
31       50      39 


48      62      62 
38      36      43      40 


50.6 
28.6 


99.9 

31.6 


94.9 

31.7 


46.4 
26.6 


41.9 
24.* 


63.3 

30.6 


49.9 
26.1 


44.9 
22.9 


4T.0 
23.9 


37      47.5 
19      22.9 


$4.5 

32.7 


46       69       45       44 
37      37      30      25 


67 
40 

58 
28 

68 

40 

66 
30 

66 
34 

41 
21 

67 
36 

54 
28 

64 
40 

60 
40 

43      54      67      45 
36       38      38      31 


43      64      62      40      51.4 
36      42       35      26      30.2 


47.6 
26.1 


49.8 
24.  S 


46.1 
22.0 


48.7 
23.7 


I     follO.lDg    StKttOD     ] 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY   1959 


Station 


JONESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

MAGNOLIA    3    N 

MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 

MARIANNA    2    S 

MARKED    TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO    3    S 

MORRILTON 

MOUNT    IDA 

MOUNT    MAGAZINE 

MOUNTAIN   HOME    1    NNW 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

NARROWS   DAM 

NASHVILLE    PEACH   SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO   DAM 

OKAr 

OZARK 

PARAGOULD    RADIO   ICORS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE   BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN    TOWER 

SILOAH   SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN 


46   56 
29   25 


<i3   59 
27   26 


18   52 
25   25 


44   57 
25   2S 


41   55 

28   29 


45   52 
32   29 


43   56 
29   32 


45   58 
21   31 


47   57 
31   29 


46   57 
29   27 


46   57 
21   26 


31   47 
16   29 


41   56 
27   28 


40   48 
21   20 


39   46 
22   25 


44   55 

31   30 


39   47 
25   24 


48   60 
24   31 


47   58 
24   31 


47   60 
23   21 


45   58 
27   25 


48   59 
32   29 


47   57 
32   28 


MAX 
HIN 


21   23   42 


26   27   36 


30 

39 

4 

11 

25 

39 

10 

17 

34 

37 

10 

15 

31 

35 

7 

12 

16   27   36 


27 
10 

24 
8 

39 

15 

27 
9 

20 
6 

40 
13 

24 
1 

28 
0 

34 

17 

28 

5 

34 
8 

36 

15 

27   30   38 
10   12 

27   28   34 
6 

27 
6 

13 

-  5 

IS 
1 

20 


39 

52 

30 

25 

40 

50 

32 

29 

40 

47 

25 

25 

42 

53 

21 

30 

50 

60 

33 

23 

42 

44 

33 

29 

46 

56 

28 

24 

41 

53 

21 

34 

46 

50 

32 

29 

40 

44 

33 

29 

23  33 

5  17 

25  34 

■  1  13 

18  25 

1    0  0 

35   30  35 

10  9  10 

32   28  32 

8   10  11 

26   25  36 

7    8  14 

30   26  24 

5    1  5 

32   35  38 

12   12  17 

26  30  32 
5    6  18 

20  20  40 
3    3  11 

25   32  32 

5    4  15 

24  28  34 
3    6  9 

27  30  40 
12   13  19 

25  28  39 

11  12  17 

21  23  36 


26 

30 

18 

16 

16 

44 

27 

33 

9 

10 

10 

22 

33 

38 

4 

-  2 

18 

28 

27 

31 

7 

6 

15 

46 

24 

27 

12 

11 

12 

25 

25 

35 

34   33   19 


44   43   39 
34   36   23 


49   40 
30 


44   46   41 
35   33   24 


54   53   45 
35   41   25 


40   48   47 
32   37   23 


45   50   37 
33   35   22 


40   38 
30 


46   41 
31 


42   45   45 
31   37   28 


55   52   41 


45   45 
36   21 


42   50 
36   20 


55   46   40 

33   29   16 


40   56   36 
15   35   15 


40   41 
34   20 


46 

41   28 


47   48 
33   20 


15   32   35 


30   28   39 


42   52 
20   21 


44   58 
18   24 


50   60 
9   16 


51   56 
16   24 


47   57 
15   15 


39   39   34 
32   30   16 


50   48   46 
31   34   18 


51   41   46 
32   36   19 


46   38 
33   23 


41   39   39 
33   33   17 


50 

40   28 


48   45 
36   26 


48   47   42 
36   29   18 


49  48  47 

31  36  20 

42  50  41 

19  36  25 

41  42  39 
34  36  21 

42  46  42 

34  32  26 

49  47  41 

35  30  17 

47  50  39 

35  38  25 


48   57 
14   20 


48   58 

15 


49   58 
16   22 


52   59 
14   16 


40   51 
25   25 


52   51 
16   16 


50   49 
16   22 


43   53 
17   24 


51   57 
20   21 


40   50 
12   17 


62   59 
13   14 


46   59 
19   24 


39   51 
19   17 


47   50 
20   21 


61   66 
17   27 


49   60 
17   20 


38   44 
19   20 


46   66 

18   20 


51   56 
17   29 


43   55 
21   25 


69   65   59 
60   58   37 


69   68   62 


65   65 

38   50 


68   68 
42   46 


46  50  37 

68  68  68 

43  63  36 

62  64  62 
64 

64  63  61 

62  56  34 

67  67  66 


66   63 
46   50 


63   66 
62   58 


53   55 
49   45 


64   63   56 
37   61   26 


63   63   66 
39   48   44 


65   64 
♦  9   64 


61   66 
41   46 


67   69 
S6   56 


68   65 
M   51 


68   68 
44   51 


61   64   59 
♦5   48   35 


69   67 
46   54 


69   66 
47   63 


70   68 
30   50 


68   71   68 
41   53   50 


62   62 
60   56 


62   66 
46   64 


68   63 
42   46 


67   66 
43   52 


67   66   63 
48   53   41 


60   64   64 
40   50   43 


36   50 
22   15 


38   54 
10   20 


32   51 
25   18 


49   50 
27   21 


36   52 
16   14 


35   50 
8   20 


33   46 
19   20 


31 

16   23 


43   55 

22 


55   66 
39   48 


60   58 
36   35 


54   70 
45   48 


63   73 
42   61 


51   68 

44   49 


50   61 
35   32 


52   67 
37   51 


47   67 
30   41 


43   64 
16   19 


31   52 
21   19 


40   53 
20   16 


26   44 
14   19 


34   52 
15   22 


28   35 

12 


40   43 
19   12 


38   46 
21 


37   46 
19   24 


32   33 
17   12 


35   44   53 
11   20   29 


32   45   58 

14   17   26 


50   56 
9   20 


32   48   57 
14   19   32 


50   60 
17   32 


61   68 
29   21 


32   60 
16   17 


43   45 
12   20 


34   44   56 


20 

63   62 

33   14 

50   66   65 


48   66 
37   45 


46   68 
38   42 


53   50 
23   34 


55   64 

12   47 


55   64 
29   49 


50   65 
37   36 


52   62 
20   44 


64   74 
47   61 


46   66 

34   45 


49   65 
33   33 


33   54 
19   13 


33   54 
19   19 


39   52 
23   22 


36   52 
23   22 


34   44 
19   25 


35   43 
25   25 


37   43 
20   21 


34   49 
16   20 


40   31   64 


52   66 
30   44 


55   63 

38   44 


59   72 
45   66 


62   71 
43   60 


25   50   21 


58   65 
21   46 


30   37 
19   23 


35 

20   20 


33   51 
27   18 


36   52 
15   20 


35   49 
25   21 


30   34 
20   19 


51   64 

31   45 


47   67 
38   41 


44   54 
20   29 


43   54 

18   27 


37   49   59 


53   49 
21   32 


67  65   45 

40  45   37 

69  70 

42  46   36 

67  67 

31  40 

65  65 

30  36 


59   54   44 
31   40   31 


67   70   65 


49   65   64   45 
36   44   40   31 


40   63   55   45 
30   36   35   30 


56.7 
31.7 


49.8 
29.1 


47.1 
27.1 


49.7 
23.3 


36  49  59 

13  15 

30  52  57 

9  11  22 

30  36  45 


9   14 

36   50 
10   10   17 


64   64 
43   37 


43   64   60   38 
36   40   35   26 


66   64 
38   46 


64   48 
45   28 


50   44 
32   22 


66   65 
28   32 


58   70 
27   43 


67   69 
37   50 


43   56 
18   28 


40   51 
11   U 


49   62 
15   26 


37   50 
15   24 


40   66   44   38 
32   37   27   19 


44   49   66   46 
38   37   39   29 


44   52   68   46 
37   36   38 


40   42   65   46 
35   35   33   24 


49   69   68   47 
39   47   41   31 


44   69   53   43 
37   42   31   23 


34   46   56 


58   63 

32   37   28 


76   65   45 
36   39   36 


44   76   66 
37   43   31 


50.7 
28.2 


42.2 
23.9 


61.0 
24.7 


49.7 
27.6 


48.5 
26.1 


66.2 
33.2 


49.7 
27.3 


52.4 
26.7 


49   62 
19   30 


47   69 
21   28 


66   69 
41   47 


67   70   49 
40   43 


56   60 
41   30 


46   63   60   44 
40   40   36   36 


46   60   60   40 
23   33   34   26 


46   32   48 
16   16   22 


45   47 
12   29 


60   55 
15   24 


34   47 
16   20 


46   56 
16   24 


62   70 

29   46   40 


61   66   35 
42   34 


71   66   56 


57   64 
32   44 


67   64 
36   38 


42   47   17 


54   65 
40   54 


14   19   21 


45   47 
11   29 


47   60 
22   44 


45   68 
20   29 


42   30   44 
15   16   23 


63   57   37 
44   34   26 


66   68 

37   43 


56   62   67 
30   42 


61.0 
27.3 


53.4 
31.7 


46   41   63 

36   36   36   30 


44   68   66 
37   41   33 


3*   46   66   41 
36   36   39   32 


62   57   46 
40   36   29 


44  41 

38   36   30   32 


41   67   44 

35   37   24   20 


61   65   42 
39   39   31 


51.5 
27.5 


62.2 
27.9 


B««  r«f«ranc«  i 
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coNTimrED 

DAILY  TEMPERATURES 

ABEAKSAl 
JAHUART   1959 

Day    Of  Month 

1 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

47 
25 

60 
30 

53 

12 

25 
5 

31 
4 

33 
15 

49 
31 

46 
35 

46 

21 

49 
24 

56 
21 

63 
36 

67 
51 

66  62 
52      35 

35      30 
14      21 

52 

15 

48 
35 

66 
39 

64 
19 

33 
6 

49 
14 

54 
25 

67 
35 

59 
45 

46 
35 

44 
31 

66 
41 

65 
28 

40 
25 

50.9 
26.7 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

<.9 
25 

60 
33 

45 
18 

28 
12 

35 
13 

40 
20 

55 
38 

46 
37 

46 
28 

51 
25 

59 
30 

68 
47 

68 
56 

68  65 
55      30 

38       53 

20       31 

58 
24 

65 

48 

73 
62 

68 
20 

36 
14 

52 
20 

61 
38 

70 
49 

63 
45 

45 
36 

49 
39 

68 
♦9 

SO 
35 

41 
33 

94. 0 
33.2 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

32 
20 

49 
28 

34 
10 

20 
-    4 

24 

1 

28 
14 

45 
21 

40 
17 

42 
20 

48 
29 

52 
40 

55 
45 

56      55 

49      28 

29       31 
7       12 

45 
15 

45 
38 

52 

38 

59 
10 

30 

2 

41 
21 

43 

31 

57 
40 

S6 
36 

39 
30 

38 
32 

57 
30 

56 
19 

43.4 
23.4 

WALDRON 

MAX 
MIN 

47 
19 

58 
26 

55 
18 

22 

4 

33 
3 

37 
16 

55 
35 

51 
36 

47 
20 

55 

14 

59 

18 

62 
33 

67 
46 

65  64 
58      36 

38      37 
16       19 

55 

15 

52 

38 

68 

45 

67 
16 

40 
7 

52 
13 

54 
24 

66 

41 

65 
35 

45 
32 

48 
3S 

69 

41 

63 
29 

42 
22 

52. « 
26.1 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

MAX 
MIN 

39 
32 

51 
30 

36 
13 

21 
6 

22 

5 

36 
15 

42 
35 

38 
26 

38 
19 

40 
18 

50 
24 

62 

37 

66 
46 

60  58 
52      21 

30      35 

14       14 

44 
27 

49 
36 

67 
35 

67 

14 

32 
11 

42 
20 

51 
28 

61 
37 

46 
35 

37 
29 

43 
26 

60 
40 

41 
31 

36 
28 

45.2 
25.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

47 
31 

57 
27 

53 
31 

32 
14 

32 
12 

38 
11 

52 

37 

55 

40 

43 
25 

48 
17 

57 
25 

67 
42 

69 
51 

66      63 

53       41 

42      43 
20      20 

53 
22 

63 

44 

72 
61 

72 
29 

37 
14 

47 
16 

61 
28 

67 
43 

70 
46 

61 
36 

45 

37 

64 
43 

62 
39 

41 
32 

54,2 

32.0 

WHITE    ROCK 

MAX 
MIN 

33 
18 

48 
26 

39 

e 

16 
-    6 

22 

4 

27 
13 

44 
26 

43 
25 

42 
18 

44 
27 

50 
30 

55 
42 

55 
51 

55  54 
52      25 

27      28 
7       13 

42 
18 

44 
37 

67 

41 

56 

8 

28 
2 

41 
20 

43 
32 

55 

40 

52 

46 

46 
29 

3* 
30 

60 
33 

52 
24 

44 
25 

43.1 
24.7 

WILSON 

MAX 
MIN 

41 
34 

43 
29 

42 

22 

5 

25 

2 

43 
9 

41 
32 

46 
31 

32 

18 

37 
15 

52 
21 

59 
31 

67 

45 

66  61 
49      32 

38      32 
12       13 

41 
24 

40 
28 

65 
32 

66 
16 

30 
10 

43 
17 

52 
24 

56 

34 

57 
39 

42 

30 

48 
34 

61 
36 

60 
34 

45 
29 

46.9 
25.6 

WYNNE 

MAX 

MIN 

43 
30 

53 
30 

45 
23 

24 
9 

22 

6 

41 
13 

40 
34 

43 
34 

35 
23 

42 
17 

52 
25 

57 
45 

65 
46 

65  61 
50      36 

38      32 
16       16 

34 
20 

50 
37 

68 
46 

68 

24 

31 
13 

43 
16 

55 

30 

60 

38 

60 
46 

48 
31 

63 
36 

61 

35 

39 
28 

47.9 
28.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


i 


Day  of  month 

Stdbon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

Blakely   Hountain  Dam 

EVAP 
WIND 

• 
23 

23 

.01 
46 

* 
101 

44 

29 

* 
20 

.16 
14 

• 
64 

• 
25 

• 
14 

.07 
18 

.01 

5 

.02 
7 

31 

• 
134 

• 
56 

20 

• 
34 

.09 
19 

.04 
68 

• 
112 

24 

14 

♦ 
8 

.30 
19 

.02 
13 

.03 
22 

.14 
26 

.08 
66 

31 

1.04B 
1130 

Hope  3   NE 

EVAP 
WIND 

• 
31 

34 

.03 
40 

• 
61 

• 
36 

• 
11 

« 
9 

• 
24 

* 
81 

• 
14 

* 
13 

.57 
18 

.06 
52 

.04 
47 

90 

127 

30 

25 

62 

.00 
52 

.19 
82 

* 
46 

8 

6 

.19 
36 

.10 
42 

.05 
31 

.03 
20 

.04 
10 

.06 
59 

40 

1.69B 
1237 

Narrows   Dam 

EVAP 
WIND 

• 
31 

24 

.07 
34 

45 

32 

23 

"20 

41 

51 

19 

18 

20 

.01 
18 

.00 
30 

.06 
55 

• 
94 

• 
43 

• 
1.5 

.29 
50 

.00 
60 

.06 
106 

• 
88 

22 

17 

.15 
21 

.07 
31 

.03 
24 

.03 
17 

.03 
34 

.06 
48 

32 

1163 

Nimrod   Dam 

EVAP 
WIND 

• 
8 

g 

.03 
16 

* 
6 

3 

• 
6 

• 
4 

• 
5 

* 
11 

* 
6 

• 
12 

* 
9 

.11 
4 

.01 
17 

11 

• 
37 

* 
15 

• 
7 

.07 
13 

.01 
22 

• 
36 

« 
18 

5 

7 

.17 
10 

.01 
14 

.00 
6 

.02 
8 

.01 
12 

.03 
32 

8 

0.50B 
376 

Stuttgart    9   ESE 

EVAP 
WIND 

.00 
90 

S3 

.11 
93 

• 
22 

108 

54 

• 
13 

• 
88 

* 
88 

* 
24 

* 
38 

.18 
69 

.00 
52 

.03 
63 

.00 
69 

♦ 
118 

* 
98 

• 
138 

* 
51 

.02 
108 

.09 
181 

* 
228 

97 

42 

59 

.23 
87 

.07 
72 

.02 
5 

.02 
100 

.04 
135 

.04 
81 

0.85 
2SS4 

I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY    1959 


Day  of  month 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Batesville  L  and  D  No  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

Blythevllle 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Brtnkley 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

Camden  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Conway 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

Devils  Knob 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

Eureka  Springs 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

T 

- 

T 

3 

- 

- 

- 

»»yetteville  FAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
2 

3 

1 

Flippln  yAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
T 

Fort  Smith  ffB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

1.0 
T 

1 

T 

T 

Gilbert 

SNOWFALL 
SN  ON  GNP 

.5 

1 

T 

T 

Gravette 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

3 

2 

1 

Hot  Springs  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

Jonesboro 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

Little  Rock  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

Harianna  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

Mena 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

Newport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Ozark 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

Pine  Bluff  FAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

Prescott 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

Sogers 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 
4 

2 

1 

T 

KuEsellvllle 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

- 

Searcy 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Stuttgart  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

Texarkana  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Waldron 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

- 

- 

Walnut  Bldge  FAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

See  reference  note*  follovlnc  Station  iBdex, 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY  1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY   1959 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

'T  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
APPLETON 
AKKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

ASHOONN 
ATHENS 
AUGUSTA 

)  KNOS 
BATESVlLLE  LIVESTOCK 


AND  0  NO  : 


BATESVlLLE 
BEAR  CREEK 
BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BCEBE 

BEECH  GKOVE 
BEEDEVILLE 
BENTOM 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 

BIS  FORK 

bio  lake  outlet 
black  rock 

:ely  mountain  dam 
blue  mountain  dam 

bluff  city  3  sw 

lyt neville 

ooneville  6  hh 
booneville  7  ne 
booneville  6  nne 

booneville 
b0tkin6ur6  2  s 
bought on 
bradford 
branch  4  nw 

branch  3  sh 
brimkley 
buffalo  tower 
bull  shoals  dam 
burdette 

cabot  a  sm 
calico  rock 

CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CAMP    CHAFFEE 

CARLISLE    1    SH 
CARPENTER    DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

COMBS    3    SE 
COHPTON   2   NE 
CONWAY 
COffNING 
COVE 

CROSSETT    T    S 
CRYSTAL    VALLEY    2    NE 
CUMMINS    FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

VILLE 
DANVILLE    SCS 
DARDANELLE 
bE    QUEEN 
DERMOTT 

OES   ARC 
DEVILS    KNOB 
*S    1    ESE 

FEL    DORADO    FAA    AIRPORT 

EUREKA    SPRINGS 
EVENING    SHADE    1    NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE    FAA   AP 
FAYETTEVILLE    EKP    STA 


0006 
00«* 
01)0 


0196 
0220 
0234 

0236 

0300 
0326 
0350 


0460 
0496 
0»12 
051  e 
0930 

0534 
0»36 
05B2 
0566 
0616 


0676 
0746 
0764 
0798 


0806 
0625 
0826 


0830 
0842 
0840 
0872 


0880 
0936 
1010 
1020 
1052 


1238 
1*42 
1455 
1*92 


FAA   AIRPORT 


hB    AIRPORT 


FLIPPIN 
FORDYCE 
FOREMAN 
FORREST    C 

SMITI 

FORT    SMITH   I 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENMOOD 


GRAVELLY    2    ESE 

GRAVE TTE 

GREEN   FOTEST   4   ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GUROON    3    E 

HAMBURG 

HAMPTON 

HARR I  SON 

HEBER   SPRINGS   3   NE 
HEBEIt   SPRINGS    3   SW 
HECTOR 
HELENA 
HENDERSON   2   H 

HOPE    3    NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    HNE 

rsviUE 

HUTTIG   0AM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 


KEO 

LINGSLAM)    3    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE   MAUMELLE 
LAMAR    2    SW 

LANGLEV 
LEAD   HIU. 
LEE    CREEK    GUARD    STATION 
LEOLA 
'LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 


1968 

1962 
21*8 
2150 
2300 


2528 

2540 
2544 
2564 
2574 


2760 
279* 
2«42 

2922 
2930 
2946 
2962 
2976 


3228 
3230 
3235 


3428 
3438 
34*2 

3*66 

3540 

3556 

3584 

3600 
3704 
3734 

3862 

390* 
3998 
*010 
4019 


LITTLE    HOCK    F 

LURTOn 

MADISON 

nOLlA    3    N 
nOLlA    9    N 


ILT    PLANT 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 

PERRY 
POPE 
CLARK 
OESHA 

LITTLE    RIVER 

HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 

INDEPENDENCE 

INOEPENOENCE 


SALINE 
BENTON 
CARROLL 

POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 


YELL 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

LOGAN 

LOGAN 

LOGAN 

LOGAN 
VAN   BUREN 
NEVADA 
WHITE 
FRANKLIN 

FRANKLIN 

MONROE 

NEWTON 

BAXTER 

HISSISSIPPI 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN   BUREN 

MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 


ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 


YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 

OESHA 

DESHA 

UNION 

CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

MARION 
DALLAS 

LITTLE    RIVER 
ST    FRANCIS 
SEBASTIAN 


CARROLL 
FAULKNER 
SEBASTIAN 

CLARK 

ASHLEY 

CALHOUN 

SHARP 

BOONE 

CLEBURNE 

CLEBURNE 

POPE 

PHILLIPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 
SEVIER 


LITTLE    RIVER 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 


CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 
JOHNSON 


CRAWFORD 
GRANT 
*2*8|  PULASKI 

PULASK I 

NEWT  on 

ST    FRANCIS 

COLUNBIA 

COLUMBIA 


3*    02 

34  58 

35  25 


3*  19 
35  18 
35    18 


35  04 

36  09 

35  26 
34    33 

36  22 

36    26 

34    29 


35    39 

33  52 
35  25 
35   21 

35  16 
3*  53 
35    52 


34  57 
36  07 
33  36 
33    39 


36  05 
36  24 
3*    26 


3*  05 
3*  1* 
35   22 


35  04 
35  13 
3*   02 


36  18 
35    14 

35  13 

33  5* 
33  14 
33   52 

36  19 


35    28 

35  28 
34    32 

36  22 


36   01 

3*    42 

T|  35  50 

34  36 

33  50 

35  *9 
3*    SI 

35  26 

3*    19 

36  2* 
35   *2 

34  10 
3*  *4 

3*   *6 

35  *6 
35  00 


9*    12 

91  OS 

92  52 

93  29 
93   25 

93    25 

93  00 
92  5S 
98   03 

91    12 

94  08 


90  08 

91  06 
93    11 


93  59 
93  50 
93    5* 


89    57 

92  0* 
92  08 
92  49 
92  51 
94    18 

91    45 


91  56 

92  25 
91    35 


93  2* 
93  24 
93    09 


91  30 
93  24 
91    29 


94    15 

93    06 

91  48 

92  28 

91  29 

93  07 

92  01 
92  03 
92  58 
90   35 


94   22 
93    03 

93    ** 

92  05 
9*    03 

93  11 


9*  19 
92  35 
92    14 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAtM 

ALTA  F.  GARNER 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

^AMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  AO ANSON 
HARVEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

B.  B.  HAMMOND 
P.  M.  8RECKENR1DGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
OAVID  L.  STIOHAM 


ANNA 


M.  LILES 
DOUGLAS 
E  W.  MCKENNEY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 


CATHERINE  WHITE 

IVY  H.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLEO  E.  YANOELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 
MARSHALL  HICKMON 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 


B,  I 


CECIL  E.  STAMPS 

JOHN  L*  TAIT 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 

MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM  L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
8 ILL  IE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUOY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOODIER 

0.  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 
CORNELIA  H.  DICKEY 
TRAVIS  C.  KEAHEV 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  AGENC 

MABEL  F,  SPRAY 

OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 
ARKANSAS  FORESTRY  COHM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  HEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CRISIEE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAN  F*  SEVIER 

WILLIE  PENOERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
MARVIN  C.  CANTREl' 
DOROTHY  M.  BEEN 


ROY  S.  ROBBS 

A.  JAMES  LINDER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  BEENE 

WAYNE  STARK 
NRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIOOELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LOMA  A.  SHIELDS 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
HAY  PEARL  MARKLEY 

U  $  CORPS  OF  ENGINEERS 


LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

R*  Aa  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  CO*M 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MABEL  L.  FORRESTER 

F.  W.  KELLOGG 

IDA  G.  RAMEV 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

SH  CAS  AMD  ELECTRIC  CO 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


MARVELL 
MAUMEC 
MELBOURNE 
MENA 
MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    I 

MORRILTON 

MOUNT     IDA 

MOUNT    MAGAZINE 

MOUNTAIN    HOME    I  NNW 

MOUNTAIN    HOME    C  OF    ENG 

MOUNTAIN    VIEW    1  E 
MULBERRY   6    NNE 


4938 
49SB 
5010 

5036 
5038 
5046 
5072 
SllO 


I    PHILLIPS 

SEARCY 

IZARD 

POLK 
I   DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 

BAXTER 
BAXTER 
STONE 
FRANKLIN 


NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 
NATHAN  4  WNW 
NEHHOPE  3  E 


NIMROO  DAM 
NORFORK  DAM 
OOELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVlLLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARIS  *  WSW 
PARKIN  2  W 
PARKS 


5200 
5228 
5354 

5358 
5376 


HOWARD 

HOWARD 
I    HOWARD 

PIKE 
■    JACKSON 

PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 
SALINE 
FRANKLIN 
JOHNSON 
:    GREENE 


5576 
5S7T 
5586 
5691 

9602 


PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  I 


PVATT  1  NNW 


RATCLIFF  9  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 

REMMEL    DAM 

RI50N 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT    FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN    TOWER 
SHIRLEY    3    SE 
SILOAM    SPRINGS 

SPARKMAH   4    E 

STAMPS 

STAR    CITY    2    S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

SUeiACO 

TAYLOR 

TEXARKANA    Wfl    AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

WARREN 

WASHITA 

WEST    FORK 
WHEELING 
WHITE    ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 


6174 
6248 
6352 
6376 

6380 


LOGAN 
CROSS 
SCOTT 
NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 
MARION 
LOGAN 

FRANKLIN 
FRANKLIN 
LOGAN 
MILLER 
MOT  SPRING 

CLEVELAND 
BENTON 
POPE 
ARKANSAS 


■    GRANT 

I  BUREN 
.  BENTON 

I  DALLAS 
LAFAYETTE 
LINCOLN 
YELL 


IING 


6920 
6926 
7038 
7048 
7262 

7*88 
752* 
7530 
7562 
7592 

769* 

7T4* 
7772 
7812 
7912   > 

7990  ' 
8052  ( 
8084    I 


ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

POPE 

SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 
FULION 
FRANKL IN 
SEVIER 


91    32 

90    46 
90    25 


36  04 
34  35 
33   35 


33  19 

35    07 

34  33 


35    52 
35    34 

34    09 


35    29 

35  38 

36  03 


35   00 
34    12 

3*    10 


39  21 

35  22 

35  18 

33  04 


92  2  3 
92  06 
94    01 


93  56 
93  51 
93  52 
93    90 


93  10 
92     15 

94  24 


93    48 

90    35 
93    57 


91  30 
93  23 
93    23 

92  51 

93  53 


93  08 
91  08 
90    08 


33   22 

33  54 

34  53 


34    28 

15    16 
33    06 


91    25 
93    39 

93  27 

94  00 
93    05 


RADIO    STATION    K60K 
JOHN    H.    NCKEE 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
JOHN    F.    SHEARON 
MINNIE    NORTON 

ERNEST    M,    PUCKETT 
HELEN    E.    AOAHS 

*    L.    SHRAOER 

RICHARD    W.    ST.    JOHN 

RAOIO    STATION    KHBM 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

RADIO    STATION    KtLO 

,   CORPS   OF   ENGINEERS 
NELL    A,    TAPLEY 
HENRY    G.    ARVIN 
U    S   CORPS    OF    ENGINEERS 

NIVERSllY   OF    ARKANSAS 
'    S    SOIL    CONS    SERVI 
EDNA    J.    WESTFALL 

Elsie  f.  ward 
uther  d.  summers  i 

i  s  corps  of  engineers 
i  s  corps  of  engineers 
mrs.  renzo  hurst 
joan  s.  gresham 

T.    HAR6IS 

THOMAS    F.    MCKINION 
GUY   COOK 
BURNS    WAKEFIELD 
MAURICE    R.    BRANDT 
RAOIO    STATION    KDRS 

FRANK    TAYLOR 
U    S    SOIL    CONS    SERVII 
CORINE    D.    GARDNER 
80MAR    K.    HANSARD 
:THUR    B.    CARLTON 

FRANCIS    FINKBEINER 

iRS.    EMMA    GRESHAM 

'    S    FED    AVIATION    A6ENCT 
,    R.    HUDDLESTON 
BENEDICTINE    SISTERS 

PEARL    NEWTON 
.    P.    HAMBY 

I    S    SOIL    CONS    SERVICE 
INA    V.    MCLEAN 
I    S    SOIL    CONS    SERVICE 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
I   S   SOIL   CONS   SERVICE 

ULA  M.  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

J.    H.     YANEY 

HOWARD  FOWLER 

MM.  W.  SPAULDING 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

JAS.  6.  CALDWELL 
ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
MAUD  H.  BRADFORD 
JOHN  BROWN  UNIVERSIT 

MARGARET  F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 
ARKANSAS  FORESTRY  COI 

P.  SIMS 
GEORGE  L.  CLARK 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
DELLA  0.  NORWOOD 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  FOREST  SERVICE 


I  0.  SIVENS 


THOMAS   W.    CONE 
'    S    FOREST    SERVICE 
iRS.    L.    M.    SNEAO 
.    0.    ANDERSON 

ILES    a.    TURNER 
RAOIO    STATION    KHYfi 
JESS    B.    JOHNSON 


t   DUIUat  CflDI:      1.    AXEUBAB      3.    HIBBISaiPPI      3.   OOACaiTA     4.   BD      S.   SAOTT  riASCIB      6.   BALDB      7.  niH 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F»  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtalnlnR 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cl imatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C, 


and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
"Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 

for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  Bade  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  m^y  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C-  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


USCOMM-WB-Asheville  —  3-3-59 


51.  05 

INAR 

9P  •    I 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


FEBRUARY  1959 
Volume  LXIV      No.  2 


ASHEVILLE:  1959 


mt  UHHAHt  or  THt 

APR  2  i    ^r-; 

4^W/V£RSITY  OF  'LLINO/S 


SUPPLEMENTAL    DATA 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1959 


Wind  direction 

Wind 
m. 

^speed 

ReUti 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1 

« 

^ 

H 

a 

Station 

1 

pA 

0 

g       1 

_1 

■5h 

S 

P. 

0 

O) 

0) 

O) 

a 

s 

°  "  s 

s  s 

■3 

(2 

ill 

1 
< 

Il 

3     J 

II 

a 

§ 

to 

0 
0 
0 

0 
0 

H 

0 

3 

1 
0 

r 

^ 

°1 

"3 

(2 

£  5  .s 

(£  a  S 

1  si 
III 

Fort   Smith  WB  Airport 

EKE 

26 

8.4 

44 

w 

10 

72 

80 

63 

57 

4 

7 

3 

0 

0 

0 

14 

47 

7.1 

Little  Rock  WB  Airport 

N 

11 

9.9 

35 

sw 

9 

70 

76 

58 

60 

4 

2 

3 

1 

2 

1 

13 

55 

6.9 

Texarkana  WB  Airport 

KB 

16 

8.0 

- 

- 

- 

- 

85 

- 

- 

3 

4 

2 

2 

2 

0 

13 

- 

- 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tern 

pe,a,u,e 

P.ecp 

.a., on 

s,  1 

lis 

g 

No  ol  Days 

III 

1 

Stow.  SleoT 

No  ot  Days 

Surion 

Ma. 

Min 

1' 
S    5 

1 

1 

1 

2    § 

<   S 

< 

hi 

1 

X 

1 

1 

1 

1 

H 

il 

5  i 

hi 

•1 

1 

IH 

0 

Q 

5 

X  0 
1    0 

s 

2 

g 

0 
0 

NORTHWEST    DIVISION 

BENTONVILLE 

51.3 

28.7 

40.0 

57 

17+ 

0 

6 

694 

0 

1 

19 

1 

2.08 

.64 

28 

2.5 

5 

2 

0 

EUREKA    SPRINGS 

53.1 

28.4 

40.8 

- 1.5 

72 

13 

8 

6 

673 

0 

1 

18 

0 

1.32 

-    1.85 

.68 

28 

5.0 

4 

0 

FAYETTEVILLE 

51.5 

30.4 

41.0 

67 

10 

3 

6 

666 

0 

1 

15 

0 

1.77 

.54 

28 

4.6 

5 

6 

5 

0 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

51.3 

27.6 

39.4 

68 

9 

-    3 

6 

708 

0 

2 

20 

1 

1.83 

.88 

28 

6.0 

3 

5  + 

6 

0 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

52.3 

29,1 

40.7 

- 1,2 

57 
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0 
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0 
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18 

1 

D    1.80 

-    1.31 
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5.4 

5 

5 

5 

0 

SRAVETTE 

51.6 

27.1 

39.4 

- 1.1 

65 

10 

-    2 

5 

711 

0 

1 

19 

1 

1.87 

-    1.15 

.52 

28 

4 

5 

8 

0 

HARRISON 

53.3 

28.0 

40.7 

-  0.7 

70 

17  + 

-    7 

5 

675 

0 

1 

20 

1 

1.87 

,68 

14 

6.5 

5 

0 

LEAD    HILL 

53. 5M 

27. 7M 

40.  6M 

-  0.1 

70 

17+ 

675 

0 

0 

ROGERS 

52.3 

29.7 

41.0 

-  0.9 

68 

17 

5 

5 

657 

0 
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17 
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1.99 
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5 
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3.6 

4 

6 

6 

0 

DIVISION 

40.5 
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27.8 

42,1 

76 

17 

-    5 

6 

634 

0 

0 

19 

1 

1.86 

.37 

2  8+ 

5.5 

6 

0 

0 

MAMMOTH    SPRING 

52.6 

27.1 

39.9 

- 1.0 
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3.5 
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3 

6 

635 
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5 
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14 
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2,36 
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6.0 
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DIVISION 
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- 1.1 
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5.0 
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43.5 
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15 
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74 

17 
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4,32 

4.34 

14 
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21 
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MORRILTON 

54.7 

33.3 

44.0 

-    0.4 

73 

17 

18 

6 

580 

0 

0 

15 

0 

0    4.31 

.37 

1,75 

14 

,2 

0 

9 

2 

2 

NIMROD    DAM                                         AM 

53.3 

29.6 

41,5 

74 

18 

16 

21  + 

554 

0 

0 

21 

0 

3.57 

1,60 

14 

T 

0 

7 

2 

1 

PERRYVILLE 

56.1 

33.1 

44,6 

0.0 

76 

17 

13 

6 

553 

0 

0 

14 

0 

4.90 

1.37 

1.59 

14 

.0 

0 

9 

3 

2 

SHERIDAN    TOWER 

55.3 

36.6 

46.5 

76 

9 

18 

21 

542 
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0 
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ARKANSAS 
FEBRUARY    1959 


EAST    CENTRAL    DIVISION 

BRINKLEY 

DES   ARC  AM 

HELENA 

KEO 

MAR  I  ANNA    2    S 

SAINT    CHARLES  AM 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE  AM 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

DE  QUEEN 

HOPE  3  NE  AM 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM  AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA    AM 

OKAY 

TEXARKANA    WB    AIRPORT  R 

DIVISION 

SOUTH    CENTRAL    DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN    1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT  AM 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DUMAS  1  ESE 
I MONTICELLO  3  S 
PINE  8LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND  AH 


DIVISION 


54.1 

52.6 

55.6 

54.8 

54.5 

54.3 

55. 7M 

52.0 

54.5 


58.8 
57.8 
55.9 
56.1 
55.5 
54.3 
59.9 
58.0 


57.8 

60. CM 

58.3 

58.5 

60.4 

56.1 

58.6 


60.4 

57.9 

57.8 

58.  7M 

56.5 

55.0 

56.6 


36.0 
32.5 
37.6 
34.3 
35.7 
35.5 
37.1 
34.1 
34.0 


6,9 
5.6 
4.9 
1.8 
1.8 
3.5 
8.3 
9.5 


36.7 


3.5 

37.8 

38.4 

.6 

.3 


3 

37. 5M 

3 

3 

3 

3 

3 


38.4 

36.7 

37.4 

37.  8M 

37.5 

36.5 

36.8 


45.1 

42.6 

46.6 

44.6 

45.1 

44.9 

45.  4M 

43.1 


47.9 
46,7 
46.4 
44,0 
43,7 
43,9 
49,1 
48.8 

46.2 


47.3 

48, 8M 

48,4 

46,2 

49,4 

44,9 

48,5 

47,9 


49,4 

47.3 

47.6 

48. 3M 

47.0 

45,8 

46.7 

47,3 


-  0.6 
0.1 

-  0,2 

-  0,2 


1,4 
0.2 


0.1 
0.7 


0,8 
1.4 


1,0 
3,3 

0,9 


474 
506 
543 
584 
589 
583 
441 
454 


489 
450 
460 
466 
433 
559 
458 


429 
490 
482 

49  7 
533 
510 


0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  IHCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


Precipitation 


5.13 
8.63 
4.02 
5.06 
5.24 
3.65 
3.49 
4.27 
5.23 

5.08 


5,16 
4.92 
4.79 
4,81 
6,43 
5,d6 
4,98 
5,68 

5,33 


5,73 
5,27 
5,26 
5,16 
5.87 
5.18 
5.82 

5.47 


5.41 
4,48 
5.58 

5.74 
4.42 
4,55 
5,88 

5,05 


.70 
1.21 


.97 
1.58 


1.41 
.83 
.66 

1.39 
.63 


.65 

1.09 
.40 

1.09 
.39 


1.76 
3.50 
1.34 
1.62 
2.05 
1.10 
1,34 
1.44 
2.27 


2.50 
2.58 
1.82 
2.35 
3.74 
3.36 
2.40 
1.84 


1.80 
1.45 
1.54 
1.55 

2,05 
1,35 
1,39 


2,14 
1,10 
1,57 
2.00 
1.91 
1.57 
3.10 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   78°  on  the  18+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   -7°  on  the  6th  at  Harrison 
Greatest  Total  Precipitation:   10.22  inches  at  Burdette 
Least  Total  Precipitation:   1.00  inch  at  Camp  Chaffee 

Greatest  One-Day  Precipitation:   6.24  inches  on  the  14th  at  Owensville 
Greatest  Total  Snowfall:   6.5  inches  at  2  stations 
Deepest  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  6th  at  Pocahontas  1 


&••  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM    FORK 

ALY 

AMITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 

ARICAOELPHIA 
ARKANSAS  C ITY 
ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  K,NOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

8EATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
SEECH  GROVE 
6EE0EVILLE 

BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 

BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CR0S5ETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY   ■ 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KN08 
DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R> 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2    W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTT16  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NES60R0 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

HONTICELLO   3    S 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

MORRILTON 


e.38 
6.4& 
3.43 


2*06 
1.69 

3.60 
7,49 
3.45 

6.83 
6.03 
7.45 
1.20 
5.56 


4.31 

2.05 
3.35 
6.06 
3.51 
2.95 

5.41 


2.60 
5.58 
5.26 

1.32 
2.69 

1,77 


1.92 
5.38 
7,75 
1.86 


1.54 
.27       .14 


,0? 

.23 

.16 

.07 

.02 

.04 

7,76 
5.32 

5.06 
6.28 
7.32 

7,52 

U22 

4.96 
7.10 


.23 

.10 


.02 

.03 

T 

.22 

.34 

.6- 

.39 

.57 

.30 

.28 

.i; 

.22 

.«3 

2.17 

.35 

.78 

2.08 

.52 

3.79 

.32 

.61 

2.62 

.21 

2.38 

1.00 

1.80 

.15 

1.95 

.10 

.40 

.79 

2.50 

T 

.25 

3.00 

.16 

1.00 

3.82 

.73 

.93 

2.56 

.27 

.83 

.21 

.36 

1.53 

.34 

.70 

3.43 

.21 

.10 

T 

.81 

.98 

.05 

1.25 

3.85 

.24 

.61 

4.40 

1.06 

.31 

.11 

.09 

.09 

T 

.23 

2.43 

.95 

3.85 

.60 

.47 

.84 

.28 

.45 

3.81 

.47 

.68 

1.95 

.65 

.89 

4.17 

.14 

.54 

.13 

.78 

2.00 

.81 

2.95 

1.10 

1.76 

22      23      24      25      26      27      28      29 


.70    1.60 

.48 

.66      .75 

.26 

.28      .71 

1.12 

.28 

.87   2.73 

.70    1.04 

.20    1.20 

.02    1.10 

.10 

.50    4.80 

.77 

.50    1.10 

.33    3.33 

.57 

.60   2.05 

•  32 

.65    3.50    1.09 


.56    1 

.55 

.04 

.41 

.29 

.55 

.64    2 

.13 

.01    3 

.35 

1.2C       .52 

.48    1.18    1.56 
3.01 


1.34      .32 

.94 

.16       .49 

.01 

.54    1.82 

.60 

.50    4.04 

.29 

.52    2.35 

.52 

1.88    4.34 

2.43      T 

.21 

.60    1.50 

.71 

.25      .50 

.05 

.30    3.92      .70 


.45    4.50       .15 


9*«  r«f«r*oc* 


.47 

1.35 

1.60 

2.45 

1.99 

2.95 

3.30 

.48 

.03 

.64 

1.24 

.9C 

.88 

2.05 

.63 

2.56 

2.42 

.52 

.48 

.22 

.87 

2.05 

T 

.93 

2.61 

.65 

.18 

- 

- 

• 

• 

1.3U 

.29 

.71 

.28 

1.14 

.ic 

1.67 

.89 

.80 

.18 

.91 

.28 

1.76 

.34 

louo. 

at  8t«t 

lOD    I 

-    18   - 

.02    1.18 

1.76 

.99      .36 


.16 
.43 

1.45 


.10 

.64 

.05 

.91 

.53 

.10 

.12 

.38 

.12 

1.23 

DAILY  PRECIPITATION 


AHIAHSAS 

comiruED 

PEBBDAay 

1959 

Statioo 

■3 

Day  of  month 

o 

^ 

1    1    2        3 

4     1 

5 

6 

7    1    B    I 

9 

10   1    11 

12 

13   1    14  1    15 

16       17   1   18 

19  1  20      21 

22 

23      24 

25  1  26      27 

28      29      30 

31 

MOUNT     IDA 

«.S1 

.06 

.21 

.12 

.14 

.10 

.23 

.18    2.35 

.38 

.93 

.11 

MOUNT    MAGAZINE 

3.03 

.15 

.25 

.60    1.26 

.56 

.20 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

2.39 

.10 

.38 

.12 

7 

.23 

.10      .57 

.41 

.08 

.40 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

2.3« 

T                        T 

.06 

.31 

.04 

.10 

.17 

.24      .39      .13 

.14 

.28 

.50 

MOUNTAIN    VIEW    I    E 

2.»9 

.10 

.23 

.10 

.25 

7 

.15      .70      .26 

.45 

.25 

MULBERRY    6    NNE 

1.96 

T 

.27 

.12 

T 

.08 

.29 

.42      .24      7 

.27 

.27 

HARROWS    0AM 

6.»3 

T           T 

.32 

.07 

.33 

.06 

.16 

.31    3.74      .51 

.15 

.50 

.28 

HASMVILLE    PEACH    SUBSTA 

5.86 

.02       .02 

.20 

.12 

.20 

.05 

.17 

.47    3.36      .41 

7 

.20 

.53 

.11 

NATHAN    4    WNW 

5.9* 

T 

.34 

.45 

.22 

7 

.08 

.35    2.90      .51 

.12 

.69 

.28 

MEWHOPE    3    E 

6.22 

.20 

.20 

.20 

.25 

1.00 

t.OO    2.35 

1.02 

NEWPORT 

5.62 

.02 

.14 

.05 

.22 

.04 

.19 

.52    2.75      .62 

7 

7 

T 

1.06 

.02 

NIMROD    E>AM 

3.57 

.02 

.15 

.06 

.08 

7 

.35    1.60      .35 

.15 

.68 

.13 

OOELL    3    N 

l.«6 

.18 

.05 

.24 

.16      .30 

.08 

.45 

OOEN    2    W 

J.«7 

T 

.17 

.07 

.06 

.08 

.05 

.21    1.70      .34 

.40 

.75 

.04 

OKAY 

*.9e 

.44 

.02 

.25 

.93 

.62    2.40      .02 

.16 

.11 

.03 

OSCEOLA 

6.61 

.28 

.05 

.17 

.40 

.15 

.80    2.30    1.00 

1.46 

OWENSVILLE 

9.36 

.01 

.23 

7 

.10 

.20 

.08 

.01 

.52    6.24      .40 

.08 

1.04 

.45 

OZARK 

1.56 

.02 

.16 

.19 

.02 

.03 

.05 

.23      .47      .04 

7 

.17 

.18 

OZONE 

2.38 

.06 

.18 

• 

.12 

.20 

.34      .58      .20 

7 

.38 

.32 

PARAGOULD    RADIO   KORS 

5.6* 

.20 

.04 

.05 

.27 

.OS 

.05      .40       .57 

1.98 

.41 

.74 

.65 

OAR  IS 

1.53 

T            .24 

7 

.05 

T 

.04       .04 

.14      .69 

,22 

.07 

.04 

PARKIN    Z    N 

5.53 

.20 

.04 

.37 

7 

.01 

.65    1.60      .81 

1.65 

PARKS 

1.63 

* 

•         1.13 

.22 

.08 

P6RRYVILLE 

*.90 

.24 

.23 

.12 

.41    1.69    1.13 

.66       .28 

.14 

PINE    BLUFF 

4.62 

.08 

.26 

7 

.01 

.25 

.01 

.78      .66    1.91 

.11 

.32 

.03 

7 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

t.55 

T            .34 

7 

7 

.36 

T 

7 

1.16 

.51    1.57 

.35 

T 

T 

.26 

PINE    RIDGE 

3.22 

T            .21 

.23 

.09 

.05 

.20    1.72 

.02 

.66 

.04 

POCAHONTAS    1 

3.66 

T 

.14 

.58 

.10 

.20 

.50      .82       .22 

7 

7 

.63 

.07 

PORTLAND 

5.88 

.15      .18 

.48 

.18 

T 

.08 

.85 

.26 

3.10                   .60 

7 

PRESCOTT 

5.18 

.04      .02 

.30 

T 

.70 

7 

.02 

.90    1.35    1.18 

.07 

.44 

.12 

.04 

RATCLIFF 

- 

. 

T 

.18 

7 

7 

.34      .27      7 

. 

. 

. 

ROGERS 

1.99 

T           T            T 

.42 

7 

7 

.39 

.30 

.02      .06 

7 

.04 

7 

.76 

RUSSELLVlLLE 

2.32 

.18 

7 

.05 

.02 

.06 

.22      .86 

.40 

.31 

.22 

SAINT    CHARLES 

3.65 

T 

.55 

7 

.25 

.02 

.98      .37    1.10 

.10 

.26 

SAINT    FRANCIS 

3.74 

.32 

.16 

.05 

.76    1.25       .27 

.05 

.82 

.06 

SALEM 

2.5» 

.13 

.24 

.21 

.21 

.22       .64 

.65 

.24 

SEARCY 

6.32 

.26 

.09 

.06 

.41 

7 

.07 

.66    2.76      .56 

.10 

1.28 

.07 

SHERIDAN    TOWER 

5.82 

.37 

.60 

•         3.06 

.70 

1.07 

SHIRLEY    3    SE 

2.81 

T 

.13 

.30 

.14 

.13 

.21    1.12       .32 

T 

.13 

.06 

.25 

SILOAH    SPRINGS 

1.53 

T 

.13 

T 

.22 

T 

.02 

.14 

,35      .12      7 

.01 

.54 

SPARKMAN    4    E 

7.13 

.25 

.49 

.39 

1.51    1.49      .60 

1.70       .70 

STAMPS 

5.69 

T            .03 

.40 

.08 

1.42 

7 

.40 

.64    2.06      .66 

STAR    CITY    2    S 

4.37 

.48 

.65 

1.17       .59     1.09 

.12 

.10 

.17 

STEVE 

3.59 

.80    1.83 

.96 

STUTTGART 

3.49 

.19 

T 

.03 

.55      .60    1.34 

.23 

.55 

STUTTGART    9    ESE 

4.27 

T 

.17 

7 

.04 

.18 

.76      .98    1.44 

.19 

.51 

T 

SU8IAC0 

1.87 

.02 

.23 

.05 

.12 

.02 

.02 

.32      .57      .18 

7 

.02 

.21 

.11 

TAYLOR 

6.81 

.30       .09 

.45 

1.97 

.15 

1.21      .87    1.57 

.04 

.10 

.06 

TEXARKANA    WB    AIRPORT         R// 

5.68 

T            .07      .35 

.93 

7 

1.20 

.92    1.84 

7 

.26 

.04       .01 

.06 

TURNPIKE 

2.04 

.25 

.08 

.14 

.15 

.19      .64 

.40 

.19 

WALDRON 

2.05 

T            .22 

7 

7 

7 

7 

.51 

.11       .84 

.06 

7 

.10 

.04 

.17 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

5.44 

.30 

.15 

.35 

.50 

T 

.45 

.65    1.50 

.40 

.73 

.41 

WALNUT    RtDGE    FAA    AP 

4.34 

.20 

.32 

.33 

.02 

.30 

.46 

.56      .91 

.83 

.03 

.38 

WARREN 

5.82 

7           .22       .56 

1.39 

.02 

1.38 

.93      .92      .01 

.12 

.06 

.09 

.10 

WASHITA 

- 

- 

.20 

.30      - 

1.26 

- 

WHITE    ROCK 

2.28 

.20 

.07 

.15 

.05 

.10 

.20 

.11 

.15 

.09      .69 

7 

.25 

.22 

WHITECLIFFS 

4.47 

7            .10 

.12 

.20 

.10 

.30 

.45    2.70 

.10 

.30 

.10 

WILSON 

6.80 

.55 

.15 

.45 

.15 

4.10 

1.40 

WYNNE 

6.23 

.19 

.07 

.42 

.43 

.69    2.27 

1.05 

.63 

.46 

YtLLVILLE 

02.46 

.09 

.06 

0.35 

.09 

.02 

.23 

.30      .50 

.32 

.11 

.39 

DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

41 
27 

40 
25 

36 
29 

50 
29 

50 
27 

48 
22 

54 
27 

55 
39 

69 
52 

69 
45 

46 
26 

44 
30 

58 
42 

62 
50 

56 

32 

60 
30 

72 
45 

71 
36 

41 
21 

41 
25 

49 
19 

48 
35 

57 
39 

58 
39 

62 

34 

65 
32 

69 

37 

66 

41 

54.9 
33.4 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

45 
30 

42 
30 

36 
31 

50 
32 

52 

26 

52 
23 

56 
24 

61 
42 

71 

51 

71 
50 

50 
32 

44 
33 

61 
44 

66 

53 

57 
39 

61 
31 

77 
45 

73 
42 

45 
26 

47 
30 

50 
21 

49 
39 

66 
49 

64 
41 

66 

40 

69 

34 

71 
43 

67 
47 

57.8 
36.7 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

48 
33 

44 
29 

38 
30 

50 
28 

58 
28 

51 
22 

56 
26 

61 
44 

74 
59 

73 
52 

52 
33 

44 
37 

67 
44 

67 
55 

59 

33 

65 
30 

77 
49 

77 
44 

46 
29 

46 
29 

47 
22 

47 
39 

66 

44 

64 
38 

65 
37 

65 
34 

68 
39 

68 
47 

58.8 
36.9 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

39 
27 

37 
24 

36 
29 

45 
33 

43 
24 

45 
15 

57 
21 

57 
36 

70 
54 

69 

54 

54 
26 

44 
30 

55 
43 

64 
49 

50 
32 

58 
28 

70 
47 

68 

36 

42 
22 

37 
24 

47 
17 

46 
36 

58 
39 

67 
36 

60 

35 

67 
31 

70 
38 

65 

40 

53.9 
33.1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

39 
22 

40 
19 

33 
20 

37 
28 

48 
24 

36 
9 

43 
14 

50 
30 

56 
40 

69 

45 

57 
21 

47 
20 

53 
29 

61 

41 

55 
26 

51 
26 

59 
40 

71 
31 

43 
16 

34 
16 

46 
15 

52 
22 

51 
34 

55 
26 

59 
29 

61 

34 

69 

33 

68 
36 

51.6 
26.6 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

41 
26 

38 
23 

38 
28 

48 
32 

47 
23 

43 
6 

56 

19 

57 
35 

70 
52 

66 
50 

50 
24 

43 
22 

55 
42 

61 
49 

52 
31 

56 
27 

70 
48 

67 

35 

42 

21 

40 
21 

51 
13 

48 
36 

56 

39 

57 
25 

60 
28 

68 
26 

70 
37 

65 
38 

54.3 
30.6 

BENTON            ^ 

MAX 
MIN 

42 
29 

SM'  36 

2  7   30 

49 
33 

48 
23 

45 
18 

58 
22 

58 

73 
54 

72 
45 

54 
29 

45 
28 

65 
61 

56 
35 

61 
27 

75 
44 

67 
39 

41 
24 

41 
23 

52 

17 

52 

62 

41 

56 

37 

57 
35 

69 
29 

69 
37 

67 
40 

56.9 
32.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

34 
22 

34 
20 

34 
30 

48 
21 

37 
25 

43 
0 

53 
28 

57 

45 

67 
51 

66 

31 

55 
16 

50 
27 

66 
46 

59 
42 

62 
22 

60 
35 

67 
39 

39 
23 

29 

15 

39 
15 

48 
20 

46 
39 

54 
35 

56 
21 

61 

40 

64 
31 

62 
32 

55 
32 

51.3 
28.7 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

35 
30 

44 
-  30 

36 
29 

39 
31 

52 

25 

45 
19 

50 
21 

54 
25 

56 
52 

71 
53 

57 
29 

45 
30 

48 
36 

64 
45 

57 
35 

54 
27 

61 
28 

75 
41 

25 

33 
25 

46 
18 

50 
35 

51 
33 

68 
34 

63 
29 

66 
34 

66 
34 

69 
36 

53.5 

31.8 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

34 
27 

32 
24 

40 
28 

40 
32 

37 
28 

44 
8 

59 
28 

63 

42 

67 
52 

68 
46 

46 
26 

49 
29 

69 
48 

62 
49 

49 
32 

58 
32 

62 
44 

60 
32 

35 
19 

42 
20 

46 
19 

43 
36 

56 
40 

53 
32 

57 
32 

64 
33 

68 

47 

59 

44 

51.8 
33.2 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

46 
27 

43 
31 

40 
29 

55 
28 

47 
25 

53 
15 

56 

30 

60 

45 

72 

54 

72 
40 

50 
25 

45 
33 

59 

40 

57 
49 

56 
28 

66 

31 

72 
48 

58 
36 

40 
23 

45 
28 

49 
22 

45 
37 

60 

37 

60 
29 

65 

30 

69 
28 

69 

31 

63 

43 

56.3 
32.9 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

36 
2S 

34 
26 

37 
31 

42 
33 

47 
25 

47 
23 

57 
25 

59 
46 

71 
55 

72 
50 

50 
30 

50 
35 

63 
50 

66 
60 

51 
34 

57 
35 

71 
48 

63 

37 

38 
21 

36 
26 

50 
19 

44 
37 

61 

44 

56 

41 

61 
36 

67 
31 

70 
49 

59 
42 

54.1 
36.0 

CAMDEN  1 

MAX 

MIN 

42 
32 

42 
28 

36 
30 

50 
33 

61 
26 

53 
29 

64 
22 

62 
42 

75 
55 

73 

53 

55 
34 

49 
38 

72 
48 

70 
54 

59 
37 

64 
32 

78 
45 

74 
42 

47 
29 

45 
29 

52 
25 

59 
39 

69 
52 

66 

44 

64 
33 

69 
37 

71 
45 

60.0 
37.5 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

44 
25 

45 
31 

41 
30 

38 
23 

53 
23 

38 
12 

52 
15 

60 
33 

61 

41 

73 
41 

49 
23 

51 
27 

47 
35 

58 
47 

55 
29 

57 
27 

66 
32 

66 
36 

44 
24 

35 
26 

44 
21 

49 
29 

50 
39 

60 
25 

60 
28 

63 
26 

66 
29 

68 
35 

53.3 

29.0 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

44 
26 

41 
29 

38 
28 

50 
29 

46 
27 

46 
13 

51 
29 

55 

43 

70 
54 

71 
45 

51 
26 

46 
29 

57 
42 

57 
61 

64 
28 

61 
30 

70 
42 

64 
36 

42 
23 

45 
26 

49 
21 

47 
36 

62 
39 

61 
29 

62 
31 

68 
29 

70 
33 

66 
42 

55.2 
32.7 

CONWAY 

MAX 

MIN 

42 
27 

40 
27 

38 
28 

49 
32 

47 
26 

47 
17 

55 
21 

55 
40 

72 
53 

70 
48 

48 
27 

43 
26 

66 
43 

63 
61 

52 

31 

60 
31 

73 
47 

70 
37 

41 
22 

42 
25 

50 
18 

46 
36 

61 
38 

60 
36 

61 
34 

67 
30 

69 

41 

66 

41 

55.1 
33.3 

CORNING 

MAX 

MIN 

36 
26 

32 
20 

37 
28 

42 

31 

38 
26 

43 

3 

55 
23 

63 

43 

69 

53 

70 
32 

41 
24 

43 
27 

58 
42 

63 

47 

48 
30 

53 
28 

67 
43 

62 
32 

42 
18 

37 
19 

48 
19 

42 
36 

65 
39 

66 
28 

60 
30 

66 
32 

69 
40 

55 
38 

61.8 
30.6 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

43 
34 

36 
31 

40 
32 

44 
37 

61 

27 

59 
29 

66 
28 

64 
49 

74 
55 

73 
51 

51 
39 

60 
42 

71 
50 

71 
55 

66 

41 

64 
29 

77 
40 

75 
43 

45 
28 

47 
29 

53 
20 

60 
37 

75 
48 

60 
46 

66 
40 

69 
32 

73 
42 

69 
41 

60.4 
38.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

49 
27 

35 
27 

45 
29 

46 
32 

54 
28 

54 
27 

61 
24 

58 
46 

73 
51 

73 
51 

51 
32 

60 
37 

66 

46 

62 
51 

56 
37 

65 
34 

74 
44 

72 
36 

41 
25 

39 
28 

50 
21 

51 

37 

65 
49 

58 
41 

61 
38 

67 
33 

69 
48 

66 

44 

67.9 
36.7 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

44 
26 

41 
30 

38 
28 

52 
31 

49 
27 

48 
18 

49 
24 

56 

38 

70 
52 

69 

47 

60 
27 

45 
28 

55 
41 

56 
52 

55 
31 

60 
30 

73 
41 

67 
39 

42 
23 

43 
27 

46 
20 

46 
37 

62 
39 

59 
33 

62 
34 

68 
29 

68 

37 

65 
42 

54.9 
33.3 

DE  QUEEN 

MAX 

MIN 

48 
32 

45 
33 

38 
31 

54 
25 

55 
29 

52 
22 

57 
26 

57 
41 

72 
55 

68 
48 

55 
33 

46 
35 

60 
42 

60 
50 

61 
32 

66 
31 

78 
40 

72 
42 

45 
29 

48 
33 

45 
24 

42 
40 

67 
41 

62 

37 

67 
34 

64 

33 

72 
37 

64 
42 

67. a 
35.6 

DES  ARC 

MAX 

MIN 

36 
26 

36 

24 

32 
24 

37 
32 

43 
25 

45 
20 

48 
2Z 

58 
26 

60 
48 

72 
59 

63 
28 

41 
28 

67 
35 

66 
55 

60 
33 

51 
32 

57 
35 

71 
38 

43 
22 

33 
23 

38 
22 

49 
26 

58 
37 

61 

39 

61 
38 

61 
32 

68 
35 

70 
45 

52.6 
32.5 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

31 

24 

33 
17 

29 
25 

38 
22 

34 
26 

37 
18 

42 
24 

47 
38 

60 

47 

59 

32 

42 
18 

60 
32 

55 

40 

56 
38 

50 
29 

53 
36 

59 
45 

56 
20 

29 

14 

34 
15 

38 
29 

43 
32 

51 
40 

50 
42 

53 
42 

68 
43 

56 
45 

64 
32 

46.3 
31.0 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

39 
30 

33 
28 

39 

31 

43 
34 

59 
27 

52 
26 

61 
27 

55 
47 

74 
54 

72 
50 

52 

33 

51 
38 

66 

50 

67 
52 

54 
37 

63 
33 

75 
48 

68 
36 

39 
25 

44 
28 

53 

20 

56 

38 

69 

50 

66 

36 

66 

37 

70 
38 

72 

47 

61 
46 

67.8 
37.4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
33 

35 
30 

38 
32 

48 
30 

64 
29 

52 
30 

62 

25 

62 
51 

73 
63 

73 
45 

46 
38 

52 
41 

73 
53 

67 
48 

56 
36 

65 
31 

76 
46 

61 
37 

37 
29 

44 
29 

62 
21 

63 
40 

70 
52 

63 

47 

65 

38 

67 
34 

72 
49 

56 
40 

58.3 
38.5 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

36 
20 

33 

18 

33 

29 

50 
20 

45 
20 

45 
8 

55 
30 

58 
44 

66 
52 

67 
28 

52 
15 

51 
28 

72 
46 

65 
42 

54 
21 

60 
35 

70 
42 

57 
23 

32 
13 

39 
13 

48 
21 

43 
35 

54 
36 

65 
26 

62 

34 

63 

37 

66 
29 

57 
31 

53.1 
28.4 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

35 
25 

38 
21 

36 
28 

48 
21 

40 
23 

45 

3 

51 
33 

56 
46 

66 

53 

67 
28 

47 
20 

50 
32 

65 

46 

60 
42 

53 
26 

61 
40 

66 

47 

48 
25 

29 
18 

40 
16 

44 
21 

45 
36 

54 
37 

57 
26 

63 
36 

63 
34 

61 
36 

54 
32 

51.6 
30.4 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

35 
26 

39 
22 

36 
29 

48 
16 

32 

5 

42 

-  3 

52 
29 

58 
48 

68 

55 

67 
25 

65 
19 

50 
30 

66 

48 

59 
35 

54 
24 

60 
37 

66 
35 

37 
23 

29 

19 

40 
19 

45 
16 

49 
36 

53 
29 

57 
22 

62 

31 

63 
28 

63 
30 

52 
34 

51.3 
27.5 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

MAX 
MIN 

40 
24 

37 
20 

37 
27 

47 
21 

45 
21 

41 
0 

52 
30 

57 
44 

67 
53 

67 
32 

55 

17 

66 
28 

65 

45 

63 

43 

52 
23 

59 

39 

65 

47 

57 
23 

32 

17 

36 
16 

43 
19 

45 
32 

52 
36 

55 
26 

61 
33 

61 

34 

69 
36 

65 

31 

62.3 
29.1 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
25 

38 
20 

42 
29 

52 
25 

38 
12 

45 

-  1 

55 
22 

57 
35 

69 

53 

70 
27 

46 
20 

46 
22 

65 

34 

55 
36 

50 
26 

64 
27 

69 
40 

40 
23 

31 
16 

36 
18 

52 
15 

45 
36 

54 
35 

56 
23 

62 
29 

66 
29 

67 
31 

54 
35 

62.4 
26.6 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

41 
30 

40 
28 

39 
30 

46 
33 

61 
33 

51 
27 

60 
30 

59 
39 

72 
56 

72 
61 

52 
34 

50 
36 

68 
49 

68 
53 

57 
36 

61 
36 

75 
49 

72 
40 

45 
25 

45 
29 

51 
20 

55 
36 

66 
52 

62 

40 

66 

37 

67 
38 

71 
46 

65 

45 

58.6 
37.8 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

45 
28 

39 
32 

38 
30 

53 
25 

39 
23 

49 

16 

58 
28 

58 

44 

71 

53 

70 
33 

50 
26 

44 
32 

66 

43 

57 
43 

66 

30 

66 
31 

65 

40 

43 
29 

34 
24 

44 
27 

48 
23 

44 
39 

60 
40 

60 
30 

63 
34 

67 
31 

68 
34 

60 
41 

53.7 
32.5 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

44 
25 

43 
28 

39 
29 

49 
20 

45 
23 

45 
16 

51 
27 

56 
43 

69 
52 

69 

34 

51 
19 

46 
32 

58 
43 

58 
46 

56 
26 

61 
25 

70 
36 

65 
31 

38 
22 

45 
23 

46 
17 

46 
38 

58 
39 

58 
25 

62 
29 

65 
27 

68 
29 

63 
38 

54.5 
30.0 

GILBERT 

MAX 
MIN 

37 
20 

37 
22 

45 
22 

54 
24 

49 
22 

46 
-  6 

55 
26 

58 
42 

70 
55 

70 
41 

50 
20 

48 
21 

67 
45 

63 
47 

55 
25 

64 
23 

75 
40 

69 
33 

40 
17 

42 
17 

54 
13 

49 
36 

56 
40 

60 
22 

64 
29 

69 
23 

69 

30 

60 
30 

56.3 
27.8 

GRAVETTE 

MAX 

MIN 

38 
20 

34 

18 

34 
27 

49 

17 

42 
20 

44 
-  2 

53 
29 

55 
45 

65 
50 

66 
26 

55 
15 

47 
27 

63 
44 

61 

42 

53 
20 

59 
34 

63 
44 

50 
23 

29 

14 

41 
14 

46 

17 

45 
36 

53 

35 

59 
23 

63 

30 

64 
26 

60 
36 

54 
29 

51.6 
27.1 

HARRISON 

MAX 
MIN 

38 
21 

35 
20 

43 
30 

53 
22 

41 
32 

44 

-  7 

52 
31 

57 
43 

70 
50 

64 

34 

48 
16 

49 
28 

68 
46 

60 
46 

54 
23 

63 
28 

70 
37 

61 
27 

29 
15 

39 
16 

52 
16 

48 
36 

51 
30 

57 
23 

62 
29 

65 
25 

64 
31 

55 
33 

53.3 
28.0 

HELENA 

MAX 
MIN 

40 
34 

35 

31 

43 
34 

42 
35 

51 
29 

48 
27 

59 
28 

58 
36 

70 
55 

71 
58 

58 
33 

51 
40 

64 
50 

65 
52 

54 

37 

56 

31 

7-1 
47 

68 

37 

39 
23 

37 
27 

49 
20 

47 
37 

63 

44 

58 
41 

60 
38 

67 
37 

68 
48 

63 
43 

55.6 

37.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

38 
31 

44 
29 

32 
28 

37 
31 

51 

27 

63 

25 

52 
25 

61 
27 

65 

54 

73 
59 

60 
33 

44 
33 

53 
36 

69 

51 

57 
37 

60 
29 

64 
37 

77 
43 

46 
27 

34 
27 

45 
21 

49 
25 

60 
39 

67 
42 

61 
38 

65 

35 

66 

40 

70 
48 

55.9 
34.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

43 
28 

39 

27 

35 
29 

50 
30 

46 
30 

52 
23 

53 
31 

56 

42 

69 

55 

69 

45 

45 
28 

44 
33 

63 

43 

66 
51 

56 

33 

61 
36 

74 
47 

69 
38 

40 
23 

46 
27 

47 
22 

46 
36 

65 

40 

61 
38 

64 
41 

66 

37 

69 

42 

64 
43 

55.6 
35.6 

Se«   relerem 
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ARKANSAS 
FEBRUARY  1959 

Station 

Day 

0(  Month 

Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

J0NE5B0R0 

MAX 
MIN 

36 
26 

33 
22 

36 
28 

43 
31 

39 
27 

45 
13 

59 
22 

64 
42 

68 
52 

70 
45 

47 
25 

45 
34 

58 
45 

62 
48 

54 
31 

55 
31 

67 
44 

61 
34 

39 

18 

35 
19 

49 
19 

43 
36 

56 
39 

55 
35 

60 
37 

66 

33 

70 
43 

61 
45 

52.7 
33.0 

KEO 

MAX 
MIN 

*1 
27 

36 
26 

37 
30 

45 
32 

48 
25 

47 
21 

58 
24 

57 

44 

74 
54 

73 
46 

47 
29 

46 
29 

65 
45 

66 

49 

51 
34 

60 
31 

74 
44 

65 

37 

40 
23 

39 
26 

47 
20 

44 
37 

59 
43 

56 
35 

61 
36 

67 
31 

69 
41 

59 
42 

54.6 
34.3 

LEAD  HILL 

MAX 
MJN 

38 
20 

38 
20 

40 
29 

42 
25 

70 
45 

65 
42 

55 
22 

65 
25 

70 
42 

52 
29 

38 
18 

40 
18 

53 
12 

46 
36 

54 
35 

58 
19 

63 
26 

65 
23 

63 
34 

55 
32 

53.5 
27.7 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
29 

33 
27 

37 
31 

48 

34 

46 
27 

45 
25 

57 
27 

56 
45 

74 
54 

73 
40 

43 
30 

48 
33 

66 

47 

65 
46 

54 
37 

60 
32 

74 
49 

55 
33 

33 

24 

39 
27 

47 
24 

47 
37 

60 
47 

57 
42 

60 
41 

67 
36 

67 
48 

56 

43 

53.8 
36.3 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

40 
33 

40 
29 

36 

30 

49 
33 

52 

31 

54 
30 

62 
26 

63 
46 

75 
57 

74 
53 

56 

35 

49 
39 

74 
48 

76 
55 

59 
36 

63 
32 

78 
47 

77 
43 

48 
28 

44 
27 

52 

20 

61 

39 

67 
49 

70 
39 

62 

40 

65 
35 

72 

45 

72 
50 

60.4 
38,4 

MALVERN 

MAX 
MIN 

42 
28 

39 
27 

35 
26 

47 
31 

48 
20 

50 
17 

54 
19 

56 
37 

72 
56 

70 
49 

49 
30 

44 
26 

58 
42 

60 
43 

55 
32 

60 
26 

76 
44 

73 
39 

45 
25 

44 
29 

49 
16 

46 
35 

65 

40 

65 

35 

62 
35 

71 
32 

63 

44 

55.5 
32.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

39 
22 

37 
18 

39 
26 

48 
28 

42 
23 

40 
-  3 

55 
25 

55 
42 

65 
52 

65 
39 

44 
18 

43 

19 

60 
41 

56 
45 

50 
25 

62 
26 

70 
41 

60 
28 

34 
14 

38 
14 

53 

10 

49 

34 

55 

34 

60 
20 

60 
34 

67 
23 

68 
28 

58 
34 

52.6 
27.1 

MARIANNA  2    5 

MAX 
MIN 

36 

28 

33 
25 

41 
31 

41 
32 

50 
27 

48 
23 

57 
27 

57 
47 

69 

54 

71 
58 

58 
30 

50 
35 

63 
49 

65 
52 

54 
34 

56 

31 

70 
44 

65 
36 

38 
21 

37 
25 

49 
19 

46 
36 

61 
41 

56 
38 

59 
36 

67 
31 

58 
46 

52 

41 

54.5 

35.7 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

36 
27 

31 
24 

40 
29 

40 
32 

40 
21 

44 
15 

58 
26 

61 
46 

68 
53 

70 
42 

51 
25 

50 
31 

60 
48 

63 
50 

53 
33 

55 
29 

67 
41 

63 

34 

39 
20 

33 
22 

46 
20 

44 
37 

58 
39 

54 
36 

57 
36 

65 
34 

68 

47 

64 
38 

52.8 
33.4 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

37 
22 

38 

21 

42 
30 

35 
26 

45 
3 

54 
24 

57 
46 

66 
52 

67 
41 

51 
21 

51 
29 

66 

42 

58 

46 

56 
25 

69 
22 

73 
45 

65 
31 

36 
18 

41 
17 

53 
20 

45 
35 

55 
38 

61 
26 

63 
34 

67 
25 

60 
35 

54 
34 

54.3 
29.9 

MENA 

MAX 
MIN 

47 
27 

40 
29 

35 
30 

52 
22 

48 
29 

48 
21 

59 
33 

55 
44 

68 
54 

68 
40 

52 
28 

45 
31 

61 
43 

61 
48 

60 
30 

64 
36 

74 
45 

62 
36 

37 
22 

48 
28 

45 
20 

42 
36 

60 

40 

60 
39 

65 
37 

67 
34 

67 
39 

61 

41 

55.4 
34.4 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

40 

34 
29 

38 

31 

44 
34 

27 

50 
30 

62 
26 

58 
46 

73 
56 

75 
55 

55 

41 

68 

68 

53 

64 
32 

76 

45 

71 
35 

41 

43 
27 

53 

18 

58 

70 

47 

62 
38 

68 
31 

71 

44 

67 
45 

58.7 
37. S 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

43 
26 

41 
27 

39 
29 

51 
32 

48 
25 

47 
18 

54 
22 

56 

38 

71 
53 

71 
46 

47 
26 

42 
27 

54 
41 

56 
51 

53 
32 

59 

31 

73 
46 

66 

37 

40 
22 

43 
26 

51 
20 

48 
37 

61 
39 

57 
35 

62 

35 

66 

30 

70 
40 

62 

42 

54.7 
33,3 

MOUNT  IDA 

MAX 

MIN 

44 
27 

40 
29 

39 
29 

53 

27 

46 
22 

51 
15 

57 
20 

60 
42 

71 
45 

62 
42 

49 
24 

52 
33 

61 
48 

61 

47 

52 
35 

64 
26 

76 
40 

65 
39 

40 
23 

46 
29 

48 
17 

55 
37 

60 
38 

59 
30 

63 
30 

68 
26 

68 
32 

60 
36 

56.1 
31.8 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

32 
21 

33 
20 

35 
25 

42 
24 

39 
32 

38 
20 

54 
30 

55 
37 

61 

44 

59 

25 

39 
22 

50 
25 

57 
♦  5 

54 
40 

57 
30 

53 
40 

65 
45 

50 
25 

27 
12 

37 
15 

40 
23 

45 
28 

55 
40 

50 
31 

55 
35 

50 
36 

55 
33 

56 
37 

48.0 
30.0 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MAX 
MIN 

38 
22 

36 

19 

39 
27 

49 
24 

38 
24 

41 

5 

53 
24 

56 

43 

67 
52 

66 

35 

45 
19 

42 
25 

63 

41 

56 
47 

50 
25 

63 
30 

68 
42 

52 
26 

31 
16 

39 

15 

52 

18 

49 
35 

53 
38 

57 
30 

61 
33 

66 

33 

66 
39 

55 

34 

51.9 
29.3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

38 
20 

36 
19 

36 
19 

40 
26 

49 
25 

34 

-  1 

42 
2 

53 
25 

56 
43 

69 
52 

54 
21 

45 
21 

46 
29 

63 
46 

54 
26 

50 
25 

64 
28 

68 
31 

40 

17 

30 
15 

39 
15 

52 

16 

50 
35 

53 
24 

57 
24 

61 
29 

65 
29 

67 
34 

50.5 
24.8 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

37 
31 

46 
31 

35 
30 

37 
28 

53 
24 

54 
19 

52 
19 

58 
26 

64 
47 

71 
56 

58 
30 

51 
32 

48 
37 

66 
46 

57 

30 

58 
29 

62 

34 

77 
35 

49 
25 

35 
26 

49 
19 

47 
20 

55 
39 

67 
40 

62 

36 

66 

30 

67 
33 

72 
39 

55.5 
31.8 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

MAX 
MIN 

37 
29 

45 
29 

35 
28 

37 
27 

51 
28 

54 
23 

50 
26 

54 
32 

63 
49 

71 
54 

57 
30 

44 
31 

55 

40 

66 
53 

57 
32 

56 

30 

62 
32 

75 
40 

49 
25 

35 
27 

47 
22 

45 
24 

53 

38 

65 

41 

58 
39 

55 
36 

54 
36 

69 

37 

54.3 
33.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

37 
28 

34 
23 

38 
29 

46 
33 

40 
30 

45 
15 

57 
19 

59 
43 

69 

54 

68 

47 

48 
28 

47 
32 

58 
45 

64 
46 

48 
32 

57 

31 

72 
46 

63 
36 

39 
22 

38 
23 

49 
21 

45 
39 

59 

40 

55 
36 

59 
35 

66 
36 

70 
45 

61 
40 

53.3 
34.1 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

34 
25 

45 
27 

35 
27 

39 
29 

52 
26 

43 
16 

50 
20 

53 
25 

58 

43 

73 
53 

55 
25 

47 
26 

46 
31 

57 
44 

56 

32 

55 
26 

62 
33 

74 
37 

61 
20 

33 

26 

43 
16 

51 
24 

51 
35 

60 
32 

58 
30 

63 
29 

68 
32 

70 
40 

53.3 
29.6 

OKAY 

MAX 
MIN 

47 
33 

45 

31 

38 
31 

53 
32 

58 
29 

53 

25 

59 
27 

61 

47 

74 
59 

73 
55 

56 
35 

45 
37 

67 

44 

67 
56 

62 

37 

64 
32 

77 
50 

77 
43 

43 
28 

48 
31 

50 
24 

48 
38 

70 
40 

69 
41 

69 
38 

56 
36 

72 
44 

67 
49 

59.9 
38.3 

OZARK 

MAX 
MIN 

44 
30 

41 
32 

36 
29 

50 
28 

41 
27 

49 
15 

54 
30 

56 
42 

70 

54 

68 

42 

51 
26 

43 
33 

57 
42 

58 
50 

57 
29 

64 
30 

70 
45 

60 
36 

36 
24 

45 
26 

48 
21 

46 
40 

63 
40 

60 
30 

63 
32 

67 
31 

70 
33 

61 
40 

54.6 
33.5 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

35 
24 

31 
20 

37 
26 

42 
29 

39 
22 

41 
3 

55 
21 

62 
40 

67 
40 

67 
45 

62 
23 

52 
26 

57 
41 

63 
47 

49 
29 

54 
26 

65 
39 

63 

30 

51 
17 

39 
16 

46 
16 

44 
34 

54 
37 

53 
29 

56 
29 

54 
29 

68 
39 

54 
35 

52.9 
29.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

45 
32 

41 
24 

40 
30 

52 
30 

45 
26 

51 
15 

54 
22 

58 
37 

73 

51 

72 
42 

50 
26 

46 
30 

57 
41 

57 
51 

57 
26 

65 
26 

71 
36 

62 
36 

41 
23 

44 
26 

50 
18 

48 
37 

62 
39 

62 

29 

64 
30 

65 

31 

66 

35 

68 
42 

55.9 
31.8 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

44 
31 

40 
26 

41 
30 

50 
28 

43 
22 

46 
13 

57 
25 

58 
36 

70 
52 

68 
43 

49 
26 

48 
29 

63 
46 

53 
49 

58 
37 

61 
27 

76 
48 

72 
34 

47 
21 

49 
24 

50 
17 

51 
36 

60 
39 

61 
32 

61 

37 

68 

40 

64 
39 

61 
41 

56.1 
33.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

40 
29 

36 
28 

37 
32 

47 
34 

49 
29 

49 
26 

59 
27 

56 

48 

74 
55 

73 
50 

51 
32 

46 
36 

67 
47 

69 

50 

54 
38 

62 
34 

76 
47 

64 
38 

40 
26 

41 
29 

49 
23 

49 
38 

65 
48 

63 
41 

63 
40 

70 
35 

71 
47 

60 
44 

56.5 
37.5 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
29 

33 
27 

37 
32 

44 
31 

47 
27 

48 
26 

59 
25 

59 
47 

73 
58 

72 
43 

43 
32 

53 
37 

67 
52 

66 
47 

51 
37 

62 
34 

75 
47 

56 
34 

34 
25 

39 
26 

46 
22 

59 
37 

66 

48 

59 
42 

61 
39 

68 
33 

70 
47 

53 
39 

55.0 
36.5 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

38 
26 

36 
19 

36 
28 

44 
29 

42 
23 

41 

5 

51 
26 

58 
38 

66 
52 

67 
40 

51 
23 

47 
27 

57 
43 

61 
47 

48 
29 

54 
27 

68 
40 

66 
33 

39 
17 

39 
17 

48 

15 

46 
37 

55 
36 

56 
29 

60 
32 

67 
29 

69 
36 

60 
37 

52.6 
30.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

43 
34 

38 
30 

36 
31 

40 
34 

38 
28 

60 
28 

50 
30 

67 
31 

64 
42 

72 
62 

68 
38 

45 
43 

58 
43 

68 
58 

68 
42 

53 
34 

62 
32 

76 
46 

46 
29 

44 
28 

42 
22 

48 
24 

60 
38 

63 

37 

65 
38 

68 
35 

72 
46 

72 
46 

56.6 
35.6 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

36 
30 

42 
28 

38 
28 

37 
28 

50 
27 

60 
23 

52 

23 

62 

25 

62 

51 

72 
60 

65 
31 

45 
31 

48 
36 

68 

48 

65 
36 

60 
32 

62 
32 

78 
45 

46 
25 

35 

25 

44 
21 

58 
22 

58 
38 

66 

42 

61 

37 

65 
36 

66 
36 

70 
46 

56.1 
33.6 

ROGERS 

MAX 
MIN 

42 
22 

32 

20 

32 

29 

49 
21 

45 
22 

45 
5 

52 
30 

58 
46 

60 
53 

60 
27 

57 
18 

54 
30 

64 
46 

62 

44 

52 
24 

60 
35 

68 
44 

54 
23 

32 
15 

39 
15 

46 
21 

46 
38 

53 
38 

57 
29 

62 

34 

63 

35 

64 
36 

55 
32 

52.3 

29.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

44 
26 

39 
29 

38 
29 

52 
31 

50 
26 

48 
16 

51 
24 

56 
43 

70 
53 

70 
45 

52 
26 

47 
28 

55 
41 

56 
52 

55 

31 

60 
27 

72 
38 

66 

37 

42 
24 

45 
25 

49 
19 

48 

37 

63 

40 

59 
32 

62 

34 

69 
29 

71 
35 

66 
41 

55.6 
32.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

40 
29 

36 
28 

37 
28 

40 
34 

42 
28 

54 
26 

49 
27 

60 
36 

61 
52 

73 
60 

65 
32 

45 

33 

57 
42 

68 
56 

65 
37 

51 
31 

62 

37 

73 
40 

41 
24 

33 
25 

40 
22 

50 
26 

61 
37 

62 

42 

59 
39 

51 
35 

67 

42 

59 

47 

54.3 
35.5 

SEARCY 

MAX 
MIN 

40 
28 

36 
24 

37 
29 

47 
33 

44 
24 

47 
18 

59 

23 

57 
40 

71 

55 

70 
48 

51 
27 

45 
28 

56 
44 

63 

49 

52 
36 

60 
29 

72 
37 

71 
38 

42 
22 

40 
24 

50 
19 

45 
38 

60 
40 

57 
38 

61 
37 

69 
31 

72 
42 

67 

41 

55.0 
33.7 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

38 
31 

34 
28 

36 
30 

50 
32 

48 
26 

47 
27 

59 
31 

57 
43 

75 
49 

72 
41 

44 
32 

46 
26 

64 
43 

62 

44 

60 
33 

59 
30 

74 
49 

64 
42 

44 
26 

42 
23 

50 
18 

46 
36 

61 
44 

58 
40 

60 
43 

66 

37 

68 

50 

62 

42 

55.3 
35.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

41 
23 

36 
22 

37 
30 

50 
21 

42 
24 

45 
3 

53 
33 

56 
46 

65 
53 

67 
26 

56 

19 

52 

30 

63 
46 

63 
44 

55 
24 

60 
35 

64 
46 

54 
26 

30 
19 

41 
18 

46 
19 

45 
40 

53 
38 

57 
27 

64 
37 

65 
30 

61 

37 

57 
32 

52.6 
30.3 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

39 
29 

34 
28 

38 
32 

42 
34 

48 
29 

48 
26 

58 
26 

45 

74 

54 

71 
53 

54 
31 

49 
35 

63 
49 

64 
54 

54 
36 

59 
33 

74 
45 

72 
39 

42 
25 

40 
28 

49 
21 

48 
38 

62 
44 

58 
41 

61 

38 

67 
35 

70 
49 

67 
43 

55.7 
37.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

39 

29 

36 
27 

34 
27 

37 
33 

40 
27 

48 
25 

48 
26 

56 

31 

60 
51 

72 
58 

63 
31 

42 

31 

56 

40 

64 
55 

60 
36 

49 
33 

57 
35 

71 
39 

42 
24 

33 
24 

38 
21 

47 
25 

59 
37 

59 
39 

56 
38 

59 

33 

65 
37 

57 
42 

52.0 
34.1 

See   ref«r»nce   Dotea  follovlng  StktloD   lodex. 
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DAILY  TEMPERATURES 

ABEAMSAS 

CONTINTOD 

rEBRUARY  1959 

Day  Of  Month 

1 

Sidtion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

li 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

♦  S 

40 

37 

■iO 

45 

50 

53 

60   71 

67   61   45 

59   58   66 

65   69   63 

41 

43 

48 

47 

60 

60 

64 

67 

68 

61 

55.1 

MIN 

26 

28 

27 

26 

30 

19 

25 

41   49 

44   23   28 

35   49   29 

30   39   34 

20 

23 

19 

36 

40 

33 

35 

34 

3; 

40 

32.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

«5 

36 

39 

51 

60 

52 

58 

65   76 

72   47   55 

69   65   68 

65   77   56 

36 

45 

50 

61 

65 

62 

65 

64 

70 

62 

58.0 

MIN 

34 

30 

31 

32 

34 

28 

30 

52   65 

41   36   38 

55   48   40 

38   51   36 

29 

29 

26 

39 

61 

44 

39 

39 

47 

43 

39.J 

TURNPIKE 

MAX 

1? 

3B 

31 

31 

32 

40 

47 

63   62 

62   46   42 

56   54   54 

63   63   60 

35 

40 

46 

42 

53 

53 

56 

60 

62 

60 

48.6 

MIN 

21 

19 

23 

15 

20 

20 

31 

43   50 

33   19   26 

39   42   24 

36   42   25 

19 

15 

22 

30 

35 

32 

42 

41 

44 

34 

30.0 

WALDRON 

MAX 

«« 

43 

39 

55 

48 

52 

59 

58   71 

71   51   49 

59   59   56 

64   74   66 

40 

46 

49 

47 

58 

59 

65 

68 

68 

66 

66.6 

MIN 

2* 

29 

30 

23 

23 

16 

23 

43   47 

39   24   30 

42   49   27 

26   42   35 

20 

2  7 

1  / 

3/ 

35 

29 

28 

26 

30 

39 

30.7 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

37 

31 

37 

43 

35 

43 

54 

69   68 

69   41   48 

61   61   45 

53   68   46 

33 

38 

47 

42 

56 

56 

60 

67 

69 

51 

60.6 

MIN 

26 

22 

30 

30 

24 

4 

30 

44   54 

32   26   28 

47   41   32 

31   45   26 

20 

20 

22 

38 

39 

31 

33 

36 

45 

39 

31.9 

WARREN 

MAX 

4(1 

36 

37 

45 

60 

51 

62 

57   74 

72   53   52 

68   68   56 

63   75   70 

43 

45 

55 

58 

68 

62 

65 

68 

72 

65 

58.6 

MIN 

31 

29 

31 

33 

28 

30 

27 

45   56 

52   35   41 

51   52   39 

32   48   40 

27 

28 

21 

38 

54 

43 

39 

33 

46 

43 

38.3 

WHITE  ROCK 

MAX 

%', 

36 

30 

40 

38 

40 

44 

51   60 

61   48   43 

57   55   50 

54   67   59 

29 

39 

40 

40 

53 

55 

58 

61 

61 

55 

46.5 

MIN 

22 

22 

24 

19 

22 

19 

29 

41   51 

29   21   27 

39   41   24 

38   48   24 

14 

16 

23 

31 

32 

36 

38 

40 

33 

MAX 

36 

34 

44 

40 

40 

40 

60 

60   70 

69   55   51 

59   58   51 

55   67   63 

39 

35 

46 

61 

57 

65 

70 

61 

53.3 

MIN 

25 

24 

29 

29 

25 

7 

25 

35   52 

45   25   28 

46   49   30 

29   39   38 

29 

20 

19 

40 

36 

33 

32 

3  / 

42 

37 

32.3 

IS 

33 

39 

41 

4? 

46 

56 

60   70 

71   51   51 

63   65   51 

56   68   65 

48 

49 

49 

50 

57 

55 

58 

65 

68 

62 

54.5 

MIN 

26 

24 

29 

31 

27 

13 

26 

45   54 

48   30   39 

48   50   33 

29   47   32 

22 

IB 

18 

33 

40 

33 

36 

36 

45 

41 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

Blakely  Uountain  Dam 

EVAP 
WIND 

44 

59 

35 

31 

« 
16 

* 
44 

22 

.13 
13 

.02 
3 

.02 

57 

51 

.11 
28 

.02 
6 

14 

.01 
26 

* 
24 

.12 
18 

.11 
60 

72 

38 

26 

.21 
20 

.03 
25 

.12 
40 

.09 
23 

.10 

15 

.08 
17 

.09 
18 

1.53B 
845 

Hope  3  NE 

EVAP 
WIND 

53 

• 
73 

.07 
19 

.00 
18 

* 
8 

« 
65 

12 

.16 
13 

.00 
7 

.08 
107 

.16 
51 

.06 
18 

.00 
3 

.00 
39 

.05 
36 

.10 
10 

.10 
42 

67 

• 
80 

35 

« 
12 

.30 
3 

.00 
17 

.16 
29 

.12 
15 

.12 

7 

4 

.09 
10 

1.76B 
853 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

39 

.06 
51 

.00 
27 

.02 
27 

.02 
26 

41 

28 

.21 
58 

.03 
28 

.08 
88 

.13 
39 

.05 
28 

.00 
47 

59 

18 

.04 
27 

.11 
25 

.11 
48 

• 
52 

26 

• 
22 

19 

.27 
31 

.18 
36 

.13 
39 

.13 
45 

.08 
29 

.06 
31 

1.92B 
1034 

Nirarod  Dam 

EVAP 
WIND 

16 

42 

.02 
8 

.04 
5 

.05 
10 

« 
15 

13 

.04 
11 

.00 
7 

.05 
19 

.11 
14 

.04 
34 

.03 
9 

23 

4 

.05 
3 

.04 
10 

.10 
15 

.06 
31 

.05 
10 

.02 
11 

.00 

7 

.09 
11 

.07 
19 

.08 
9 

.09 
23 

.08 
9 

.16 
10 

1.48B 
428 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 
WIND 

• 
108 

* 
80 

• 
130 

.08 
87 

* 
41 

« 
73 

40 

.07 

45 

90 

.06 
209 

.22 
151 

.12 
105 

• 

82 

* 
30 

.22 

77 

.07 
82 

.11 
49 

104 

89 

• 
93 

.22 
38 

* 
57 

.07 
133 

.14 
61 

.10 
31 

.05 
38 

.17 
46 

1.83B 
2169 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANS/lS 
FEBRUARY    1959 


Statio 


Batesvllle  L  and  D  No  1 

Blythevllle 

Brtnkley 

Conway 

Corning 

Devils  Knob 

El  Dorado  FAA  Airport 

Eureka  Springs 

Fayettevllle  FAA  AP 

riipplo  FAA  Airport 

Fort  Smith  WB  Airport 

Gilbert 

Gravette 

Hot  Springs  1  NNE 

Jonesboro 

Little  BocK  IfB  Airport 

Kamnoth  Spring 

Marlannt  2  S 

Marked  Tree 

Ozark 

Pine  Blull  FAA  Airport 

Bogera 

Bussellville 

Searcy 

Texarkana  WB  Airport 

Walnut  Ridge  FAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOtfFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  oi  month 


26  I  27  28  29  30  31 


8«e  refereocfi  i 


I  follOVlDg  StBtlOD  lodsx. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY    1959 


a  tH  a 
o  o-f 
y  a  « 
i'-io 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUARY  1959 


25  - 


^sss 


STATION  INDEX 


STATION 


WITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN    1    W 

PPLETON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

ASHOOHN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD    KNOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

8ATESV1LLE    L    AND   D    « 
BEAR    CREEK    LAKE 
BEATY    LAKE 

rER    1    SE 
SEEBE 

SEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE   <>   NW 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE  t    NH 
600NEVILLE  7  NE 
BOONEVILLE  6  NNE 


BRANCH  3  SW 
BRIHKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
6URDETTE 

CABOT  A  SH 
CALICO  BOCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  Z 
CAMP  CHAFFEE 

CARLISLE  1  5W 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

COMBS  3  SE 
COHPTON  2  NE 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  I    ESE 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 

■YETTEVILLE 

.YETTEVILLE  FAA  AP 


FORDYCE  6 
FOREMAN 
FORREST  CI 
FORT  SMITH 


HB    AIRPORT 


FORT    SMITH    WATEI 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY    2    ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  I 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 


HARDY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HEBER  SPRINGS  3  SH 
HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  H 
HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESeORO 

KEG 

KINGSLANO   3   SSE 
LAKE  CITY 
LAKE    MAUHELLE 
LAMAR    2    SW 
LANGLEY 

LEAD    HILL 
LEE    CREEK    GUARD    STATION 
LEOLA 

'LITTLE    ROCK    WB    AlftPORT 
LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    i    H 
MALVERN 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRY 
POPE 

CLARK 
DESHA 

LE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 
INDEPENDENCE 


WHITE 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 
MISSISSIPPI 
LOGAN 
LOGAN 


LOGAN 
VAN    BUREN 
NEVADA 
WHITE 
FRANKLIN 

FRANKLIN 

HOIWOE 

NEWTON 

BAXTER 

MISSISSIPP: 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 

VAN    BUREN 

MADISON 

NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 

POLK 


YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 
JOHNSON 

DESHA 
DESHA 
UNION 

CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 


ARION 
25A0 

LE  RIVER 
256*.  ST  FRANCIS 
2574  SEBASTI 


CLARK 
ASHLEY 
SHARP 
BOONE 

CLEBURNE 


UNION 

LITTLE    RIVI 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 
JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 


17 
34   02 

34  »e 

35  25 

3*  07 
33    37 

33  40 
3*  19 
35  IS 
35    10 


35  09 

35  39 

33  52 

35  25 


92  52 

93  29 

93    25 


93    58 

90  08 

91  06 
93    11 


93  09 
69  55 
93    59 


94    00 

93    59 

91  12 

93    30 

92  34 
89    57 

92    Ot 


34    41 

91 

18 

93 

28 

35    35 

92 

28 

35   48 

93 

48 

36    06 

93 

35   05 

92 

28 

36   24 

90 

35 

34    26 

V4 

25 

33    02 

91 

56 

34    43 

25 

34    05 

91 

35 

34    14 

93 

44 

35    22 

92 

25 

35    03 

93 

24 

35    04 

93 

24 

35    13 

93 

09 

34    02 

94 

21 

33    31 

91 

26 

94 

09 

793 

93 

48 

260 

91 

26 

2O0 

92 

43 

595 

93 

33 

547 

93 

39 

♦  98 

94 

28 

12SC 

93 

22 

1300 

36   19 

91    29 

36    14 

93    07 

35    32 

92    01 

35    26 

92    03 

35    26 

92    58 

34    32 

90   39 

36    22 

92    16 

33    43 

93    33 

34    22 

93    41 

33    56 

.94    22 

36    OS 

93    44 

33    02 

92    05 

33    35 

94    03 

93    11 

34    42 

93    04 

35   SO 

90    42 

34    36 

92    00 

33    50 

92     16 

35    49 

90    26 

34    51 

92    28 

35    26 

34    19 

93    51 

36   24 

92    54 

35   42 

94    19 

92  19 

93  05 
90    43 

93  14 
93  13 
92    49 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


lAMES    V,    WILLIAMS 
:UBY    B.    OWENS 
ITTLE    ROCK    WATERWORKS 
REBA    T.    SWAIN 
I   F.    GARNER 


DREW 


LAMB 


HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMNEI.L 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


lMES 


CHUM 
ORES!    SERVICE 
ADAM50N 


MARVIN    MORRISON 

B.    B.    HAMMOND 
P.    H.    BRECKENRIDGE 
ETTA    C.    BURKS 
EARLE    L.    BROWNE 
DAVID    L.    STIDHAM 

ANNA   M.    LILES 

N.    W.    DOUGLAS 

LEE    W.    HCKENNEY 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

CATHERINE    WHITE 

IVY    W.    CRAWFORD 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

cleo   e.    YANDELL 
IHOMAS    M,    PEARSON 
IRIS    ELMORE    WICKER 
MARSHALL    HICKMON 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

U    S   SOIL   CONS   SERVICE 
RICHARD    K.    WEIS 
BEULAH    F.    FOWLER 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
G.    A.    HALE 

e.    M.    WALTHER 
AUSTIN   D.    HARRIS 
LEONARD    B.    OILWORTH 
EDITH    2.    LEhlHAN 
CECIL    E.    STAMPS 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIDDICK 

MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM  L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
BILLIE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 

'ERNA  JONES  TEDDER 

IILLIAM  A.  BROWN 


TUCKER  VASSER 
W.  WILSON 

J.  RISIER 
CORNELIA  H.  DICKEY 
RAVIS  C.  KEAHEY 
RK  POWER  AND  LIGHT  CO 
S  FED  AVIATION  AGENC 

MABEL  F.  SPRAY 

OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 

S  FED  AVIATIOW  AGENC 
IVERSITY  OF  ARKANSAS 

S  FED  AVIATION  AGENC 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


lAMES  1 


.  CRISTEE 
LOGAN 
BESSIE  E,  AKERS 


ROY  S.  ROBBS 
A.  JAMES  LINDER 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 

WAYNE  STARK 
MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDDELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LONA  A.  SHIELDS 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
HAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  E.  MCDOWELL 
LOTTIE  S<  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

F.  w.  KELLOGG 

IDA  6.  RAMEY 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BURtAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES   C.    HODGES 

EARL    E.    GRAHAM 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

RADIO  STATION  KSOK 


STATION 


MAMMOTH  SPRING 
MAR I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

HARVELL 

NAUNEE 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO    3    S 
MONTROSE 


LOCK    AND    DAM    8 
MORRILTON 
MOUNT     IDA 
MOUNT    MAGAZINE 
MOUNTAIN   HOME    1    NNW 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    EN6 


OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD    RADIO 


PARKIN    2    W 
PARTHENON 


RATCLIFF    5    NNW 
RATCLIFF 
RAVANA    1    NE 
REMMEL    DAM 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT    CHARLES 
SAINT    FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN    TOWER 
SHIRLEY    3    SE 
SILOAM    SPRINGS 
SPARKMAN    4    E 
STAMPS 


2  S 


STAR  CIT 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  ■ 
SUB  I ACQ 


TEXARKANA  MS  All 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  I 

WALNUT  RIDGE  FA. 
WARREN 
WASHITA 
WEST  FORK 


MONTGOMERY 
LOGAN 

BAXTER 


WASHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 


FRANKLIN 
JOHNSON 
GREENE 


CROSS 
SCOTT 
NEWTON 
PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 
NEVADA 
MARION 


ARKANSAS 
ARKANSAS 

LOGAN 


POPE 
SCOTT 
INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 

FULTON 

FRANKL IN 

SEVIER 

MISSISSIPPI 


36    32 
36    >• 

34    33 


35    34 

34  57 

35  14 


93    51 
93    52 

93    60 


93  23 

93  23 

92  51 

93  53 

93  49 

93    56 

93  53 

94  02 
92    54 


93    06 
91    08 

90  OS 

91  60 


93    19 

91    32 
91    25 


93  27 

94  00 

93  05 

94  06 

91  21 

90    56 

92  0* 

93  32 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JOHN    H.    MCKEE 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
JOHN    F.    SHEARON 
MINNIE    HORTON 
ERNEST    H.    PUCKETT 

HELEN    E,    ADAMS 
IVAN    L.    SHRADER 
RICHARD    W.    ST.    JOHN 
RADIO    STATION    KHBM 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 


U    S    ( 


:  OF  I 


EMMA    S.     LEAVELL 
WILLIAM    E.    BLACK 
ARKANSAS    FORESTRY    COHM 
RADIO    STATION   KTLO 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

NELL    A.    TAPLET 

HENRY    G.    ARViN 

U    S    CORPS    Of    ENGINEERS 

UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 


U   S  CORPS   OF   ENGINEERS   i 
MRS.    RENZO   HURST  I 

JOAN    S.    GRESHAM 


r HON AS    I 


NCKINIOi 


GUY   COOK 
BURNS   WAKEFIELD 
MAURICE    R.    BRANDT 
RADIO    STATION    KORS 
FRANK    TAYLOR 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
CORINE    D.    GARDNER 
BOMAR    K.    HANSARD 
ARTHUR    B.    CARLTON 
FRANCIS    FINKSEINER 

MRS.    EMMA    GRESHAM 

S    FED    AVIATION    AGENCY 
R.    HUDDLESTON 
BENEDICTINE    SISTERS 
EARL    NEWTON 


R.     P.    HAM8Y 

U    S    SOI 

.   CONS   SERVICE 

ON  A    V. 

<CLEAN 

.   CONS   SERVICE 

U    S    SOI 

L   CONS   SERVICE 

U    S    SOI 

L    CONS    SERVICE 

BONNY    L 

.    ALLEN 

ARK    POt 

■R    AND    LIGHT    CO 

HOWARD 

FOWLER 

WM.    W. 

SPAULDING 

H    AND    WILDLIFE 

WILLlAt 

S.    BUCKLEY 

JAS.    B. 

CALDWELL 

ADAM    C. 

MELTON 

RKANSAS    FORESTRY    COMM 

lAUD    H.    BRADFORD 

lOHN    BROWN    UNIVERSITY 

MARGARET    F.    GORDON 

HUBERT    BAKER 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

GEORGE    L.    CLARK 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
NEW    SUBIACO    ABBEY 

IDELLA  O.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  D.  BIVENS 
A.    H.    FAST 

U    S    FED    AVIATION   AGENC 
WARREN    COTTON    OIL    CO 
NORA    LEE    MAYBERRY 
EFFIE    D.    LITTLE 
THOMAS    W.    CONE 

U    S    FOREST    SERVICE 
MRS.    L.    M.    SNEAO 
D.    0.    ANDERSON 
MILES    8.    TURNER 


>    a.    JOHNSON 


t  DUUUUa  COOl:      1.    UUmAS      2.    IIIBBISSIPPI      3.    OVACBITA      4.    BID      8.    BAIITT  nAHCIS      6.   SALin      7.    WHITI 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CUmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 

Bock,  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  RSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  •climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  toot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  mean=  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

water  eauivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall  in  the  "CUmatological  Data"  Table  and  the  ".-Jnowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Fntries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

mts  in  the  "Daily  orecipltat ion"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table- 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C 
C 


H, 


in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  mo 

"Supplemental  Data"  Table. 


nth  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "CUmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Diily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

»    Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown.  »u  .  »>. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month.  «    ^     ^         ^   t^ 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   one  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  tor  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  precipitation  Data.) 
SP   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

subscription  Price-  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  fo""" J"  t^e  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25 ,  D .  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  CUmatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1 

MOUNTAIN  HOME  C 

DIVISION 


NNW 
OF  ENG 


NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

6ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WILSON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 

TURNPIKE 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


61.7 
62.5 


62.1 
62.8 
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65.2 
61.8 
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64.3 
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57.8 
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64.8 
55.4 
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37.6 
33.5 
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33.8 
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37.2 
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34.4 

65.9 

32.5 

53.7 

32.8 

63.8 

35.9 
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35.5 

60.4 

33.8 

37.9 
35.2 
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39.4 
38.5 
39.5 
39.5 
39.9 
35.7 
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38.3 
38.5 
37.1 
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36.3 
34.5 
38.7 
41.5 
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33.6 
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52.2 
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27 

31 
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490 
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5.59 
2.44 
1.90 
4.05 
3.40 
4.37 
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3.11 
4.42 
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3.60 


4,68 
4,30 
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5,05 
6.94 
6,24 
4,52 
4.52 
5.95 

5.46 
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4.47 
4.11 
4,35 
4,17 
3,33 
4.24 
4.52 
4,69 
4,57 
4.18 

4.23 
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2.90 
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1.3 
2.30 
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1.71 
1.08 


.40 

1.11 
1.78 
2.03 
1.68 

1.91 


1.20 
1.62 


1.94 
1.83 
2.47 
2.01 
1.90 
1.74 
1.04 
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1.04 

1.37 

.89 
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.58 
1,03 
1.25 
1.15 
1.77 
1.55 
1.28 
1.41 
1,05 
1.51 
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following  Station  Index. 
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CONTINUED 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

DES  ARC 

HELENA 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

DE  QUEEN 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

TEXARtCANA  WB  AIRPORT 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  » 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 


DIVISION 
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62.7 

65.0 

65.7 

63. 8M 

63.7 

66.6 

61.8 

53.5 
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59.0 
55.5 
65.5 
56.6 
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70.3 
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57.2 

58.0 

69.1 

59.7 

68.4 


59.9 
55.6 

67.1 
58. OM 
67.8 
65.0 
57.5 


41.5 

38.9 

41.5 

38.8 

38. IM 

41.5 

40.8 

37.9 

40.0 


39.5 
37.9 
37.1 
34.3 
32.4 
36.0 
40.7 


39.1 

37. 2M 

38.7 

40.5 

39.5 

39.7 

39.9 


41.4 
39.6 


52.7 

50.8 

53.3 

52.3 

51. OM 

52.7 

53.8 

49.9 

51.8 


54.7 
53.6 
51.3 
49.9 
49.5 
50.1 
55.5 
54.5 

52.4 


54.1 

53. IM 

53.0 

54.3 

54.3 

54.7 


54.2 
53.0 
53.4 

N 
54.6 
52.3 


2.7 
1.3 


380 
431 
351 
389 
429 
380 
344 
453 
407 


17+ 

314 

5 

354 

17+ 

415 

?? 

461 

22 

475 

7 

454 

22+ 

296 

5 

327 

17 

332 

22  + 

360 

17+ 

371 

7+ 

331 

17 

325 

6 

315 

23  + 

333 

333 
366 
355 

321 

391 
323 


3.41 
3.77 
2.70 
4.27 
3.00 
3.62 
5.33 
5.28 
3.54 

4.00 


3.69 
4.58 
3.  10 
5.87 
4.34 
4.05 
3.57 
3.41 


3.28 

4.40 
3.55 
4.35 
2.59 
2.  82 
4.84 

3.59 


5.56 
4.38 
4.57 
4.53 
2.99 
3.44 
4.85 

4.49 


-  1.88 

-  3.07 

-  2.15 

.64 


1.25 
1.52 


-  2  .07 

-  .87 

-  1.97 


1.84 
2.31 


1.09 

1.35 

2.57 

.72 


1.00 
1.22 

.84 
1.03 

.87 
1.15 
2.09 
1.55 
1.06 


1.88 
1.95 
1.13 
2.28 
1.63 
1.80 
1.43 
1.04 


1.20 
1.34 
1.43 
1.40 
1.05 
1.14 
2.04 


2.35 
1.95 
1.85 
2.32 
1.03 
1.22 
1.80 


0  0 

0  0 
0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   86°  on  the  31st  at  Booneville 
Lowest  Temperature:   16°  on  the  7th  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:   8.62  inches  at  Mount  Magazine 
Least  Total  Precipitation:   1.55  inches  at  Flippin  FAA  Airport 
Greatest  One-Day  Precipitation:   3.50  inches  on  the  5th  at  Newhope  3  E 
Greatest  Total  Snowfall:   3.0  inches  at  White  Rock 
Deepest  Snow  on  Ground:   T  on  the  5th  at  3  stations 


See  reference  notes  followiDg  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13 


14       15 


22     23     24     25     26      27     28     29     30 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOHN 

ATHENS 
AUGUSTA 
8AL0  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  SROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

8ENT0NV1LLE 
BERRYVILLE  A  NW 
BIG  FORK 


DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  f>    W 

FORT  SMITH  HB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  >*    ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2    W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 


2.76 
3.*5 
3.16 


BIG  LAKE  OUTLET 

2.15 

BLACK  ROCK 

2,89 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

f.n 

BLUFF  CITY  3  SW 

'.,16 

BLYTHEVILLE 

2.44 

600NEVILLE 

4.58 

60UGHT0N 

2,91 

BRADFORD 

3.88 

BRINKLEY 

3.41 

BUFFALO  TOWER 

4.37 

BURDETTE 

3.18 

CABOT  i,    SW 

4.45 

CALICO  ROCK 

3.18 

CAMDEN  1 

4.40 

CAMP  CHAFFEE 

4.30 

CARLISLE  1  SW 

4.20 

CLARENDON 

4.36 

CLARKSVILLE 

4.96 

CLINTON 

5.15 

CONWAY 

4.36 

CORNING 

1.90 

COVE 

5.68 

CROSSETT  7  S 

6.66 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

4.00 

CUMMINS  FARM 

4.38 

DAISY 

4.35 

DAMASCUS 

6.40 

DANVILLE 

5.38 

OARDANELLE 

5.80 

DE  QUEEN 

4.58 

OERMOTT 

4.78 

DES  ARC 

3.77 

5.43 
3.04 
3.63 
2.57 


5.48 

5.63 
2.70 
2.77 
3.10 
5.34 

4.91 


1.14 
.56 

1.13 
1.01 


U34 
U33 
1.16 
.91 


2.05 

1.35 

1.44   T 

1.20   . 

1.95 

1.86 

.98   T 

.85 

1.19 

.30 

1.43 

T 

1.83   . 

1.52   T 

.01 

2.47   T 

2.01 

.62 

.05 

1.90 

.07 

.61 

1.40 

.87 

.23 

1.72   . 

.98 

.78 

.84   , 

2.12 

1.05 

.03 

1.74   . 

.70 

1.75 

1.31 

1.61 

.31 

,84 

.76 

1.50   . 

.22   .01 

.20 

.31   .01 


1.16 
.97 

1,90 
.69 

1.20 
.63 

1.35 
1.08 
1.07 

1.20 

.65 

1.81 
.67 


1.30 
1.62 

1.90 
1.09 

.58  1.50 
1.74 
1.70 
.02 
1.17 

.01  1.56 
T    1.14 

1.96 
,98 

2.25 


2.15 
2.36 


.54 

1.03 
1*64 


04 

.04 

.40 

T 

.17 

.66 

T 

SO 

.55 

T 

05 

.18 
.35 

90 

1.32 
.45 

.34 

T 

.05   .02 

.02 

.11   .02 


LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 


4,91 
3.27 
2.59 
4,24 


2.00 

1.20 
1,12 


1.42 
1.84 
1.37 


.67 
1.03 
.20 


1.09 

.77 
1,21 
.05  2,32 
1.85 
1.65 


1.58 
.55 
.09 

.45 


•  55 
1.33 

.35 
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COHTlinffiD 

ABKANSAS 
MARCH    1959 

Station 
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Day  oi  month 

§ 

I    1    2    j    3^ 

4        5    I 

6 

7    1    8 

9 

10   1    11   1 

12 

13  1    14       15   1   16       17   1    18 

19   1   20  1    21 

22      23  1  24 

25  1  26      27 

28  1  29      30 

31 

MOUNT     IDA 

5,87 

.04 

2.28 

.18 

.71 

.02 

,io! 

1.36 

.02 

1.16 

MOUNT    MAGAZtNE 

8.62 

1,45 

1.10 

.12! 

3.10 

,58    2.02 

.25 

MOUNTAIN    home:     1    NNW 

2,*5 

.70 

,15 

.49 

,21 

,01       .89 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

2.89 

.03 

.73 

.04 

.13 

.40 

T 

.521 

I. 00 

.04      T 

MOUNTAIN    VIEW    1    E 

5,12 

T 

1.42 

.20 

,73 

,03 

,44j 

1,53 

.07 

.70 

MULBERRY    6    NNE 

5.98 

.11 

1.21 

T 

.15 

1,31 

1 
.121 

1,25 

1.83 

NARROWS    DAM 

A.  34 

.07 

1,63 

,25 

.57 

,85 

.09 

.88 

NASHVILLE    PEACH    SUSSTA 

4.06 

1,80 

.35 

T             ,45 

T 

.81 

.03 

.62 

NATHAN    4    WNW 

4,37 

,05 

2.27 

,16 

.45 

.76 

.07 

.61 

NEWHOPE    3    E 

5,87 

3.50 

.51 

1.13 

.73 

NEWPORT 

4,37 

.25                     I 

.40 

.17 

.57 

T 

1.77 

.60 

.6. 

T 

NIMROD    DAM 

4.69 

1,35 

T 

.10 

T             ,60 

.20 

1.12 

.20 

1.12 

ODELL    3    N 

4.94 

,14 

2.73 

.01 

.34 

.49 

.40 

.83 

ODEN    2    W 

6,02 

.04 

2,06 

,02 

.25 

.46 

T 

.26 

1.59 

.10 

1.20 

OKAY 

3,57 

1.43 

.30 

,38 

T             .78 

.10       .56 

OSCEOLA 

3,08 

.41                     .08 

,49 

.61 

.03 

.76 

.21 

.47 

OWENSVILLE 

3.93 

.01 

1.19 

T 

.12 

,84 

.01 

.5* 

,60 

.01 

.60       .01 

OZARK 

5,58 

T 

.99 

T 

T 

.02 

.83 

.12 

2.09 

1.52 

.01 

OZONE 

5.21 

,66 

.18 

.22 

,96 

.08 

1.48 

1.32 

,09 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

3.21 

.09 

,41 

.13 

.43 

1.5S 

.60 

PARIS 

5,05 

T 

-,94 

,12 

,32 

.07 

.36    2.39 

T 

.85 

PARKIN    2    W 

4,07 

.48 

.62 

.08 

.52 

.10 

.89 

.55 

.83 

PARKS 

6.33 

1.87 

,98 

1.08 

2.40 

PERRYVILLE 

4,57 

1.51 

T 

.83 

.46 

1.16 

T             .61 

PINE    BLUFF 

2.99 

,29 

,94 

.12 

.11 

T 

,18 

1.03 

.01 

.27 

.04 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.44 

.03       .93 

.18 

.08       .12 

.31       ■ 

1,22       .11 

.12       .29 

.05       T 

PINE    RIDGE 

5.76 

2.12 

,12 

1.80 

.28 

1.44 

POCAHONTAS    1 

3.11 

.11 

T             .61 

.08 

*ZZ 

.22 

.39 

T 

1.28 

PORTLAND 

4.85 

T             ,30 

1,50 

,25 

.60 

.14 

.21 

1.80 

.05 

T 

PRESCOTT 

2.62 

,02 

1.14 

.17 

.02 

T 

.05 

1.12 

.30 

RATCLIFF 

3,95 

,87 

.08 

.14 

2.08 

.78 

ROGERS 

3.25 

.06    2.00 

.05 

.10 

.11 

.04 

T             .80 

,09 

RUSSELLVILLE 

5.94 

1.29 

T 

.10 

.67 

.03 

2.68 

.13     1,04 

SAINT    CHARLES 

3,62 

,14 

1.08 

.13 

.35 

.35 

1,15 

T 

.36 

.06 

SAINT    FRANCIS 

2,11 

.55                     ,05 

.55 

.02 

.15 

.20 

.59 

SALEM 

2.50 

.90 

.26 

.25 

T 

1.09 

SEARCY 

4.42 

.06 

.80 

,16 

.58 

.46 

1.41 

.23 

.70 

SHERIDAN    TOWER 

4,18 

1.02 

.22 

T          1.05 

.37 

T          1,07 

T 

.45 

SHIRLEY    3    SE 

3,47 

.10 

,10    1«30 

.21 

,18 

1.58 

SILOAM    SPRINGS 

2.53 

.02 

i,as 

.03 

.03 

.02 

.04 

T 

.05 

.24 

.06       ,17 

SPARKMAN    4    E 

4.61 

1.80 

,30 

.40 

1.31 

.60 

STAMPS 

3.52 

1.88 

.30 

,22 

,07 

,09 

.71 

.12 

.13 

STAR    CITY    2    S 

4.35 

T 

1.43 

.18 

,35 

1.86 

.12 

.29 

.12 

STEVE 

4,54 

1.45 

,63 

1.33 

1.13 

STUTTGART 

6.33 

,24 

.90 

.13 

.46 

,54 

1.31 

2.09 

.62 

,04 

STUTTGART    9    ESE 

5,28 

,29 

.85 

.15 

.47 

.24 

1.55 

1.27 

.44 

.02 

SUBIACO 

6.24 

1.12 

.16 

.21 

,43 

.02 

•  17 

3.16 

.09 

.86 

.02 

TAYLOR 

2.B6 

1,16 

.14 

.64 

.08 

.10 

.66 

.04 

TEXAftKANA    We    AIRPORT          R// 

3.41 

1.04       .47 

,49 

.07       .26 

.10 

.56       .09 

•28      .05 

T 

TURNPIKE 

4.52 

1.66 

T 

1.14 

T 

1.70 

WALDRON 

4,52 

.06 

1.23 

T 

,16 

.57 

T 

.15    1.24 

1.11 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

4.34 

T 

1.01 

.13       ,85 

.15 

1.42 

.78 

WALNUT    RIDGE    FaA    AP 

3.69 

.02 

.61 

.08 

.10       .39 

.45 

1.06 

T             .98 

T            T 

WARREN 

4,84 

T                           T 

1.63 

T 

.20 

.40 

T 

.03 

T          2.04 

.09       .41 

.04 

WASHITA 

5,07 

2.10 

1.25 

.52 

1.20 

WHITE    ROCK 

5.96 

.03 

1.25 

T 

T 

.74 

1.23 

.76 

1.90 

.05 

WHITECLIFFS 

4.47 

1.90 

.40 

1.10 

.47 

.60 

WILSON 

3.94 

.45 

.63 

,62 

1.51 

,73 

WYNNE 

3.64 

.48 

.44 

,65 

T             .41 

T 

,QS 

1.06 

T            ,55 

YELLVILLE 

2.51 

,72 

.05 

.U 

,40 

•  35 

.79 

.09 

DAILY  TEMPERATURES 


ABCANSAS 
MARCH  1959 


ALUM  FORK 

ARKAOELPHI* 

ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BAIESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


Day  Ol  Month 


60   72 
38   31 


69   78 
38   32 


58   68 
34   27 


55   60   72 
33   29   33 


57   70   67 
29   25   28 


59   71   63 
36   27   34 


55   61 
25   36 


61   57   71 
40   28   29 


53   65 
31   35 


58   70   60 
35   30   26 


57   68   61 


34   32   36 


60   58   69 
36   30   28 


58   65 
33   32 


63   61 
30   40 


66   64 
33   39 


59   67 
27   45 


64   61 
24   45 


67   63 
27   42 


MAX 
MIN 

60 
33 

73 
29 

MAX 
MIN 

57 
36 

71 
33 

MAX 
MIN 

59 
35 

70 
33 

MAX 
MIN 

62 

33 

71 
33 

62   64 

28   31 


64   64 
33   41 


64   61 
33   34 


63   63 

45   37 


67   65 
34   34 


59   64 
30   38 


63   61 
32   40 


53   59   69 


46  62 

36  43 

60  70 

36  33 

60  73 

33  30 

54  62 
28  36  30 

55  61  56 
31  39  30 

54  61  55 

31  34  25 

52  60  53 

30  38  26 

55  70  56 

32  28  29 

58  70  66 
36  38  38 

59  69  59 
35  34  32 

59  68  58 

30  26  26 

56  73  58 
26  23  26 

55  59  54 

23  34  29 

54  69  55 


57   67   63 
35   35   36 


37   31   39 


69   70   65 
38   39   39 


27  30  38 

53  73  67 

30  33  36 

59  67  76 
29  38  32 

52  67  63 

25  27  33 

50  65  61 

20  30  32 

56  63  65 

21  29  31 

63  65  67 

27  28  28 

56  57  67 

21  36  28 

52  57  66 

27  30  31 

47  64  60 

28  33  41 

60  66  70 
23  20  30 

61  66  64 
27  36  43 

60  63  69 

30  36  36 

51  59  66 

20  32  27 

66  62  67 

23  35  29 

54  66  66 

25  36  31 

53  61  63 

26  31  37 


12   13 


70 
31 

69 
47 

57 
33 

60 
27 

70 
30 

66 
33 

65 

44 

55 
32 

54 
31 

68 
34 

63 
29 

60 
37 

53 
32 

54 
26 

66 
32 

65 

37 

60 

37 

60 
28 

63 

31 

67 
40 

60 
36 

63 
43 

61 

32 

56 
27 

53 
32 

49 

48 

49 

40 

44 
28 

47 
32 

44 
39 

70 
34 

63 
43 

66 

33 

55 
30 

69 

35 

69 

34 

61 

40 

66 
32 

61 
29 

66 
36 

61 
36 

53 

30 

44 
23 

54 

23 

58 
39 

60 
34 

54 
28 

44 
25 

56 

21 

58 
40 

59 
26 

46 

30 

44 
25 

54 

19 

69 

35 

58 
31 

64 
28 

42 
24 

52 
19 

58 
38 

65 

24 

56 
33 

45 
28 

55 
23 

60 
31 

67 
41 

64 
42 

56 

31 

56 
31 

66 
39 

61 

34 

49 
34 

60 
29 

58 
25 

65 
38 

59 
26 

67 
32 

49 
26 

56 
19 

59 
28 

63 
21 

58 
36 

49 
30 

57 
18 

69 
25 

67   66 

44   41 


75   72 
3  7   45 


72   75 
39   48 


58   54 
33   41 


66   64 

40   37 


63   58 
33   40 


62   71 
37   41 


67   50 
32   34 


68   70 
35   38 


68   49 
44   39 


70   62 
38   43 


64   62 

48   42 


72   74 
40   45 


70   70 
3  2   44 


65   60 
34   44 


66   64 
38   43 


57   53 
43   38 


15   16 


17 


73   72   65   64   69 
64   37   28   31   34 


76   72 
56   39 


77   75 
56   38 


68   67 
64   41 


68   69   71 
31   29   36 


70   70 
29   34 


57   58   63 
.  28   30   33 


71   67  :  56   56   61 
49   36   26   30   26 


70   67   56   60   65 
52   40   23   26   26 


75   71 
45   38 


75   55 
55   31 


61   70   69 
28   27   31 


5  3   63 
30   23 


72  75   57  68  68 

31  40  1  27  27  31 

66  65  [  55  50  60 

52  43   31  32  33 


78   74 
59   37 


69   60 
59   40 


59   67   72 
26   26   42 


58   58   63 
28   34   40 


76   75   62   70   70 
52   34   31   29   33 


76   79   56   59   68 
36   37   25   25   33 


19   20 


21   22 


76   73 
47   36 


72   72 
57   39 


58   66   70 
25   27   40 


59   62 
28   29 


66   66   53   55   61 
53   40   29   30   33 


65   63 
36   48 


64   60 
40   35 


56   57   66 


56   60 
20   30 


52   66 
32   33 


57   59 
30   37 


76 
33 

72 

50 

61 

30 

72 
39 

69 

44 

69 
31 

68 
42 

69 

45 

59 
29 

75 
37 

69 

48 

65 
29 

66 
40 

65 

42 

49 

30 

55 

44 

51 
41 

48 
31 

75 
38 

64 
43 

61 
32 

76 
36 

60 
40 

60 
31 

63 
34 

59 
33 

54 
28 

69 

40 

67 
35 

54 
29 

68 
35 

46 
26 

53 
25 

65 
36 

59 

34 

62 
27 

65 
37 

43 
31 

55 
26 

74 
40 

70 
42 

61 
32 

69 
42 

61 
32 

59 
31 

66 

35 

61 
41 

57 
27 

68 
32 

58 
39 

58 
23 

67 
32 

56 

34 

64 
23 

65 

35 

67 
35 

56 
24 

68 
46 

60 
42 

56 
35 

68 
35 

75 
39 

56 

31 

71 
45 

70 
43 

6C 
3: 

60   69   68 
30   28   37 


72   70 
53   42 


72   68  I  58   62 
46   39  I  32   32 


75   73 
51   38 


79   72 
57   36 


72   69 
43   39 


58   65   72 
27   29   38 


62   72   72 
30   29   37 


73   70 
39   50 


70   67 
35   48 


68   66 
33   47 


67   70 
33   41 


70   68 
31   42 


39   45   46 


68   65 
42   40 


69   70 
34   40 


69   65 
38   49 


72   55 
42   46 


68   66 
48   52 


72   70   62 
35   46   32 


73   70 
33   39 


70   66 
40   47 


69   68 
38   60 


69   66 
39   48 


23   24 


25  26 


27   28 


70   77 
30   49 


76   80 
32   46 


66   7* 

28   47 


59   70 
28   40 


69   76 
26   44 


64   71   80 


58   59 

30   33 


62   56  !  47   57   59 
52   38   40   41   44 


71   67 
60   40 


74   64 
54   35 


60   68   67 
33   30   34 


62   70   67 
34   29   37 


72   69   53   62 
53   30   29   30 


74   67 
64   30 


73   49 
37   27 


73   61 
53   29 


71   53 

44   31 


72   70 
45   36 


78   57 
43   37 


77   74 
45   34 


77   72 
52   37 


75   68 
63   28 


70   67 
55   35 


66   62 
50   45 


61   71   75 
32   41   37 


54   62   69 
30   30   44 


52   61   68 
23   25   38 


52   61   66 
26   26   42 


54   59   69 
28   30   34 


68   67 

33   34 


59   68 
32   30 


66   66 
24   26 


67   63   68 
20   22   27 

68 


53   62 
21   26 


58   68 
27   36 


58   61   64 
34   34   34 


60   70   70 
36   39   40 


71   70 
39   60 


68   70 
39   49 


70   67 
36   43 


72   65 
37   41 


66   69 
38   46 


59   57 
44   42 


70   72 
38   50 


70   65 
40   60 


67   63 
43   43 


68   64 
44   46 


66   64 
42   40 


70   65 
37   40 


72   69 
42   54 


72   62 

42   43 


68   66 

36   46 


69   68 
31   35 


67   66 

38   41 


68   64 
35   35 


68   66 

38   51 


70   70 
36   36 


70   66 
44   49 


64   71 
28   36 


67   75 
33   44 


76   82 
37   48 


68   75 
29   46 


73   77 
31   44 


62   74 

28   40 


72   80 
33   44 


70   78 
30   60 


69   76 
30   42 


73   77 
28   38 


67   76 
34   45 


73   78 
33   47 


74   79 
32   46 


66   67 
31   35 


62   73 
44   60 


76   70 
65   53 


77   71 
54   56 


76   69 
63   52 


72   74 
54   69 


77   71 
66   54 


74   75 
59   59 


72   72 
54   54 


73   63 
51   45 


77   71 
45   62 


78   75 
51   56 


77   67 
57   52 


77   75 
54   57 


75   76 
60   52 


83   76 
48   50 


76   66 
55   51 


75   73 
56   57 


78   75 
50   69 


77   80 
50   57 


74   74 
60   56 


76   71 
55   52 


73   69 
52   50 


75   75 
60   56 


69   77 
39   41 


70   81 
35   44 


68   68 

48   60 


57   67 
34   42 


66   69 
39   42 


61 

69 

74 

31 

31 

44 

64 

72 

78 

33 

31 

42 

65 

70 

81 

23 

37 

50 

66 

71 

81 

23 

40 

56 

63 

70 

79 

20 

36 

56 

62 

69 

80 

21 

37 

55 

65 

74 

80 

23 

27 

43 

65 

72 

77 

32 

37 

49 

66 

75 

82 

26 

36 

47 

61 

71 

82 

23 

27 

41 

66 

72 

80 

19 

23 

41 

70   79 
34   55 


71   82 
27   41 


67   75 
32   45 


63   72 
31   37 


72   79 
38   62 


69   62 

48   50 


74   78 
60   59 


71   74 
55   68 


76   66 

54   45 


73   63 
56   43 


71   58 
57   40 


78   66 

65   43 


75   55 
57   47 


74   75 
66   56 


75   63 
55   46 


78   66 
58   46 


75   68 
57   50 


74   65 
56   41 


75   65 
58   41 


77   78 
63   61 


77   72 
50   55 


73   75 
57   55 


68   71 
38   41 


60   75 
38   47 


48   70 
36   40 


64   70 
45   47 


59   79 
37   50 


66   68 
44   51 


70   81 
35   43 


48   66 
37   47 


65   79 
39   60 


67   71 

41   48 


64   70 
44   45 


72   75 
38   44 


66   70 
38   46 


67   78 
39   47 


72   82 

37   46 


59   67 
42   49 


57   67 
35   56 


69   70 
39   49 


71   79 
35   44 


61   74 
35   45 


62   75 
42   48 


53   74 
36   48 


51   73 

35   48 


63   76 
41   45 


70   77 
37   47 


56   78 
•tO      48 


63   75 
40   51 


66.4 
38.0 


59.1 
39.1 


69.8 
39.5 


63.9 
37.9 


62.7 
35.2 


56.2 
35.2 


57.5 
36.3 


61.7 
35.0 


64.3 
34.5 


61.8 
39.4 


56.9 
37.4 


63.7 
41.6 


69.0 
37.2 


63.6 

34.4 


65.6 
37.1 


56.2 
38.7 


63.1 
38.5 


59.9 
38.4 


56.6 
39.3 


66.4 
38.3 


59.0 
37.9 


52.7 
38.9 


55.6 
42.2 


69   78 
41   41 


50   74 
35   46 


55   77 
40   45 


56   70 
45   SO 


50   70 
34   37 


70   80 
38   48 


67.1 
39.7 


67.2 

38.7 


62.5 
35.1 


62.3 
37.6 


60.3 
33.6 


51.2 
35.5 


52.6 
34.4 


68.0 
40.6 


64.6 
37.7 


54.6 
34.3 


56.9 
32.5 


61.7 
33.7 


53.4 
33.8 


55.0 
41.5 


65.5 
37.1 


67.5 
41.6 


S«e   reference   notes  folloi^lng  Station   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


ABEAHSAS 
MABCH  19S9 


Day  Of  Month 


JONESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRINO 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  8LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9    ESE 


72   63 
32   34 


71 

60 

65 

60 

53 

56 

66 

36 

42 

37 

38 

34 

32 

37 

7A 

7? 

69 

69 

53 

60 

68 

33 

35 

39 

40 

30 

30 

38 

70 

69 

65 

62 

56 

58 

66 

35 

28 

25 

37 

29 

24 

29 

70 

57 

64 

63 

47 

54 

57 

22 

27 

20 

40. 

29 

19 

25 

66 

65 

65 

64 

53 

51 

65 

33 

35 

37 

48 

33 

28 

32 

66 

65 

65 

64 

50 

50 

65 

34 

36 

28 

49 

34 

30 

32 

70 

57 

61 

55 

50 

52 

58 

34 

29 

24 

36 

28 

23 

26 

70 

61 

60 

56 

50 

60 

64 

37 

33 

34 

31 

29 

28 

36 

60  71  63 

58  72  62 

36  31  35 

58  72  62 

36  25  28 

51  54  61 

28  40  42 

55  69  54 

32  33  33 

53  54  68 

34  2  7  32 

68  60  71 

33  27  27 

61  58  69 

35  30  32 

58  69  60 

37  35  37 

61  59  74 

34  27  33 

64  75 

37  33 

60  72 

35  31  29 

54  64 
27  29 


66   62   53 
34   40   3  2 


64   59   52 
33   36   32 


63   58   52 


34 

35 

56 

48 

44 

21 

63 

56 

32 

32 

55 

62 

28 

33 

64   64   58 
27   33   26 


62   64   47 
35   37   28 


65 

62 

31 

41 

61 

65 

25 

32 

68 

65 

39 

39 

62   47   52 


51   70   68 


60   73   63 


56  71  61 
36  34  39 

57  70  59 
30  27  36 

60  65  64 

38  40  37 

60  73  70 
40  34  37 

49  56  54 

32  30  29 

61  72  65 

36  29  34 

53  57  69 

35  36  40 

59  72  64 

35  29  36 

56  71  67 

40  36  45 

55  60  56 

29  38  28 

59  71  63 

37  34  38 

52  56  68 

36  34  30 


62 

59 

25 

48 

64 

62 

29 

34 

65 

61 

37 

37 

66 

66 

35 

40 

55   67   64 
28   35   36 


58   68   68 


55 
28 

66 
32 

63 

25 

58 
28 

41 
24 

46 
30 

54 
23 

56 
32 

46   53   57 


66   59   55 
33   38   32 


64   66 
26   45 


67   65 
38   40 


50 
32 

54 
35 

58 
29 

63   52   43 
33   30   24 


63 

61 

29 

37 

59 

67 

41 

47 

68 

64 

30 

40 

67   62   51 

40   38   32 


66   65 

36   46 


53   58 
25   29 


62   69 
32   38 


57   66 
23   31 


57   68 
32   37 


55   67 
32   36 


74   68   60 


63   61  ' 
44   43 


58 
34 

61 
36 

67 
41 

72 
42 

74 
44 

60 
30 

66 

34 

68 

35 

75 
40 

73 
48 

55 
23 

56 
35 

63 

30 

69 

37 

60 
34 

58 
25 

67 
31 

70 
32 

67 
41 

62 

43 

52 
31 

51 
37 

67 
38 

65 

44 

71 
47 

56 
27 

66 

30 

66 

35 

64 
39 

60 
42 

53 
34 

65 

34 

63 
40 

65 
42 

57 
42 

57 
20 

59 
38 

67 
28 

69 
38 

60 
37 

53 
30 

66 
35 

66 
38 

69 
41 

68 

43 

52 
24 

51 
33 

66 
32 

62 
39 

69 

43 

71   60 
32   40 


57   53 
42   32 


67   73 
31   39 


65   72   64 

31   48   30 


61   54 
41   41 


68   67 
37   40 


58   54 

41   34 


66   60 
37   43 


73   66 
40   45 


73   72   69 
35   54   39 


66 

45 

53 
40 

58 
33 

72 
38 

74 
62 

68 
41 

60 
34 

62 
36 

75 
40 

75 
50 

59 
30 

70 
37 

76 
64 

76 

•37 

68 
32 

64 

27 

74 
41 

70 
46 

61 
26 

68 
35 

73 
56 

72 
37 

63 
29 

68 
25 

63 
38 

66 

35 

55 
23 

73 
24 

66 
51 

67 
37 

55 
20 

60 
23 

67 
38 

64 
39 

67 
31 

69 
34 

67 
48 

65 

40 

57 
30 

57 
32 

60 
43 

58 
40 

66 
38 

70 
34 

67 
50 

65 
40 

66 
30 

53 

33 

66 
41 

60 
40 

60 
25 

70 
35 

72 
51 

69 
36 

57 
27 

62 
29 

68 

41 

66 
42 

58 
29 

72 
36 

75 
40 

68 
35 

56 
30 

69 
35 

73   72   68 


65   60 
42   26 


72   54 
40   41 


78   77 
57   39 


78   73 
59   37 


73   69 
56   40 


71   68 
53   36 


65   65 

50   40 


56   56   63 
34   35   31 


57   60   65 
30   31   33 


60   67   68 


59  63  68 

30  34  35 

68  67  70 

25  25  29 

65  68  62 

27  31  31 

54  60  66 

26  34  33 

53  53  59 


59  60  70 
29  31  39 

58  57  53 

29  34  32 

60  60  67 
26  28  28 

65  70  71 

33  31  37 

60  67  71 

29  30  41 

64  55  61 

26  29  28 

60  67  72 

30  29  31 

64  63  68 

27  37  36 

62  65  65 

33  33  37 

60  62  64 

32  32  36 

55  59  69 

27  26  26 


69   69   62 

38   48   45 


68   56 

50   43 


68   62 
52   44 


68   62 
44   39 


70 
50 

70 

43  : 

59 

37 

60 
34 

76 

64 

76 
36 

63 
34 

70 
33 

74 
55 

69 
30 

62 

30 

63 

31 

76 
51 

73 
38 

60 
26 

66 
28 

71 
47 

70 
41 

58 
32 

58 
32 

71 
54 

64 

40 

69 
29 

58 
31 

75 
42 

76 
36 

62 
35 

60 
35 

77 
56 

57 
31 

54 
28 

64 
28 

69 
52 

68 

40 

59 

34 

61 
34 

70 
37 

69 
39 

56 
34 

56 
33 

61   50 

38   41 


60   55 
50   41 

71   60 


62   56 
39   41 


66   45 
35   34 


68   63 

40   44 


70   63 
36   42 


67   61 
44   44 


65   60 
47   42 


72   57 
39   45 


69   65 

52   47 


57   51 

46   46 


64   62 

44   44 


68   52 
48   40 


70   50 
51   47 


58   58   75 
30   30   42 


68   69   77 
30   31   45 


72   78 
32   45 


72   74 
25   47 


70   78 
24   40 


66   73 

30   43 


67   76 
31   41 


70   56 
48   43 


56   64 
43   46 


70   51 

42   50 


69   55 
50   34 


64   60 
43   36 


59   62 

43   45 


59   69 
51   50 


67   52 
49   43 


69   66 
50   46 


64   71   77 
24   21   42 


70   77 
33   51 


61   71   78 
29   32   45 


54  70   77 
24  27 

58  62 

29  35   49 

62  71 

2  7  32 

55  51   71 
24  28   31 


50   56   72 
24   28   32 


33  32 

57  53 

2  5  25   44 

65  73   78 

31  34   50 

62  75 

29  39 

67  55 

27  26 

65  73 


61  71 

28  35 

60  73 

34  33 

58  70 

32  32   45 

65  74 

28  37 

50  68 

35  35 

53  73 

32  32   47 

63  59   80 

25  34   55 

63  73   80 

28  31   42 

57  58   70 

35  35   44 


79   76   70 
60   60   44 


76   74   57 
52   67   41 


71   73   54 
55   52   45 


74 

66   40 


72 

54   40 


75   56 
55   42 


76   70 
40   42 


79   75   59 

49   50   45 


73   68   58 
53   53   42 


65   60 
45   39 


74  72  66 

64  55  43 

70  54  61 

67  54  40 

65  62  52 

41  39  30 

76  66 
55  53 

78  75 

52  54  42 

77  70  69 
41  49  36 

75  58  67 


55   55 

30   42 


74   84 
48   61 


81   81 
45   53 


81   85 
39   43 


67   81 
43   41 


55.7 
38.8 


64.5 
41.7 


59.1 
39.5 


67.8 
36.5 


63.7 
32.8 


70   81 
48   47 


65   66   76   80 
34   42   50   44 


77   77 
50   61 


50   57   79 
42   41   47 


50   59   78 
42   33   42 


35   54   70 
30   34   45 


54   64   74 
33   41   47 


45   53   64 
34   36   42 


66   51   67 
37   34   43 


53.8 
35.9 


55.7 
38.6 


65.6 
34.3 


75 
55 

75 
61 

69 

46 

55 
41 

66 

45 

67 

48 

80 
65 

76 

51 

72 
41 

52 
41 

47 
36 

59 
35 

78 
57 

72 
63 

68 

40 

62 
40 

70 
37 

80 
45 

74 
54 

55 
52 

57 

43 

46 
41 

66 

40 

78 
52 

78 
45 

73 
57 

71 

43 

58 
33 

63 

42 

69 
44 

76 
54 

68 
52 

66 

45 

48 
41 

53 

36 

79 
44 

71 
49 

74 
56 

71 
43 

65 
41 

64 
44 

74 
48 

75 
54 

78 
57 

67 
43 

53 
45 

58 
40 

76 
49 

73 
52 

76 
55 

62 

42 

62 

44 

65 
39 

74 
49 

76 
68 

70 
60 

71 
45 

69 
33 

64 
40 

67 

50 

75 
46 

74 
56 

80 

44 

71 
44 

70 
42 

69 
49 

73 
56 

70 
54 

78 
38 

64 

41 

70 
37 

80 
45 

77 
54 

55 

44 

48 

37 

48 
35 

59 
36 

74 
47 

52.8 
36.5 


60.4 
33.8 


66.6 
32.4 


64.1 
35.0 


64.8 
35.2 


62.7 
35.7 


57.1 
37.0 


67.8 
41.4 


65.0 
39.6 


78  72  55 

48  54  43 

75  78  77 

53  59  44 

74  74  73 

50  59  44 


58  70 

34  33 

55  56 

35  33   37 


73   74   73 
49   56   42 


48   68   81 
42   40   46 


61   60   68 
44   42   60 


58   69   69 
42   44   45 


60   67   72 
48   46   45 


59   56   70 

44   43   49 


57   68   63 
43   41   42 


62.1 
35.4 


67.5 

37.0 


53.7 
41.6 


66.0 
38.3 


56.8 
40.8 


51.8 
37.9 


S««  r«fereac«  aot«s  follovlng  stktloa  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ABKAMSAS 
MARCH  1959 


TEXARKANA  WB  AIRPORT 


WALNUT  RIOGE  FAA  AP 


WHITE  ROCK 


50   65   53 
33   38   32 


57   69 
29   25 


55   67   56 
33   35   36 


59   72 
39   32 


29   33   33 


55   67   67 
33   35   33 


63   61   47 


38   25   21 


65   58   59 


45  38  35 

60  55  50 

41  33  27 

69  67  58 

34  42  25 

61  44  57 

42  36  31 

75  68  62 

40  46  33 

60  53  54 


3  7   40   29 


58   55   55 


Day 

Of  Month 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

76 
57 

70 
38 

58 

33 

66 
32 

72 
35 

70 
43 

69 

45 

77 
51 

59 
39 

62 
39 

70 
36 

70 
40 

69 
44 

67 
48 

64 
49 

65 

30 

60 

37 

60 
36 

65 
43 

67 
44 

52 
36 

77 
56 

75 
35 

56 
23 

66 

24 

71 
28 

70 
33 

67 
39 

65 
52 

55 
40 

53 
31 

56 
33 

60 
32 

67 
36 

63 
49 

73 
51 

68 
39 

62 
32 

70 
31 

66 
36 

72 
32 

71 
53 

68 
50 

65 
28 

52 

31 

61 
37 

65 
38 

65 

41 

59 

44 

66 
43 

65 
34 

62 
29 

52 
28 

62 
29 

70 
36 

65 

42 

68 
49 

66 
45 

55 
28 

54 
30 

63 
30 

69 

43 

63 
49 

72   69 
40   51 


72   80 
29   50 


73   77 
30   4 


67   76 
39   50 


67   74 
31   49 


66 

51 

58 
39 

47 
40 

65 
36 

69 
47 

65 
41 

51 
42 

69 
37 

58 
35 

60 
32 

40 
32 

60 
36 

67 
50 

62 
40 

47 

41 

70 
35 

74 

51 

52 
42 

56 
35 

65 
44 

78 
56 

70 
41 

53 
42 

70 
38 

58 

40 

45 
33 

38 
33 

59 
34 

76 
57 

70 
42 

59 
35 

64 
45 

75 
59 

71 
43 

57 
44 

66 
45 

78   80 
44   41 


67.0 
41.9 


61.1 
38.5 


58.9 
36.7 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PI 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 
WIND 

.11 
50 

.10 
43 

.16 
57 

29 

69 

.10 

77 

* 
64 

21 

.22 
39 

.11 
22 

.09 
35 

59 

.17 
40 

.14 
63 

.04 
105 

* 
42 

• 
45 

.44 
20 

.10 
28 

.16 
29 

.03 
46 

.10 
56 

21 

.22 
28 

.13 
40 

.09 
45 

.20 

74 

.11 
59 

.06 
25 

.10 
23 

.17 
33 

3.37B 
1387 

Hope  3  NE 

EVAP 
WIND 

46 

.28 
37 

.20 
61 

.15 

26 

.19 
62 

98 

30 

.10 
4 

.13 
54 

.13 
10 

56 

73 

.13 
35 

.23 
108 

.20 
118 

.16 
45 

.18 
41 

.14 

17 

.14 
18 

25 

.13 
32 

.10 
63 

.11 
6 

.18 
34 

42 

.04 
35 

.05 
80 

.17 
43 

.04 
7 

.10 

5 

- 

4.24B 
1355B 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

.13 
45 

40 

53 

26 

67 

97 

54 

19 

.07 
41 

.13 
39 

49 

58 

43 

102 

.18 
126 

* 
44 

• 
45 

.43 
25 

.17 
41 

.16 
42 

.12 
52 

44 

.18 
29 

.17 
48 

.16 
50 

.10 
66 

.33 
95 

.11 
SO 

.04 

18 

.17 
23 

.19 
45 

1576 

Nimrod  Dam 

EVAP 
WIND 

.01 
17 

.06 
16 

.13 
22 

.10 
18 

.13 
44 

.08 

71 

.09 
29 

.10 
11 

.03 
20 

.10 
13 

.12 
62 

.05 
41 

.10 
23 

.15 
5 

.09 
35 

.11 
17 

.23 
18 

.15 
11 

.11 
15 

.13 

14 

35 

.05 

15 

.12 
14 

.12 
21 

.15 
14 

.20 
26 

• 
57 

.33 
24 

.03 
6 

.11 
13 

.15 
20 

3.44B 
747 

Russellvillc 

EVAP 
WIND 

45 

.13 
29 

.23 
55 

.16 
45 

.12 
S3 

.12 
113 

.10 
27 

.06 
13 

.12 

44 

.14 
35 

.15 
72 

.10 
45 

.18 
38 

.12 
52 

.24 
94 

.19 
37 

.14 
21 

.20 
38 

.20 
30 

.22 
39 

68 

.10 
22 

.15 
22 

.19 
30 

.14 
28 

68 

.14 
83 

.07 
49 

.10 
14 

.19 
31 

.20 
33 

4.65B 
1403 

Stuttgart  9  E3E 

EVAP 
WIND 

.01 
48 

.02 
70 

.12 
71 

.10 
24 

.14 
209 

262 

.32 

186 

.07 
26 

.22 

155 

.11 
45 

.08 
65 

88 

.16 
91 

.08 
159 

.11 
318 

.12 
43 

.23 
52 

.10 
57 

.14 
49 

* 
88 

• 
65 

.46 
90 

.03 
34 

.15 
71 

.16 
107 

• 
114 

.35 
180 

153 

* 
60 

.19 
42 

.09 
47 

3.56 
3069 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


\ 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

El  Dorado  FAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Eureka  Springs 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

Fayetteville  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Fort  Smith  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Gravette 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Little  Rock  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Marianna  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Ozark 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Rogers 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Waldron 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S«e   reference  notes   following  Station   Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH    1959 


»  a    • 

O    O  *> 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH    1959 
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STATION  INDEX 


STATION 


««80TT 
ALICIA 

«  Four 


APLIN    1    1 
APPLETO" 
ABKAOELPMIA 
ARKANSAS   CITY 

ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

SALO    KMOB 

6ATESV1LLE    LIVESTOCK 

BATESVILLE    L    AND    0    NO    1 

BEAR  CRfEK   LAKE 

BEATV   LAKE 

BEAVER    1   5E 

BEEBE 

BEECH   GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
6ERRTVI1-LE   *   NX 

BIG  FOK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  HOCK 

BLAKELT    MOUNTAIN    01 

BLUE    MOUNTAIN    DAM 

I  BLUFF   CITV    3    SW 

BLYTMEVILLE 

BOONEVILLE    6    H¥ 

BOONEVILLE    7    NE 
I  CWNEVILLE 


BOONEVILLE 

IN8UR6    2    S 
B0U6HT0N 
BRADFORD 
BRANCH    4    N« 

BRANCH    3    SM 
BRIHTLEV 
BUFFALO    TOWER 
BULL    SHOALS    0AM 
BURDETTE 

CABOT    A   SW 
CALICO   BOCK 
CAMDEN    1 
CAMDEN    2 
CAMP    CHAFFEE 


NNE 


SH 


COtJNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRT 
POPE 
CLARK 

oesha 
little  river 

HOWAflO 
KOOORUFF 
WHITE 
INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


SALINE 
BENTON 
CARROLL 

POLK 
MIS5ISSIPI 

LAWRENCE 
6ARLAN0 
TELL 

OBOO  NEVADA 

SSISSIP 

0825  LOGAN 

0826  LOGAN 


LOGAN 
VAN  eUREN 
NEVADA 


CARLISLE 

CARPENTER 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 


CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
MINS  FARM 

OAisr 

DAMASCUS  \ 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  IU*OB 
DUMAS  1  ESE 
DUMAS 
lEL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 

^AYETTEVILLE 
ATETIEVILLE  FAA  AP 
^AYETTEVILLE  EXP  STA 


FOROYCE    6    W 

FOREMAN 

FORREST    CITY 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY   2    ESE 

GRAVETIE 

GREEN    FOREST    •    ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 


MEBER   SPRINGS   3    SW 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON    2    W 

HOPE   3   NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS     1    NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG    DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JOMESBORO 

KEO 

KIHGSLAND    3    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE   MAUMELLE 
LAMAR    2    SM 
LANGCEV 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK   GUARD   STATIOI 
LEOLA 

ILITTLE    ROCK   WB   AIRTORT 
LITTLE    ROCK    FILT    »LANT 

LURTON 
MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
HAGtIOLIA  3  N 
MALVERN 




1629 


PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN   BUREN 

MADISON 


ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 


YELL 

YELL 

YELL 

e  SEVIER 

960  CH 

1968 
1982 
2148 
2150 
2300 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  n-.ay  be  obtained  by  writing  to  the  State 
Pock,  Arkaqsas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
the  post  office. 


Figure?  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  f 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  19   months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F ,    precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  i 
Monthly  de*'   '  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65" Y . 


Fvapc 


measured 


the 


standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 


Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  paints  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Fntries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasons 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall 
when  published,  are  for  the  ?4  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time, 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


vfall  table  include  snow  and  sleet. 


Qd  Snow  on  Ground"  Table. 
During  the  summer  months 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
values  are  at  0600  C.S.T. 


Ground"  Table  is  at  observatio 


time  fo 


all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  i 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 


indicate  the  followin 


the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  i 
Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month 

Other  Reference  Notes 


n  "Ro«M^ 


.n  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "DJily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometer?  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   G^ge  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.   {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


70.7 
71.1 
70.9 
68.8 
69.9 
70.6 
72.2 
70.91 
70.8 
72.1 


2  E 

<  i 


71.5 
73.9 
72.8 
72.2 
72.6 
69.7 


72.8 
72.3 
74.7 

73.7 
73.9 
73.4 
72.4 
74.0 
74.5 
75.4 
71.4 
73. OM 


74.2 

74.3 

74.5 

65.1 

73.0 

73.0 

72.2 

66. OM 

73.2 

75.2 

75.3 

73.6 

67. 2M 

74.2 

67.4 


74.7 

73.  9M 

71.7 

74.2 

74.2 

72.6 

75.0 

73.6 

73.4 

72.  2M 

74.9 


44.9 

46.2 

47.1 

44.5 

45.5 

44.2 

45.5 

44. 2M 

46.3 

47.5 


45.0 
45.1 
44.9 
46.3 
46.5 
45.8 


48.4 
46.6 

47.7 


49.1 

51.1 

60.4 

51.0 

46. 5M 

47.7 

49.2 

49.0 

46. 6M 


47.4 

47.6 

49.8 

48.1 

48.3 

45.1 

48.6 

45. 5M 

48.0 

48.4 

48.8 

47.8 

47. 2M 

46.3 

46.8 


48.7 
47. 4M 


60.9 
51.7 
46.7 
49.7 
46.9 
48.1 
52.7 


57.8 

58.7 

59.0 

56.7 

57.7 

67.4 

58.9 

57. 6M 

68.6 

59.8 

58.2 


58.3 
59.5 
68.9 
59.3 
59.6 
57.8 

58.9 


60.6 
59.5 
61.2 

61.4 

62.6 

61.9 

61.7 

60, 3M 

61.1 

62.3 

60,2 

59. 8M 

61.0 


3  S 

[    E  E 


61.7 

60.  7M 

59.0 

61.9 

62.6 

62.2 

60.9 

61.7 

60.2 

60. 2M 

63.8 

61.4 


1.2 
1.0 
0.1 


0.4 
0.3 


1.0 
1.3 
1.7 
0.3 

0.7 
0.6 


1,1 
1,6 

0,3 


29  14 

30  14 


246 
229 
226 
279 
245 
254 
211 
250 
225 
212 


223 
200 
203 
196 
193 
239 


163 
194 
159 

147 
128 
140 
139 
173 
151 
136 
172 
181 


170 

162 
135 
259 
179 
204 
168 
285 
164 
139 
140 
164 
239 
181 
249 


148 
167 
191 
142 
135 
146 
157 
143 
187 
152 
112 


Precipitation 


3.83 
3.68 
3.41 
3,34 
3,68 
3,64 
5.62 


4.56 
3.97 


5.13 
4.12 
4.58 
3.46 

6.61 


2,02 
1.74 
1.66 

3.36 
1.45 
2.40 
1.81 

1.58 
2.82 
1.34 


3.77 

4,57 
4.65 
7.32 
3.28 
4.92 
3.60 
6.70 
4.09 
5.39 
3.64 
4.02 
4.80 
3.97 
5.40 

4.67 


2  3  S 

i  E  § 


63 

09 

93 

73 

51 

57 

16 

3.24 

2.98 

2,94 

3.68 

3.13 


1.04 
1.09 


2.83 

.83 
2.62 
2.53 
2.80 

2.87 
1.88 


,77 

.09 
1.21 
1.82 

,46 


.63 


2.70 
2,31 
2.59 

1.S2 

2.21 


1.15 
1,10 
1,29 
.95 
1.43 
1.66 
3.33 


1.92 

1.23 

1.84 

.92 

2.68 


.62 
.63 
.61 

2.10 
.38 
.91 
.97 

.83 
.66 
.49 


.»9 

1.13 
1.01 
2.10 
1.47 
1.15 
1.30 
1,25 
1,09 
1,67 
1.34 
1,09 

1,37 
1,40 


,68 

1,02 

.90 

.51 

1.03 

1.02 

1.65 

.66 

.64 

,81 

1,37 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 
APRIL    1959 


Tempeiatu 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

OES  ARC 

HELENA 

KEO 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOHN 

DE  QUEEN 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 


DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

DIVISION 


AM 
AM 


73.1 

71. *M 

7A.0 

74.2 

72.8 

72.6 

75.4 

71.4 

72.5 


75.1 
75.1 
71.9 
73.4 
72.4 
71.7 
75.4 
72.2 


75.3 

73.7 
74,  6M 
74.4 
75.9 
75.8 


76.8 
75.2 
75.1 
74.8 
75.7 
73,1 
74,  7M 


2    £ 


51.4 
48. 2M 
52.2 
49.6 

50.0 
51.9 
51.4 
49.1 
50.6 


49.9 
48.4 
48.3 
46.5 
45.0 
46.9 


49.1 

49.3 
50. 9M 
49.1 
50.1 
51.0 


49.1 
50.2 
50.7 
50.0 
52.6 
49.9 
51.1 


62.3 

69. 8M 

63.1 

61.9 

61.4 

62.3 

63.4 

60.3 

61.6 

61.8 


62.5 
61.8 
60.1 
60.0 
58.7 
59.3 
63.3 
61.9 

61.0 


62.2 

61.5 
62.  8M 
61.8 
63.0 
63.4 

62.5 


63.0 
62.7 
62.9 
62.4 
64.2 
61.5 
62. 9M 

62.8 


2.9 

0.4 


1.3 
3.1 


3.4 
1.4 
1.4 


14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
36  12 


89 

30 

90 

30 

89 

30 

89 

30 

91 

30 

89 

30 

89 

30 

89 

30 

88 

30 

88 

30 

90 

30 

89 

30 

137 
191 
125 
142 
156 
144 
114 
177 
150 


131 
136 
181 
186 
202 
191 
116 
147 


132 

151 
131 
150 
129 
122 


122 
120 
124 
141 
106 
150 
118 


3.35 
3.05 
4.27 
3.87 
4.96 
4.14 
4.01 
4.64 
2.85 

3.90 


2.86 
3.58 
2.93 
2.78 
4.38 
4.09 
2.73 
3.56 

3.36 


3.49 
4.36 
4.74 
4.68 
6.14 
2.96 
5.87 

4.61 


4.59 
3.82 
2.92 
5.30 
4.83 
4.07 
4.65 

4.31 


2.44 
2.74 


2.11 
1.74 


1.9S 

.47 
.25 

1.23 
2.16 


.28 
1.93 
.37 
.08 
.65 


1.20 
.80 
1.42 
1.27 
1.79 
1.26 
1.00 
1.25 
.96 


.84 
.93 

1.13 
.99 

1.20 

1.05 
.86 

1.00 


1.20 
1.43 
1.88 
1.70 
1.75 
1.30 
1.65 


1.48 
1.47 
.80 
1.08 
1.36 
1.11 
1.25 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MOMTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   91°  on  the  30th  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   24°  on  the  14th  at  Lead  Hill 
Greatest  Total  Precipitation:   7.32  Inches  at  Devils  Knob 
Least  Total  Precipitation:   1.34  inches  at  Walnut  Ridge  FAA  AP 
Greatest  One-Day  Precipitation:   3.33  inches  on  the  19tb  at  Harrison 
Greatest  Total  Snowfall:   T  at  2  stations 
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DAILY  PRECIPITATION 


AfML  1990 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUN    FORK  2 •63 

ALT  2.06 

AMITY    3    HE  3**9 

ANT 01 HE 

APLIN    1    W 

ARKAOELPHIA  3.*9 

ARKANSAS  CITY  5.39 

ASHDOWN  2,86 

ATHENS 

AUGUSTA  2.22 

BALD  KNOB  2.02 

BATESVILLE  LIVESTOCK  1.7* 

eATESVILLE  L  AND  D  NO  1       1.56 

QEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAH 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT ON 

BRADFORD 
6RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
eURDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  S¥ 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FL I PP IN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   I 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

6LENW00D 
GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 


HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R/ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARlANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 


Day  of  month 


4.92 
3.61 
2.A5 


2.43       .27 

4*86    1.13 

3.64[  1.66 

.66 


.02      .06 

.05 

.24       .08 


13 


14       15 


16      17      18 


•10    la)9 

•a* 

.23      .74 

i*6i 

•  46 

.71 

T 

.34 

.25 


•  02 


•  «0 


2.11 

2.25 
4.27 
4.04 
2.93 
3.26 


?.05 

.11 

3.6C 

1.30 

S.3( 

1.04 

4.83 

.13 

.78 
.57 
1.13 


,55 

.36 
.39 
1.05 


.It 

.03 

.09 

.01 

.93 

.03 

.06 
.0< 

.17 

.05 

T 

T 

.06 
.06 
.33 
.30 
.13 

.to 

.36 

T 
.02 

.34 

.30 

.03 

.0« 

T 

.66 

.02 

.20 

T 

.13 

19      20      21 


22     23      24 


25     26      27 


.30 
T 
1.16 


13 

.62 

1.06 

30 

.60 

.25 

.62 

.<}6 

.19 

62 

.18 

.10 

63 

.01 

.26 

.10 

IS 

.15 

1.55 

.09 

.17 

.25 

06 

.40 

1.75 

73 

.40 

.62 

1.S4 

.12 

77 

.61 

.76 

.35 

.35 

28     29     30 


DAILY  PRECIPITATION 


ULAXSAS 

CONTINUED 

AniL 

1999 

0 
^ 

Day  of  month 

Station 

1    1    2        3 

4    1    5        6 

7    1    8    1 

9 

j^L 

11     1 

12 

13   1    14  1    15 

16  1   17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

MOUNT     IDA 

2.78 

.99 

.40 

.02 

.10 

.07 

.34 

•  54 

.13 

.09 

.10 

MOUNT    MAGAZINE 

6.70 

1.10 

.40 

1.02 

U25 

•  98 

.95 

uoo 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

- 

- 

_         _         _ 

- 

- 

- 

- 

- 

_         -        _ 

- 

- 

- 

_         -         _ 

-         _         - 

_       -       - 

MOUNTArN    HOME    C    OF    ENG 

5.51 

.24 

.36 

.92 

T 

•  64 

2.68 

.13 

.03 

7 

.51 

MOUNTAFN    VIEW    1    E 

2.06 

.20 

.05 

.48 

.07 

.03 

•  29 

.49 

.12 

.03 

.30 

MULBERRY    6    NNE 

4.51 

.97 

.25 

.36 

.07 

.36 

.36 

.80 

1.05 

7 

.27 

NARROWS    0AM 

4.38 

.82 

.75 

T 

.20 

.45 

7            .50 

1.20 

.11 

.35 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

4.09 

.45 

1.00 

T 

.09 

.31 

.44 

1.05 

.16 

.59 

T 

NATHAN    A    WNW 

3.28 

•  39 

.60 

.15 

.26 

.37 

1.37 

.14 

T 

NEWHOPE    3    E 

3.27 

.80 

T 

1.15 

4 

1.32 

NEWPORT 

1.81 

T 

.19 

.29 

7 

.17 

.97 

.16 

•03 

HIMROD    D*M 

2.98 

.64 

T 

.19 

.11 

.11 

.05 

.40 

.40 

.20 

.53 

.99 

OOELL     3    N 

5.33 

.94 

1.60 

.50 

.16 

.43 

.11 

1.00 

.02 

.97 

OOEN    2    W 

3.59 

1.17 

.64 

.08 

.37 

.81 

.32 

7 

•20 

OKAY 

2.73 

.45 

.86 

T 

.te 

.18 

.05      .33 

.35 

.03 

OSCEOLA 

1.49 

.27 

.44 

.2* 

.16 

.15 

.08 

•  15 

OWENSVILLE 

3.68 

1.48 

T 

.72 

.19 

.10 

.60 

.18 

.06 

.22 

•  14 

OZARK 

4.09 

.78 

.22 

.39 

.07      T 

.11 

.29 

1.09 

.57 

.19 

•  38 

OZONE 

9.99 

1.08 

.46 

.60 

7            .24 

.76 

2.22 

.32 

•  12 

.19 

PARAGOULD    RADIO   KORS 

- 

.28 

.11 

.08 

- 

- 

•  02 

.04 

.37 

PARIS 

5.39 

1.67 

.65 

.81 

.25 

1.05 

.49 

.11 

7 

.3* 

PARKIN    2    W 

2.83 

1.02 

•  01 

.67 

.15 

.46 

.25 

.19 

.08 

PARKS 

4.50 

1.09 

.12 

.40 

.62 

1.62 

•  20 

.29 

PERRYVILLE 

2.94 

.81 

.41 

.63 

T 

T           T            .14 

•19      .29 

7 

7 

7 

.47 

PINE    BLUFF 

4.83 

.43 

.06 

1.04 

T 

.46 

.01 

.02 

1.36 

.21 

1.22 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

4.07 

.32 

.76 

T 

T 

.42 

.03 

T 

1.11 

.03 

.20 

.15 

1.09 

T 

PINE    RIDGE 

4.10 

1.25 

.59 

.OS 

.50 

1.15 

.27 

.1. 

.10 

POCAHONTAS    1 

1.58 

.10 

.10 

.06 

7           7 

7 

.47 

.t> 

PORTLAND 

4.65 

.15 

.35 

.55 

.10 

.50 

7 

1.25 

.90 

.05 

•  80 

7 

PRESCOTT 

2.96 

.21 

1.30 

.05 

T 

.15 

•  40 

•  25 

•  60 

7 

RATCLIFF 

4.18 

.74 

.49 

2^21 

•  46 

7           7 

.28 

ROGERS 

- 

- 

.26 

.02 

T 

.09 

.22 

•  37 

•  94 

7 

.2. 

RUSSELLVILLE 

3.64 

.82 

,01, 

1.34 

1^02 

•  17 

.08 

.17 

SAINT    CHARLES 

4.14 

.46 

T 

.85 

.01 

•  30 

.03 

1^26 

.41 

.80 

SAINT    FRANCIS 

1.79 

.44 

.24 

.05 

.11 

.40 

.99 

SALEM 

3.59 

.19 

.32 

•  57 

1.14 

.85 

.05 

.♦7 

SEARCY 

2.82 

.30 

.06 

.48 

.oe 

.25      T 

.05 

•  39 

.65 

.14 

.*2 

SHERIDAN    TOWER 

3.68 

1.37 

T             .82 

.22 

.70 

.45 

.12 

SHIRLEY 

2.96 

.39 

.07 

.45 

.07 

7 

•  40 

.96 

7 

.20 

I 

.42 

5IL0AM    SPRINGS 

4.55 

1.96 

.57 

T 

♦  49 

.05 

T 

1 

•  02 

•  14 

•  06 

.88 

7 

.90 

SPARKMAN    4    E 

3.15 

.70 

.30 

.20 

.60 

.20 

•  50 

.16 

.49 

STAMPS 

6.19 

.12 

2.10 

T 

T 

1.13 

7 

U45 

•  79 

•  60 

T 

STAR    CITY    2    S 

3.42 

.31 

.98 

.25 

•  89 

.35 

•  64 

STEVE 

1.95 

.83 

•  57 

.55 

STUTTGART 

4.01 

.81 

.03 

.98 

.30 

1.00 

•  89 

STUTTGART    9    ESE 

4.64 

.59 

.01 

.93 

.39 

.08 

1.25 

.52 

•  87 

SUBUCO 

4.02 

.81 

.08 

.36 

7 

.12 

•  64 

1.09 

.12 

.47 

.33 

TAYLOR 

3.52 

.21 

.83 

.70 

7 

•  76 

•  81 

.21 

TEXARKANA    WB    AIRPORT          R// 

3.56 

.29 

T          1.00 

.01 

.09 

.83 

T 

.05      .40 

•  24 

.21 

•  31 

.13 

7 

TURNPIKE 

4.80 

1.10 

.58 

* 

1.77 

•  85 

.50 

WALDRON 

3.97 

1.37 

.20 

T 

7           .72 

•  •21 

•  16 

.31 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

U44 

.13 

•  15 

.14 

•  20 

•  47 

.12 

.23 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

1.34 

.13 

.05 

.12 

.06 

T 

•  05 

•  36 

•  05 

T 

.49 

.09 

WARREN 

5.87 

.17 

.01 

1.06 

.07 

.05 

.16 

.13 

l.H 

.12 

•  91 

•  05 

1.47 

•  02 

T 

7 

WASHITA 

3.35 

.91 

.47 

T 

.10 

.16 

1.45 

•  2* 

WHITE    ROCK 

S.40 

1.40 

.55 

1.15 

.10 

1.30 

.50 

•  09 

.99 

WHITECLIFFS 

3.22 

.60 

.80 

T 

.45 

T            .40 

.25 

•  40 

•  32 

T 

WILSON 

- 

.62 

•  •2 

T 

WYNNE 

2.85 

.96 

.63 

.09 

7 

.54 

•  1. 

.99 

.10 

YELLVILLE 

5.12 

.24 

.35 

.92 

7 

•  39 

3.11 

•02 

.02 

.47 

DAILY  TEMPERATURES 


AREASS18 
APBIL  1959 


Day    Of  Month 


Static 


ALUW    FORK 

ARKADELPHIA 

ASHOOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FATETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  &  W 

FORT   SMITH  WB   AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISOM 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


82   81 
5»   43 


77   81 
56   43 


79   80 
S4   40 


76   72 
55   41 


82   66 
52   39 


79   82 
56   36 


SO   81 
55   41 


84   67 
48   39 


75   82   72 
55   38   54 


58   47   57 


79   82 
55   38 


82   81 
55   43 


78   81 
58   42 


80   80 
55   42 


75   79 
55   44 


76   84 
56   42 


76   83 

54   40 


81   75 

55   44 


71   73 
50   40 


78   80 
57   45 


71   79 
57   41 


77   79 
47   43 


72   79 
48   41 


57   79 
40   37 


68   81 
45   41 


76   80 
58   42 


61   82 
49   42 


78   81 
52   36 


79   84 
53   35 


74   SO 
46   35 


76   BO 
50   36 


82   70 
55   42 


82   SO 

54   47 


79   82 
42   52 


71   83 
47   55 


82   82 
41   55 


82   84 
40   52 


85   85 
51   51 


76   87   87 
32   43   57 


69   80   83 
37   50   57 


85   82 
44   50 


82   82 

44   54 


83   74 
48   54 


78   83 
43   52 


81   82 
45   55 


85   83 
44   56 


70   81 
41   58 


79   77 
53   55 


80   84 
47   55 


81   84 
46   55 


85   82 
49   57 


84   80   5  8 
59   57   40 


83   76   66 

56   59   45 


84   78 

57   57 


57  60  41 

78  85  66 

59  58  37 

84  80  67 

60  59  40 

82  77  60 

52  56  42 

78  71 


55 

60   39   32 

85   80   70 
51   54   44 


80   70   60 
56   49   42 


84   77   63 
62   62   43 


77   60 
S3   42 


74   60 
56  43 


S2   76   60 
57   55  46 


85   84   76 
59  60   40 


73   67   51 
62   40   36 


84 
54 

as 

60 

83 

53 

83 
55 

81 
52 

S2 
56 

88 
41 

79 
55 

82 
54 

85 
59 

87 
46 

87 
57 

84 
39 

S3 
51 

88 

37 

82 

44 

8* 
52 

84 
55 

BS 
42 

80 
48 

80 
45 

83 
53 

73 
40 

82 

51 

83 
52 

85 
61 

10   11   12   13   14   15   16   17   18 


81  74  55 

61  40 

79  70  59 

62  40 

78  65  57 

62  39  33 


84   71   56 
59   40   38 


81   76   63 
60   61   44 


81   67   61 
59   45   42 


81   75   62 
62   45   38 


85   75   55 

65   52   40 


83   74   56 
61   41   36 


85   80   65 
58   64   46 


84   80   67 
55   59   46 


82   76   55 

60   54   42 


67  67  66 

47  42  36 

62  60  62 

43  44  41 

54  63  52 

39  39  35 

63  61  63 
42  45  39 


60   53   62 

47   45   29 


58   S3 

47   45 


63   60 
45   45 


64   60 
44   41 


64   59 
47  46 


65   60 
48  48 


48   61 

41   44 


49   42 
34   31 


65   60 
47   42 


53   47 

41   31 


52   49 
43   35 


52   50 
37   31 


55   51 
39   33 


65   62 
46  42 


60   S3 

46   42 


58   51 
40   38 


62   67 
39   32 


65   65   67 
41   33   39 


54   61 

46   46 


64   67 
38   32 


60   68 
30   40 


62   69   69 
36   27   36 


58   62   70 

40   30   36 


55   65   70 

30   27   35 


61   70 
34   27 


59   65  67 
41   33   44 


67   68 
29   38 


66   68 

30  40 


65   71 
32   38 


66   70 
31   37 


66   71 
34   41 


6*  TO 
30  19 


6*  »6 

12  40 


60  60 
36  4S 


67  «t 
51  42 


31   19 


66  69 

10   44 


6«  «9 
2*  43 


65  67 
27  18 


71   68   80 
53   58   59 


71   68   78 
48   53   59 


70   74   62 
44   55   58 


73   69   81 
49   59   61 


70   76   78 
53   56   55 


74   73   77 
56   61   58 


70   73 
55   59 


70   69   80 
54   61   61 


78   75   80 
45   57   60 


72   70   83 
55   59   61 


69   68   74 
50   60   60 


70   72 
47   46 


5*   65   U 

SO   54   60 


75 
58 


54   58   57 


61 

26 

47 
41 

69 
28 

70 
3S 

66 
35 

70 
42 

69 

31 

70 
41 

65 
2« 

6* 
11 

70 
25 

70 
10 

65 
25 

6« 
1» 

68 

25 

70 
12 

65 

37 

67 
42 

60 
32 

66 
17 

6« 
36 

66 
45 

73 
56 


74   76 
52   51 


45   54   55 


82   79 
56   54 


81   84 

60   57 


81   79 
58   55 


84   80 
59   51 


79   67 
55   47 


72   83 
57   54 


56   45   48 


83  77  57 
58  51  47 

84  80  69 

58  53  4$ 

82  73  62 

57  54  44 

84  87  82 

54  58  51 

83  83  76 
62  56  49 

84  77  57 

59  54  49 

77  80  70 

58  53  44 

77  84  78 

58  58  47 

69  S9  56 

60  49  46 


80   86   62 

60   56   49 


79   73   50 
54   47   38 


78   70   48 
55   47  40 


76   57 
51   45 


75   72   4» 
54  47   39 


12   67 

57  49 


23  24  25   26   27   28   29 


SO   64   55 

58   50   47 


79   75   55 
55   49   45 


82   S3   70 
60   59   49 


81   79   S3 


74   79 
40   49 


73   80 
38   39 


65   71   78 
46   35   41 


72   66   73 
40   32   45 


65   72   81 
46   31   43 


73   76 
35   40 


62   74   84 


57   66   74 
44   35   40 


66   76   84 
40   34   49 


64   71   77 


67   73   85 


73   81 
35  46 


66  75  80 

40  35  43 

64  71 
44  40 

65  75  85 

44  37 

65  76 

44  44  41 

51  66  72 

45  17  42 

5*  64  76 

16  10  52 


57   60   47 


74   78 
18  47 


64   71   77 


72   S2 

16  S4 


15   32   56 


35  11  54 

61  74  S4 

42  34  44 

65  74  SO 

41  40  50 


72   81 
11   40 


64   74   84 
45   11   39 


7! 

12   52 


75 
32 


81 

49 

63   Tl   77 
45   40   49 

59   66   72 
44   IS  45 


76   78   77 
56   63   63 


77   80 
59   65 


78   77   76 
57   63   61 


78   81 
58   60 


77   75 
55   66 


79   80 
40   65 


80   78   74 
60   61   65 


76   78 
58   61 


79   82   78 
60   62   64 


74   76 
64   62 


75 
42 


78   79 
58   63 


81   71 
57   61 


SO   81 
57   61 


S2   85 
54  59 


79   7S 
52   61 


72 
60 


7S   79   79 
54   5S  61 


79  SO 
55   S« 


80   79 
5«  61 


79   T» 
61   42 


71 
5S 

77 
62 

TT 
59 

79 
69 

75 
67 

79 
65 

72 
64 

78   7S   77 

57   61   M 


SO   80 
55   61 


SI   S4 

56  61 


SO  7S 
61   61 


78   TS 
60  61 


77 
67 


76   83   86 
58   50   52 


60   83   89 
65   53   51 


77   80 
57  48 


75   78 
53   43 


75   82   87 
56  42   49 


77   81   86 
65   50   56 


73   82 
51   47 


73   77   81 

55   47   46 


76   81   91 
54   44   45 


82   83   87 
62   53   52 


82   90 
45  49 


75  82   SS 
57   48   50 

76  82   SS 


6S  51  51 

79  82  89 

64  51  S3 

SO  84  S9 

54  49  52 


77   74 
54   59 


77   78 
52   41 


SS   90 

48   SO 


4*   71   7S 


S*   SS 
SS   91 


•9  9* 
SI   92 


SO   SS 

♦4   57 


S3 
41 


54 


•4   (9 

40   41 


71   SI   SS 
52  4S  42 


74 


42 

SO 

42|  40 


Sm9   rcf*r«nc«  aoU 
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DAILY  TEMPERATURES 


tfHL  IM? 


PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FA*  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUS5ELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN   TOWER 

SILOAM   SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


JONESeORO 

MAX 
MIN 

KEO 

MAX 
MIN 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

MALVERN 

MAX 
MIN 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

MAR  I ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

MENA 

MAX 
MIN 

MONTI  CELLO  3  S 

MAX 
MIN 

HORRILTON 

MAX 
MIN 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

OKAY 

MAX 
MIN 

OZARK 

MAX 
MIN 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

PARIS 

MAX 
MIN 

PERRYVILLE 

MAX 

MIN 

Day  Of  Month 


74  79   72 
58   16   60 


72   81 
53   45 


S3   80 
53   40 


81   79 
53   37 


70   82 
52   35 


73   75 
57   44 


78   76 
57   44 


76   81 
51   40 


74   60 
52   41 


78   79 
58   40 


69   82 
55   46 


80   81 
46   38 


75   70 
44   50 


70   82 
40   38 


80   58 
52   40 


82   69 
46   36 


80   66 
50   42 


72   83 
56   42 


86   66 
5*   40 


81   80 

53   44 


75   81 
54   42 


78   77 
54   39 


75   82 
54   44 


77   82 
56   46 


76   81 
56   44 


77   83 
52   39 


78 

79 

50 

47 

82 

60 

56 

42 

75 

78 

45 

42 

80 

83 

56 

42 

81 

77 

58 

45 

78 

82 

56 

42 

70 

82 

51 

47 

75 

61 

48 

42 

78 

80 

56 

45 

79 

73 

55 

44 

70   81   78 
42   51   56 


64   S3 

47   61 


71   81   84 
40   47   55 


71   81   87 
30   44   49 


87   79 
39   55 


68   78   82 
38   46   55 


81   79 
47   54 


86   S3 
43   49 


72   83   84 
35   48   59 


SO   S4 
49   55 


82 

37   56 


77   75 
53   58 


74  83 

37  47 

70  81 

44  48 

61  78 

44  56 


31 

72 
37 

70 
3^ 

72 

31   41   53 

74   82   85 
36   46   59 

74   85 


79   77   80 
39   53   52 


77   85   65 
33   42   55 


67   81   84 
37   43   46 


75   84   86 
40   52   59 


69   67   82 
34   40   56 


73  78  82 

42  44  53 

75  84  87 

37  50  58 

70  83  85 

34  49  56 

75  65  85 

34  42  56 


42   51   56 


72   83   82 
37   42   55 


72   65   84 
40   50   63 


73   86   65 
34   52   59 


73   76   85 
39   46   57 


78   56 
44   37 


74   50 
46   42 


78   63 
59   46 


77   60 
53   43 


76   52 
51   38 


SO   64 
60   43 


82   63 
61   43 


74   52 
46   38 


72   60 
50   40 


78   63 
58   38 


77   57 
57   43 


70   60 
50   43 


72   4  8 
44   34 


78   56 
46   37 


78   68 
51   46 


76   67 
57   45 


77   56 
55   42 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


80   72 
57  41 


82   62 

38 


79   60 
53   42 


76   52 
52   43 


79   65 
58   50 


78   66 
62   50 


76   57 
56   43 


84   79 
65   45 


84   78   63 
58   58   41 


55   50   60 
38   27   25 


63   52   64 
46   45   41 


64   64   63 


58   39 
45   42 


64   56   59 
47   43   33 


63   61   62 

47   44   43 


98   65 
44   36 


63   59   61 
43   40   32 


50   49   4S 
33   32 


96   51   62 
40   34   35 


93   56   50 
38   35 


59   65   49 
47   44 


97   63   62 
45   45   35 


61   60   62 
44   45   43 


55   64   50 

42   41   35 


63 

46   37 


73   57 
42   34 


85   79   65 


59   69   74 
39   33   40 


99   66   6S 
42   36   42 


66   60   62 
35   30   39 


62   67   4( 

39   29  43 


60   68   70 
32   26   32 


60   64   68 
40   33   41 


67   70 
39   49 


96   68   67 
30   28   44 


99   68   66 

37   32   42 


46 

44 

33 

63 

40 

62 

40 

60 
39 

59 

47 

54 
44 

65 
33 

66 

47 

60 
43 

63 
41 

64 

47 

60 
42 

65 
39 

62 
46 

55 
42 

62 

40 

65 

40 

61 

40 

61 
42 

62 

46 

66 
46 

63 
42 

60 
46 

60 
45 

62 
33 

55 

41 

50 
31 

55 
31 

62 
46 

59 
46 

65 
33 

49 
45 

61 

46 

51 
41 

64 
44 

61 
44 

64 
46 

65 
45 

61 
45 

63 
40 

53 

41 

51 
34 

56 
29 

63 
48 

60 
43 

64 
41 

48 

44 

63 
45 

51 
41 

97   69 
39   29 


60   68   69 
40   33   39 


60   67   42 
34   27   34 


48   54   58 

33   39   45 


61   67   69 
34   30   43 


98   56   67 
34   27   34 


62   60   67 
34   30   36 


98   61   69 
39   31   32 


64   49 
34  43 


44   61 
34   28 


99   66   70 
34   29   35 


61   70   70 
42   30   41 


40   29   47 


58   68   69 
35   37   34 


68   67 
32   40 


59   65 
35   42 


61   69   69 
36   33   33 


73   70   77 
51   58   59 


72   76   76 
93   56   57 


72   69   77 
94   61   42 


70   73   74 
94   40   55 


72   6t   82 
90   58   60 


79   69   78 
48   56   55 


74   76   76 
47   56   59 


79   79   76 
4(   51   61 


70   78 
59   53 


44   67   82 
99   57   99 


74   72 
94   40 


70   48   82 
93   61   61 


70   69 
93   58 


73   71   75 
47   55   57 


73   71 
56   58 


66   70   65 
41   55   59 


49   70   66 
44   54   58 


73   71 
93   59 


70   72 
48   56 


72   66   61 
56   61   59 


69   75   80 
54   60   62 


21   22   23  24  2S 


75 

75 

77 

43 

54 

97 

71 

76 

84 

57 

58 

58 

74 

70 

79 

48 

51 

59 

75 

69 

78 

54 

61 

60 

74 

66 

77 

53 

60 

60 

74 

71 

79 

51 

50 

60 

74 

72 

75 

53 

52 

60 

70 

70 

82 

54 

60 

56 

70 

75 

76 

93 

56 

54 

71 

70 

64 

54 

56 

61 

69 

75 

75 

52 

56 

60 

73 

68 

61 

50 

58 

61 

78 

74 

69 

55 

63 

65 

70 

78 

81 

54 

58 

60 

74 

76 

77 

52 

53 

59 

67 

72 

71 

45 

53 

59 

83   77 
60   54 


84   82 
59   55 


81   77 
56   50 


84   80 
60   54 


75   84 
59   95 


79   89 

97   51 


83   70 
55   50 


SO   SO 
58   57 


82   74 

58   56 


83   79 
57   47 


77   72 
54   51 


S3   87 
61   98 


85   7B 
59   56 


82   77 
56   61 


81   78 
56   55 


77   81 
57   52 


82   82 
56   52 


SO   79 
56   55 


82   75 
61   57 


84   S9 
55   51 


80   84 
59   60 


80   75 
56   52 


SO   77 
54   52 


S3   78 
56   53 


83   74 
51   50 


65   84 
61   60 


85   82 
61   56 


84   79 
60   55 


83 

86 

76 

60 

60 

55 

78 

84 

60 

59 

57 

46 

77 

71 

48 

55 

46 

40 

86 

60 

57 

60 

55 

49 

78 

62 

83 

61 

57 

48 

85 

80 

69 

58 

58 

47 

65 

66 

80 

62 

62 

49 

78 

72 

47 

55 

47 

41 

64 

63 

74 

59 

57 

48 

75 

81 

61 

60 

57 

46 

74   81 

40   44 


75   85 

31   49 


74   81 
42   90 


TZ      78 
37   49 


73   78 
33   37 


74   83 
31   42 


70   76 
37   41 


72   79 
38   47 


73   82 
33   44 


79   80 
37   91 


73   78 
39   49 


74   81 
39   45 


75   77 
32   39 


65   74 
50   48 


72   83 
36   45 


63   73 
33   44 


68   74 
34   38 


66   72 

37   37 


72   79 
39   50 


79   73 
42   44 


SO   74 
43   43 


81   72 
99   4* 


80   73 
49   49 


81   81 
40   61 


81   75 
60   62 


73   76 
57   60 


74   77 
47   45 


77   74 
43 


77   74 
43   60 


78   72 
43   42 


80   81 
57   69 


77   78   76 
48   60   44 


47 
32 

76 
45 

73 
40 

79 
45 

73 
37 

83 

45 

72 
31 

80 
42 

74 
37 

85 
45 

72 
41 

73 
50 

75 
41 

81 
50 

74 
40 

79 
46 

73 

33 

81 
45 

74 
44 

75 
45 

72 

37 

60 
45 

72 
34 

62 
53 

76 
36 

85 
44 

65 
40 

72 
49 

74 
36 

82 
43 

67 
35 

80 
54 

75 
34 

84 
53 

74 
46 

60 

47 

62 
41 

70 
44 

79   73 
65   42 


78   74 
57   44 


74   80 
58   57 


74   79 
59   41 


74   72 
62   65 


80   80 
62   59 


80   79 
64   63 


83   77 
58   64 


77   74 
61   63 


83   80 
58   67 


74   69 
61   50 


80   76 
62   63 


78   76 
61   62 


75   72 
61   65 


61 


77   S3 
43   52 


7*   (1 
59   41 


78   (3 
43   99 


83   M 

47   90 


<2   84 
97   48 


75   83 
54   40 


78   81 
63   54 


79   82 
60   90 


74   82 
92   42 


77   89 

56   47 


S3   83 
62   53 


79   S3 
59   49 


76   S3 
54   44 


72   75 
45   54 


73   61 
54   46 


69   74 
55   43 


76   81 
61   46 


79   80 
60   52 


74   80 
57   4S 


73   78 
55   46 


83   85 
66   52 


79   82 
54   43 


75   81 
54   44 


78   S3 
54   46 


74   84 
61   50 


83   85 
66   57 


80   83 
60   59 


76 
50 

78 
60 

79 
62 

84 
58 

55 

78 
54 

82 
58 

80 
61 

83 

53 

91 
55 

79 
60 

77 
61 

74 
65 

SO 
47 

84 
56 

61 
53 

80 
58 

75 
67 

85 
46 

91 
50 

78 
58 

79 
62 

77 
63 

79 
56 

82 
53 

80 
54 

79 
60 

79 
64 

85 
46 

90 
50 

79 

51 

81 
64 

76 
66 

81 
67 

82 
60 

81 
61 

60 
64 

74 
65 

82 
44 

87 
44 

SO 
57 

60 
62 

77 
63 

S3 
55 

90 
55 

76 
50 

79 
58 

79 
62 

60 
54 

87 
56 

7i.» 

91.1 


74.2 
49.4 


70.9 
44.2 


72.4 
51.7 


74.4 
49.1 


72. 
4*. 

72. 
50. 

73. 
50. 

72. 
44. 

72. 
48. 

74. 
90. 

73. 
49. 

73. 
44. 

64. 
45. 

72. 
44. 

49. 
45. 

72. 
49. 

71. 
44. 

72. 
91. 

73. 
44. 

75. 
51. 

73.2 
48.0 

74.0 
44.5 

75.2 
48.4 

72.2 
48.1 

75.7 
52.4 

73 
49 

1 
9 

74.5 
47.7 

74 
51 

75 
50 

70 
44 

75 
48 

72 
51 

75 
49 

74 
52 

72 
47 

75 
51 

71 
49 

8««  rct«r«Dce  DOt«B  follovlBg  Station  lodax. 
-    47    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Dav 

Of  Month 

i 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

X 

31 

I 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

72 
52 

81 
41 

75 
*3 

74 
36 

84 
45 

85 
57 

SO 
60 

73 
50 

60 
41 

58 

45 

52 

41 

64 
34 

60 
36 

69 
32 

69 

42 

74 
56 

74 
59 

78 
55 

83 

67 

74 
50 

59 
45 

67 
43 

74 
3t 

64 
45 

81 
51 

62 
9t 

76 
67 

77 
99 

U 

4* 

•• 

91 

n.i 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
51 

eo 

75 
51 

73 
42 

82 
54 

63 
60 

80 
59 

67 
52 

55 

47 

60 
47 

55 

44 

63 
36 

61 
37 

66 

38 

65 
4S 

70 
96 

68 
61 

79 
57 

79 
60 

79 
96 

91 

90 

69 

44 

72 
43 

79 
51 

77 
99 

to 

6* 

7t 
63 

tl 

62 

t2 
99 

t« 
91 

T2.2 
51.  » 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

76 
*6 

73 

70 
49 

67 
43 

80 
52 

7S 
55 

75 
57 

65 

44 

57 
40 

54 
32 

55 

32 

52 
33 

61 

37 

61 
43 

(2 
4* 

66 
54 

67 
50 

6* 

46 

4« 
39 

69 
39 

65 

44 

79 
50 

70 
96 

70 
98 

5» 

70 
90 

77 

•2 

«1 

«T.2 
*7.2 

WALDRON 

MAX 
MIN 

78 
53 

82 
36 

80 
51 

74 
29 

86 
38 

87 
50 

80 
62 

75 
50 

59 
40 

59 
46 

57 
43 

61 
29 

59 
36 

69 
26 

68 
34 

72 
99 

74 
56 

84 
61 

75 
50 

59 

46 

6* 

37 

76 
32 

12 

41 

79 
61 

(2 
63 

7t 

93 

t> 

44 

90 
4« 

7*.  2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 

50 

82 

68 
48 

69 
40 

81 
47 

77 
56 

85 
59 

77 

46 

50 
41 

64 
42 

53 

44 

61 
41 

60 
36 

65 
34 

6* 

41 

73 
90 

7S 
60 

78 
61 

75 
52 

53 

46 

65 

45 

72 
37 

to 

49 

77 
96 

74 
64 

1\ 
99 

79 

tl 

49 

•7 
9* 

71.4 
4«.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

78 
58 

80 

76 
65 

74 
39 

81 
49 

85 
56 

82 
59 

77 
59 

63 
46 

67 
47 

62 
42 

65 
39 

60 
43 

66 
32 

70 
40 

T4 
92 

74 
61 

79 
69 

86 

57 

70 
50 

65 

42 

74 

40 

to 

49 

12 

96 

60 
60 

19 

64 

t4 
6* 

19 
59 

19 
94 

7».t 
91.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

72 
♦  5 

71 
50 

67 
43 

79 

53 

81 
59 

75 
56 

68 
39 

58 

30 

53 

40 

47 
35 

56 
33 

52 
32 

60 

37 

64 
43 

59 
48 

69 

53 

76 
66 

62 

47 

47 
37 

60 
37 

67 
41 

78 
52 

73 
56 

79 
97 

74 
60 

71 
90 

77 
96 

12 

62 

67.4 
46.1 

WILSON 

MAX 
MIN 

78 
57 

71 
51 

72 
35 

82 
45 

81 
50 

86 

50 

62 

51 

63 

40 

59 

41 

59 
41 

56 
41 

58 

36 

66 

33 

70 
41 

76 
46 

79 
53 

79 
52 

60 
65 

68 

42 

63 
44 

72 
34 

79 
47 

80 
54 

79 
62 

76 
62 

71.0 
41.6 

WYNNE 

MAX 
MIN 

72 

53 

73 
59 

74 
36 

79 
49 

81 
56 

85 
62 

78 
63 

63 
43 

60 
44 

58 
45 

60 
38 

58 
40 

65 
33 

68 
44 

75 
S3 

76 
60 

77 
60 

80 
62 

72 
55 

68 
42 

63 
44 

71 
35 

77 
50 

77 
57 

77 
63 

72 
69 

74 
59 

80 
49 

87 
56 

72.5 
90.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


>a7  oi  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

.18 

.14 

.18 

.19 

.16 

.18 

.17 

.09 

.01 

.06 

.08 

.01 

.17 

.18 

.15 

.11 

.02 

.01 

.18 

.16 

.25 

.10 

.14 

.17 

.17 

.11 

.10 

.02 

.24 

.18 

3.91 

WIND 

42 

55 

38 

53 

25 

25 

22 

22 

67 

40 

45 

44 

74 

36 

12 

26 

31 

17 

33 

36 

72 

55 

33 

30 

35 

45 

48 

39 

38 

19 

1157 

Hope  3  NE 

EVAP 

.43 

.13 

.22 

.25 

.18 

.14 

.18 

.15 

.08 

.04 

.09 

.03 

.18 

.14 

.15 

.11 

.16 

.07 

.22 

.13 

.23 

.09 

.15 

.17 

.22 

.17 

.22 

.10 

.26 

.21 

4.90 

WIND 

75 

36 

40 

47 

9 

19 

10 

16 

42 

21 

39 

37 

60 

44 

7 

10 

66 

- 

- 

- 

- 

36 

33 

16 

55 

68 

77 

63 

31 

3 

1077B 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 

_ 

.03 

.28 

.26 

.23 

.27 

.24 

.24 

.13 

.08 

.09 

.08 

.18 

.12 

.16 

.26 

.17 

.08 

_ 

_ 

.11 

.05 

.20 

.18 

.29 

.20 

.13 

.13 

.21 

.21 

S.12B 

WIND 

81 

31 

86 

70 

42 

45 

48 

67 

69 

40 

38 

43 

50 

30 

22 

68 

71 

56 

44 

27 

67 

40 

36 

28 

75 

65 

75 

88 

35 

30 

1567 

Narrows  Dam 

EVAP 

.28 

.13 

.21 

.12 

.18 

.16 

.18 

.10 

.09 

.06 

.10 

.13 

.18 

.14 

.16 

.19 

.12 

.10 

.21 

.19 

.25 

.09 

.19 

.20 

.25 

.14 

.13 

.08 

.26 

.19 

4.81 

WIND 

60 

47 

39 

44 

31 

28 

32 

30 

50 

32 

38 

23 

65 

35 

26 

38 

47 

36 

41 

43 

60 

35 

29 

26 

49 

85 

85 

44 

34 

24 

1256 

Nlmrod  Dam 

EVAP 

.25 

.07 

.24 

.18 

.18 

.19 

.16 

.15 

.03 

.08 

.04 

.02 

.06 

.21 

.18 

.11 

.08 

.03 

.17 

.17 

. 

.09 

.15 

.18 

.22 

.14 

.14 

.OS 

.20 

.21 

4.12B 

WIND 

29 

16 

25 

24 

11 

11 

18 

15 

16 

14 

8 

8 

21 

10 

9 

12 

18 

5 

13 

10 

12 

18 

* 

5 

17 

19 

17 

7 

19 

5 

412 

RussellTllle 

EVAP 

.22 

.14 

.32 

.22 

.20 

.28 

.24 

_ 

.08 

.12 

.11 

.18 

.18 

.20 

.22 

.14 

.12 

.12 

_ 

.17 

.12 

.16 

.21 

.26 

.23 

.21 

.07 

.24 

.23 

.26 

5.63B 

WIND 

• 

72 

67 

20 

15 

37 

34 

22 

48 

33 

47 

36 

36 

21 

24 

26 

23 

26 

35 

25 

35 

34 

20 

24 

40 

32 

32 

42 

18 

17 

941 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.33 

.13 

.20 

.05 

.08 

.36 

.17 

.19 

.36 

.02 

.09 

.08 

.02 

.19 

.04 

.25 

.04 

. 

• 

.43 

.23 

.10 

.13 

.17 

.22 

.19 

.08 

.10 

.19 

.37 

4.81 

WIND 

97 

120 

120 

50 

6 

147 

93 

52 

109 

61 

75 

65 

12 

71 

15 

77 

83 

68 

100 

39 

123 

15 

17 

43 

127 

161 

157 

140 

66 

64 

2373 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  mon& 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Gravette 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL  1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL   1959 


-    50   - 


STATION  INDEX 


STATION 


APPLE TON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS    CIT 


ATHENS 
AUGUSTA 
BALD    KNOf 
flATESVILI 


AND    0    NO    1 


BEECH  6B0VE 
3EE0EVILLE 
BENTON 
8ENT0NVILLE 
BERBTVILLE  *  NW 

BIG  FORK 

lake  outlet 
black  roch 

blakel*  mountain  0am 
blue  mountain  0am 

bluff  city  3  sv 
blytheville 
800neville  6  nw 
booneville  7  ne 
booneville  6  nne 

booneville 
b0tkin6urg  ?  s 
bougmton 
bradford 
branch  4  nw 

branch  3  sw 
bhinkley 
buffalo  tower 
bull  shoals  dam 

burdette 

CABOT    4    5W 
CALICO    ROCK 
CAMDEN    I 
CAMDEN    2 
CAMP    CHAFFEC 

CARLISLE    I    SW 
CARPENTER    0AM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

COMBS  3  SE 
COMPTON  Z    NE 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CHOSSETT    7    S 
CRYSTAL    VALLEY    2    NE 
CUMMINS    FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
DE  OUEEN 
OCRMOTT 

DES    ARC 
DEVILS    KNOB 
DUMAS    1    ESE 
DUMAS 
,   DORADO   FAA  AIRPOR 

EUREKA    SPRINGS 
EVENING   SHADE    1    NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


INDEPENDENCE 


0536    JACKSON 


0676 

MISSISSIP 

1T46 

LAWRENCE 

176A 

0  798 

YELL 

OftOO 

NEVADA 

MISSISSIP 

D8?5 

LOGAN 

:>e?f 

LOGAN 

0827 

LOGAN 

0830 

LOGAN 

06*7 

VAN  BUREf 

Ofi*f 

NEVADA 

087? 

WHITE 

0887 

FRANKLIN 

03B8 

FRANKLIN 

0936 

MONROE 

lOK 

NEWTON 

10?( 

BAXTER 

1052 

MISSISSIP 

1102 

PULASKI 

1132 

UARD 

115? 

OUACHITA 

US* 

OUACHITA 

1172 

SEBASTIAN 

1224 

LONOKE 

1?3 

GARLAND 

\t>hl 

MONROE 

JOHNSON 

1*9^ 

VAN  BURE 

IS7* 

MADISON 

ne 

NEWTON 

159 

FAULKNER 

161 

CLAY 

166 

POLK 

EXP    5TA 

FLIPPIN    FAA    AIRPORT 

FORDYCE    6    W 

FOREMAN 

FORREST    CITY 

FORT    SMITH    WB   AIRPORT 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENMOOD 

GRAVELLY   2    ESE 

GRAVETTE 

GREEN   FOREST   A    ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON   3   E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HE8ER   SPRINGS   3   NE 

HeBER   SPRINGS   3   SW 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON    2    W 

HOPE    3    NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    I    NME 

HUNTSVILLE 

MUTT  I G  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

XIHGSLAND    I    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE   MAUHELLE 
LAMAR    2    SW 
LANGLEY 

LEAD   HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STATION 
LEOLA 

•LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
LE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 
MAO  I SON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    5    N 
MALVERN 


UNION 

CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 


252  6    MARION 
25AO    DALLAS 
25*4    LITTLE    RIV 
256*    ST    FRANCIS 
257*    SEBASTIAN 


CRAWFORD 
HEMPSTEAD 
WHITE 
SEARCY 


BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 
SEBASTIAN 

CLARK 
ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

3228J  CLEBURNE 

3230  CLEBURNE 
323S  POPE 
32*2  PHILLIPS 
3258  BAXTER 
3*28  HEMPSTEAD 


3*38 


4250 


*550 


35  OS 

36  ?8 

35  0* 


35  26 
34  33 

36  22 
36  ?6 


93 

25 

93 

00 

53 

93 

03 

91 

12 

9* 

08 

93 

58 

91 

22 

35  52 

36  22 

35  49 

34  57 

36  07 
33  36 


93  58 

90  OB 

91  06 


93  59 
93  50 
93  54 

93  55 

92  ?e 

93  20 


91  12 
93  30 

92  34 
B9  57 

92  0* 

92  08 

92  49 

92  51 


35  03 
35  04 
35  13 


MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 

UNION 

LITTLE  RIVER 

NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 


35  39 
33  37 
35  07 
35  59 


3]  33  5* 
33  14 
36  19 


91  56 
9?  25 

91  35 
93  ** 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 
91  26 

91  30 


k3e6|  NEWTON 

FRANCIS 

»5*e|  COLUMBIA 
COLUMB I  A 
HOT  SPRING 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


AMES  V.  WILLIAMS 
UBY  8.  OWENS 
ITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  y.  SWAIM 
k  F.   GARNER 

DREW  A.  LAMB 
H06ART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 

JOHN  W.  IRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  ADAMSON 
HARVEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

B.  8.  HAMMOND 
P.  H.  BRECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 


NA  M.  LILES 
W.  DOUGLAS 
E  W.  MCKENNEY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 


92  03 
92  58 
90  35 


92  05 

94  03 

93  11 
93  04 
90  *2 
92  00 

92  16 

90  26 

92  28 

93  25 


34  10 

92  35 

34  ** 

92  1* 

34  46 

92  19 

35  46 

93  05 

35  00 

90  4  3 

33  19 

93  1* 

33  20 

93  13 

ICE 


HERINE  WHITE 
W.  CRAWFORD 
U  S  SOIL  CONS  SEI 
U  S  SOIL  CONS  SEI 

S  SOIL  CONS  SERVICI 

CLEO  E.  VANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 
MARSHALL  HICKMON 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WE  IS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

a.  M,  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  8.  OILWORTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  e.  RIDDICK 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

WILLIAM  L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOe  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
8ILLIE  JO  YOUNG 
CUHMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
lAM  A.  BROWN 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
GERALD  GOOOIER 

TUCKER  VASSER 

W.  WILSON 

J.  RISTEB 
CORNELIA  H.  DICKEY 
MS  C.  KEAHEY 
POWER  AND  LIGHT  CO 


S  FED 


VIATION  I 


MABEL  F.  SPRAY 

OPHA  WOLFE 
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REFERENCE  NOTES 

Addltlooal  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climato legist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin, 

(ttatlons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4    foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


and  CAA  Static 


For  those  stations  snow 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Burea 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 
•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  'TherMometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  tiiae  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
All   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
8S    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  2o  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
GoweroaeDt  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
IS  cents. 


UaCOMM-WB- Ashev 11 le 


5S/  .o^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


tM'l.  »«»il.»f  t.«»!«  Utxn 


BOCUMSNTS  DIVISION 
UNIVERSITY  OF  ILLINOIS  LIBRARY 
URBANA,  ILL.  05 


MAY  1959 
Volume  LXIV    No.  5 


ASHEVILLE:  1959 


Fort  Smith  WB  Airport 
Little  Rock  WB  Airport 
'i'exarkana  WB  Airport 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 


Wind         speed 
m.  p.  h. 


Relative    humidity    averages 
percent 


a  u 


8.8 
9.8 
8.1 


85 
93 


Number  of  days  with  precipitation 


ARKANSAS 
MAY  1959 


6.8 
7.0 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempefature 


NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SI  LOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

6LYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 

TURNPIKE 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD    DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN    TOWER 

DIVISION 


79.5 
78.7 
79.2 
78.6 
79.4 
78.1 
81.0 

78.6 
80.2 


81.9 

82.7 

82.5 

81. 4M 

81.2 

80.6 


83. 4M 

83.1 

84.2 

83.9 

83.5 

85.6 

85.7 

84.  4M 

82.2 

85.0 

85.3 

85.2 

83.2 


84.2 

83.7 

84.4 

74. OM 

83.6 

81.7 

83.9 

M 
83.0 
85.3 
85.4 
83.4 

85.4 
76.2 


85.0 
84.1 
84.1 
84.2 

85.0 
84.1 
86.0 
84.1 
85.1 
^ 
85.2 


58.1 
57.8 
60.8 
59.3 
58.8 
57.7 
58.7 

59.5 

60. 2M 


60.0 

59.1 

58.6 

60.6 

60. IM 

59.4 


61. 2M 

58.6 

60.4 

62.9 

62.2 

63.8 

63.8 

52.  9M 

63.4 

59.4 

60.5 

62.6 

62.9 


61.8 
62.4 
63.2 

61.  7M 
63.0 
60.4 
62.7 


62 


60.5 
58.6 


62.1 

61.7 

61.1 

63.1 

63.3 

65.4 

59.8 

63.3 

60.2 

62. IM 

65.6 


See 

Q    ul    I- 


68.8 
68.3 
70.0 
69.0 
69.1 
67.9 
69.9 

69.1 
70. 2M 


71.0 
70.9 
70.6 
71. OM 
70.  7M 
70.0 

70.7 


72.  3M 

70.9 

72.3 

73.4 

72.9 

74.7 

74.8 

73. 7M 

72.8 

72.2 

72.9 

73.9 

73.1 


73.0 

73.1 

73.8 

67. 9M 

73.3 

71.1 

73.3 

M 
72.5 
73.5 


73.0 
57.4 


73.6 
72.9 
72.6 
73.7 
74.2 
74.8 
72.9 
73.7 
72.7 

75.4 


3.1 
2.1 
3.6 


3.3 
4.2 
5.3 

4.5 
2.7 


3.5 
3.2 
3.7 
4.5 
3.5 


3.5 
3.1 
5.0 


94    29 

92    29 

92 

85 

93 

89 

93 


6.20 
5.55 
4.07 
4.68 
4.19 
5.76 
3.72 

5.21 
5.35 


3.60 
4.75 
3. '19 
3.39 
2.99 
2.46 

3.40 


4.10 
1.61 
1.97 
2.93 
5.29 
1.47 
1.87 
3.14 
2.13 
3.32 
2.44 
2.50 
2.50 

2.71 


3.00 
5.58 
2.10 
5.95 
4.84 
5.72 
2.54 
7.20 
5.45 
4.12 
2.19 
5.50 

2.50 
8.16 


1.91 
1.75 
2.45 
3.79 
2.04 
1.66 
3.29 
4.10 
1.32 

3.49 


1.50 
.09 


1.94 
1.78 


2.96 
.86 
.35 

2.51 

1.20 
2.54 

2.30 
2.61 


2.35 
3.29 

.22 
3.83 

.09 

.37 


2.02 
1.57 

.81 
1.21 

.81 
1.41 

.76 

1.34 
2.17 


1.60 
1.29 
.85 
.82 
.78 
.57 


1.49 
.35 
.54 

1.78 

1.47 
.44 
.51 
.73 
.50 
.98 
.99 
.80 

1.01 


1.45 
2.20 


1.94 
3.99 
3.19 


.65 

1.15 
2.13 
1.79 

.69 
3.50 
1.85 
2.00 

.73 
1.79 

.83 
2.01 


1.55 

.97 

1.05* 

1.93 

.74 

.70 

1.82 

1.75 

.75 

1.40 


.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


10 
9 
9 
8 
9 

12 


12 
10 


6 

& 
10 

6 
10 

6 

9 
5 

6 
B 


notes  following  Station   Index. 
-     54    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

HAT  1959 

CONTINUED 

Tern 

peraluce 

Piecip 

,a.,on 

|ll 

& 

No.  of  Days    | 

1  .§  1 

s 

Stow,  Steel 

No 

ol  Days 

Srarion 

Ma» 

Mm 

1  1 

1 

1 

B 

<  i 

2   i 
<  i 

< 

SS^ 

I 

1 

1 

a 

s 

5  t 
II 

hi 

5S 
hS 

1 

1  0  1 

1 

« 

J 

n 

1 

9 

s 

§ 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

DES  ARC                    AM 

HELENA 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES              AM 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE           AM 

WYNNE 

84.6 

84.1M 

55.6 

62.  6M 

75.1 
73. 4M 

5.0 

91 
91 

28 
29 

46 
46 

16 

15 

7 
12 

3 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.00 
3.59 

-  1.58 

1.53 
1.12 

17 
23 

.0 
•  0 

0 
0 

5 

7 

85.9 

64.8 

75.4 

4.9 

92 

28 

48 

17+ 

5 

7 

0 

0 

0 

1.71 

-  2.41 

.90 

23 

.0 

0 

4 

0 

8'>.6 

63.0 

73.8 

91 

1 

49 

15 

9 

5 

0 

0 

0 

3.18 

1.23 

22 

.0 

0 

5 

85.0 

51. 3M 

73. 2M 

2.9 

97 

21 

45 

15 

14 

4 

0 

0 

0 

3.36 

-   .75 

2.70 

22 

.0 

0 

4 

84.9 
85.6 
83.8 
84.2 

53.7 
55.1 
52.0 
52.4 

74.3 
75.4 
72.9 
73.3 

4.8 

92 
92 
90 
91 

29 
27 
29 
28 

47 
52 
51 
43 

14 

15+ 

16+ 

15 

9 

4 

10 

13 

2 
5 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.81 
3.52 
3.54 
1.30 

-  1.33 

.77 
1.04 
1.13 

.66 

27 
25 
23 
17 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 

3 

0 

DIVISION 

74.1 

3.9 

2.69 

-  1.59 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

S5.6 

54.4 

75.0 

92 

20 

50 

15 

2 

3 

0 

0 

0 

3.98 

2.18 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

OE    QUEEN 

86.1 

53.4 

74.8 

94 

28 

50 

15 

1 

5 

0 

0 

0 

4.53 

1.58 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

HOPE  3  NE                  AM 

84.1 

52.5 

73.3 

2.8 

91 

30 

48 

15 

7 

2 

0 

0 

0 

3.14 

-  2.05 

1.86 

23 

.0 

0 

3 

2 

I 

MOUNT  IDA 

83.6 

51.5 

72.6 

5.1 

91 

29 

44 

15 

9 

1 

0 

0 

0 

3.82 

-  2.10 

2.00 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 
0 

NARROWS  DAM                AM 

85.3 

50.0 

72.7 

93 

30 

46 

15 

4 

4 

0 

0 

0 

2.52 

.98 

23 

•  0 

0 

4 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA    AM 

83.3 

51.8 

72.5 

91 

30 

51 

15 

3 

1 

0 

0 

0 

3.27 

1.52 

25 

.0 

0 

5 

4 

2 

4 

1 

2 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        R// 

86.4 

64.5 

75.5 

4.3 

92 

29 

50 

15 

1 

7 

0 

0 

0 

4.54 

.93 

1.95 

24 

.0 

0 

84.2 

65.5 

74.9 

3.0 

92 

29 

54 

16 

1 

2 

0 

0 

0 

4.11 

-  1.02 

1.85 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

73.9 

4.1 

3.75 

-  2.17 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

84.4 

62.8 

73.6 

90 

29+ 

50 

15 

4 

3 

0 

0 

0 

3.35 

-  1.71 

1.70 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

CAMDEN  1 

85.3 

53.5 

74.4 

2.9 

91 

28 

50 

15 

4 

2 

0 

0 

0 

3.45 

-  1.04 

2.00 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

84.0 

64.8 

74.4 

2.3 

91 

29+ 

51 

15 

4 

2 

0 

0 

0 

2.86 

-  1.92 

.88 

22 

.0 

0 

5 

3 

0 

FORDYCE  6  W 

85. 2M 

53. 8M 

74.  5M 

90 

29+ 

49 

15 

4 

3 

0 

0 

0 

2.87 

.90 

22 

.0 

0 

5 

3 

0 

MAGNOLIA  3  N 

86.2 

52.9 

74.6 

2.5 

92 

28 

47 

15 

3 

4 

0 

0 

0 

5.15 

.34 

1.81 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

PRESCOTT 

86.6 

63.5 

75.1 

3.3 

92 

29+ 

48 

15 

5 

10 

0 

0 

0 

4.14 

-  1.05 

2.00 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

WARREN 

86.4 

54.4 

75.4 

3,3 

91 

31  + 

49 

15 

3 

7 

0 

0 

0 

3.00 

.70 

12 

.0 

0 

5 

4 

0 

DIVISION 

74.5 

3.4 

3.55 

-  1.49 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

86.5 

62.2 

74.4 

3.4 

92 

28 

47 

15 

4 

5 

0 

0 

0 

4.29 

.05 

2.32 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

86.1 

53. IM 

74. 5M 

96 

29 

51 

15 

5 

6 

0 

0 

0 

6.17 

2.75 

24 

.0 

0 

5 

4 

3 

DUMAS  1  ESE 

86.2 

62.7 

74.5 

2.7 

92 

31  + 

50 

15 

5 

4 

0 

0 

0 

3.10 

-  1.22 

1.10 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

MONTICELLO  3  S 

85. 6M 

53. 7M 

74.  7M 

45 

15 

5 

0 

0 

0 

2.05 

1.14 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

PINE  BLUFF 

86.  IM 

65. 5M 

75. 8M 

4.1 

91 

29+ 

53 

15+ 

2 

8 

0 

0 

0 

3.81 

-  1.14 

1.96 

25 

.0 

0 

3 

3 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

85.2 

54.1 

74.7 

91 

20 

51 

15+ 

7 

4 

0 

0 

0 

4.86 

2.02 

24 

.0 

0 

5 

4 

3 

PORTLAND 

84. 4M 

64.1 

74. 3M 

2.8 

90 

29 

51 

15 

6 

1 

0 

0 

0 

2.52 

-  1.29 

1.00 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

74.7 

3.4 

3.83 

-   .71 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:  97°  on  the  21st  at  Marlanna  2  S 
liOwest  Temperature:  36°  on  the  15th  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:  8. IS  inches  at  White  Rock 
Least  Total  Precipitation:  1.04  Inches  at  Aplin  1  W 
Greatest  One-Day  Precipitation:  3.50  Inches  on  the  22d  at  Mount  Magazine 


See  refereace  Dotes  following  StatiOD   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


AUAXSAS 

lUT  1959 

Station 

"o 

Day  of  moDth 

g 

1    2  1  3 

4   5   6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  I  14   15 

16  1  17  1 

18 

19   20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

ABBOTT 

2.15 

.13 

.23 

,27 

.00 

.52 

ALICIA 

1.39 

.20 

,03 

.08 

.27 

.30 

.29   .22 

T 

7 

ALUM  FORK 

1.91 

T 

,10 

T 

T 

1.55 

.26 

I 

ALY 

1.99 

T 

.15 

T 

.90 

.19 

.30   .30 

.15 

T 

T 

AMITY  3  NE 

1.19 

.12 

T     T 

,04 

,11 

.04 

7     .61 

.15 

.12 

ANTOINE 

l.»3 

,15 

.93 

.35 

APLIN  I  W 

l.Ot 

,10 

.04 

,06 

.15 

,39 

.28 

.02 

ARKADELPHIA 

3.35 

,15 

.08 

.30 

1,07 

1.70 

.09 

ARKANSAS  CITY 

2.56 

T 

,17 

.75 

.10   .46 

T 

,36   ,17 

.10 

.24 

7 

.16 

•  03 

ASHDOWN 

3.96 

T 

T 

T 

.66 

2.18   T 

.87 

.27 

ATHENS 

5.51 

.20 

1.06 

.10 

T     • 

1.60 

2.55 

T 

AUGUSTA 

1.73 

T 

T 

T 

.09 

.05 

I     .61 

T 

.09 

.67   .16 

,02 

T 

.04 

7 

6ALD  KNOB 

4.10 

.33 

.68 

1.49 

1.41 

.08 

.11 

8ATESVILLE  L  IVESTOCK 

1.61 

,11 

.32 

T 

.04 

.21 

.35 

.22 

.15   .13 

T 

,04 

7 

.04 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

1.97 

,03 

,32 

.03 

.54 

.40 

.26 

.20   .12 

T 

.05 

7 

SEATY  LAKE 

2.45 

T 

T 

.20 

.30 

T 

T     .35 

T 

1.30 

T 

, 

.10   .20 

7 

BEAVER  I  SE 

4.99 

.02 

.63 

,06 

1.26 

.07 

T 

.60 

1.12 

.61 

,19 

.06 

.14 

,07 

BEECH  GROVE 

1.45 

.26 

.15 

.16 

,23 

.28 

.17   ,20 

BEEDEVILLE 

2.50 

.12 

.08 

,22 

.39   ,45 

1.24 

BENTON 

1.75 

' 

,06 

.05 

,17 

,43 

,97 

.07 

BENTONVILLE 

6.20 

.22 

.60 

,27 

2.02 

.10 

.68 

.17 

.03 

1,24   ,08 

,30 

.02 

.47 

BERRYVILLE  4  NW 

5.05 

,64 

,15 

1.60 

.14 

.81 

.08 

.06 

1.11 

,06 

T 

.30 

,10 

BIG  FORK 

5.66 

.17 

.69 

t22       .74 

2.53 

1,53 

BIG  LAKE  OUTLET 

2.89 

T 

T 

.12 

,19   T 

.29 

.30 

,05   T 

.22   .30 

,28 

.70 

.14 

.30   7 

SLACK  ROCK 

2.76 

T 

.52 

T 

.40 

,39 

,48 

.30   .62 

.07 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

2.46 

.06        T 

,12 

T 

T 

T 

1.05 

.65 

,44 

.14 

BLUFF  CITY  3  SW 

5.50 

.38 

.25 

,40 

.47 

1,26 

1.42 

.39   .97 

BLYTHEVILLE 

2.93 

T 

.02 

,26 

,27 

,12 

.12 

.36 

7 

1.76 

BOONEVILLE 

3.00 

T 

.02 

,06 

1.46 

.29 

.22   .39 

,19 

,35 

7 

BOUGHT ON 

2.24 

,39 

.78 

1,07 

BRADFORD 

3.37 

,16 

.17 

.42 

,06   .60 

,43 

.52   .54 

.12 

.33 

BRINKLEY 

3.00 

.25 

,01   T 

1.53 

.88 

,23 

,10 

BUFFALO  TOWER 

4.25 

.24 

.10 

• 

1.36 

,71 

.82 

,10 

.33   .22 

.20 

.15 

eURDETTE 

1.42 

,19 

.38 

.30 

,15 

.13 

.27 

CABOT  4  SW 

2.86 

T 

.32 

.83 

.96 

.25 

.50 

7 

7 

CALICO  ROCK 

3.19 

.05 

,53 

T 

.01 

.16 

,18 

.47 

T     .31 

1.24 

,03 

.21 

CAMDEN  1 

3.45 

T 

.30 

.56 

.08 

.06  2.00 

.40 

.03 

T 

CARLISLE  1  SH 

2.63 

.55 

.08  1.07 

.24 

,50 

,27 

.12 

CLARENDON 

2.29 

.77 

.11 

.34   .58 

,42 

.07 

CLARKSVILLE 

5.68 

T 

T 

.10 

1,29 

.34 

2,20 

.28 

1,31 

,05 

.09 

.02 

CLINTON 

3.20 

,19 

1,08 

,91 

,46 

,34 

.20 

CONWAY 

3,79 

T 

,02 

.24 

T 

1,93 

,11 

.92 

.27 

.25 

.05 

CORNING 

5.29 

,65 

,12 

,67 

.51 

.50 

.25   .05 

.07 

1.47 

COVE 

4.65 

.25 

.23 

,56 

1.06 

1.37 

1.36 

CROSSETT  7  S 

4.29 

T 

T 

T 

.16  2,32 

T 

T      ,40 

.10   .26 

.02 

.08 

.11 

.09   .03 

.76 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

2.07 

,01 

,26 

.19 

.13   .60 

.48 

.32 

7 

T 

.06 

CUMMINS  FARM 

6.17 

.71 

1,16 

1.33 

2.75 

.19 

.03 

DAISY 

2.29 

T 

.06 

.30 

.60 

1.10 

.03 

DAMASCUS 

2.66 

.12 

.10 

T 

,05 

1,36 

.16 

.04   .72 

.27 

T 

7 

DANVILLE 

1.57 

.10 

.19 

,05 

,53 

T     .45 

,25 

7 

DARDANELLE 

2.10 

.05 

.51 

.16 

.19 

,01 

,11 

.02 

.05   .66 

.02 

.36 

DE  QUEEN 

4.63 

.13 

.55 

T 

1.58 

1.55 

.65 

.17 

DERMOTT 

2.04 

.52 

,62 

.42 

.48 

DES  ARC 

3.59 

T 

T 

.14 

,14   .05 

,66 

.75 

.37  1.12 

.33 

.03 

7 

DEVILS  KNOB 

5,96 

,05 

,15 

.52 

1.15 

.86 

.98 

.11 

.45   ,34 

.40 

.95 

DUMAS  1  ESE 

3.10 

.87 

.01  1.10 

.15   .24 

.12 

.94 

.07 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.86 

,07 

.54 

.72 

.04 

.88 

.49 

.12 

7 

EUREKA  SPRINGS 

5.56 

T 

,58 

.11 

.09 

.18 

1,57 

.08 

,07 

1.42   T 

.12 

.02 

.15 

.17 

EVENING  SHADE  1  NE 

3.26 

,15 

,51 

.03 

.16 

,17 

,32 

.64  1.20 

.08 

FAYETTEVILLE 

4.07 

T     T 

T 

.16 

.72 

,05 

.81 

.61   .44 

,42 

.46   T 

.21 

.01 

.16 

7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

4.68 

.02 

,17 

.87 

,97 

,01 

1.21   T 

.76 

.31 

.03 

.19 

.04 

.10 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

4.19 

T     T 

,02 

,15 

,50 

.06 

,77 

T 

.18   .76 

,81 

T 

.51 

.20 

.03 

.20 

T 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

3.60 

.36 

,03 

,34 

.15   .75 

.14 

.02 

.14 

.01 

1.60 

•  02 

•  04 

FOROYCE  6  W 

2,67 

T 

,38 

.82 

T 

T 

.90   .17 

.60 

T 

T 

T 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R// 

4,64 

T     ,21 

,30 

1.16 

2.13 

T 

T 

.04 

.51   T 

.48 

T 

.01 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

6.72 

,28 

.90 

.79 

1,79 

T 

T 

1.00 

.36 

.84   .33 

.12 

.29 

T 

.04 

FULTON 

4.79 

,02 

T          .12 

T     ,02 

.56 

.04 

.03   T 

2.92 

.03 

1.09 

T 

7 

7 

GEORGETOWN 

2.02 

T 

.12 

.06   T 

.62 

.11 

.50   .25 

.16 

.18 

7 

GILBERT 

4.76 

,15 

.55 

.26 

.01 

.73 

.20 

.06 

.39  I. 10 

1.29 

.02 

GLENWOOD 

1.64 

T 

T 

.42 

,13 

T 

.67 

.01 

.41 

GRAVELLY  2  ESE 

3.15 

.05 

.10 

.04 

,70 

T     .58 

.47 

.22 

.99 

GRAVETTE 

5.76 

.19 

,14 

.75 

.13 

1.41 

,54   ,64 

.19 

.59 

.44  r 

.20 

.05 

.47 

.02 

GREEN  FOREST  *  ESE 

5.07 

.06 

.91 

.32 

1.04 

.03 

.83 

.76 

.72 

.14 

.22 

GREENBRIER 

2.80 

1.90 

,40 

.90 

GREENWOOD 

3.67 

.22 

.54 

.93 

1.30 

.25 

.43 

GORDON  3  E 

2.96 

T 

.35 

,25 

.14 

7    1.16 

.64 

.42 

HAMBURG 

2.93 

.05 

.37 

1,46 

.57   ,42 

.06 

HARRISON 

3.72 

.05 

.19 

.30 

.76 

.07 

.76 

.70 

,40 

.38 

.11 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

1.77 

T 

T 

,26 

.70 

.38 

.02   .33 

.08 

HECTOR 

5.63 

.61 

1.71 

,10 

1.61 

.09 

.34 

.96 

.39 

HELENA 

1.71 

T 

.12 

.32 

.06   T 

.06   .90 

.02 

.19 

•  02 

T 

HENDERSON  2  W 

2.46 

.20 

,43 

.07 

.06 

.27 

.41 

.21   .06 

•  94 

.06 

.06 

•  09 

HOPE  3  NE 

3.14 

T 

,01 

.44 

.07   T 

1.86 

.71 

.09   7 

7 

HOPPER 

2.66 

.09 

,05 

,24 

,49 

T 

.28   .67 

T 

.70 

.14 

HORATIO 

5.02 

.16 

.12 

,01 

.58 

2.99 

1.46 

.14 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

2.04 

.16 

,12 

T 

,04 

,01 

.07 

.01 

.13 

.74 

.72 

.01 

T 

.01 

HUTTIG  DAM 

3.26 

.03 

.04 

.86 

.65 

T 

.74   .60 

.22 

.12 

INDEX 

4.60 

T 

.50 

2.00 

.79 

1.39 

JASPER 

2.91 

.02 

.44 

.67 

,02 

.64 

.20 

.91 

.30 

•  09 

.06 

JESSIEVlLLE 

1.35 

T          .01 

.05 

T 

T 

.03 

1.04 

.22 

JONESBORO 

1,47 

.03 

,04 

.14 

.19 

,13 

.23 

.44   .21 

.02 

•04 

REISER 

1,87 

,16 

.40 

T          .51 

.30 

•  30 

•  20 

KEO 

3.16 

.01 

T 

.05 

,75 

.42 

.03 

1.23 

.45 

.04 

.20 

LAKE  CITY 

2.47 

T 

.17 

.60 

.10 

.21 

.26 

.66   .16 

•  27 

LAKE  HAUMELLE 

2.69 

.12 

,15 

1.82 

.60 

L ANGLE Y 

4.47 

.35 

T     .05 

T 

I 

.51 

.03  1.40 

.30 

1.80 

T 

.03 

LEAD  HILL 

- 

_     _     _ 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     - 

- 

- 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

5.53 

T 

.43 

,88 

,63 

1.20 

.01 

1.04 

T 

.10 

.22 

.09 

.97 

T 

LEOLA 

2.70 

.23 

.45 

.23 

l.ll 

.68 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

1.66 

,02 

T 

.31 

.06 

.01 

.06 

.33   T 

.70 

.02 

.09 

T     •Ot 

I 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.20 

,12 

.16 

T 

.05 

1.02 

.70 

.01 

.07 

•  07 

LURTON 

3.43 

.02 

,06 

,79 

.40 

.02 

.64 

.15 

.05 

.24   .55 

.37 

.14 

MADISON 

2.56 

,28 

.36 

.30 

I 

.27 

.79   .44 

•  10 

.02 

T 

MAGNOLIA  3  N 

5.16 

.40 

.46 

.40 

.50 

.03  1.81 

1.96 

MALVERN 

3.29 

T 

.14 

.37 

T 

1.82 

.66 

T 

•  08 

•  02 

MAMMOTH  SPRING 

3.19 

.23 

,85 

T 

.22 

.52 

.67   .03 

.47 

T 

•  20 

7 

MARIANNA  2    S 

3.36 

.14 

.16 

T     I 

.08 

2.70 

I 

.28 

T 

MARKED  TREE 

3.14 

.35 

.54 

.03 

•  31 

.36 

.63   .15 

.04 

.73 

MARSHALL 

3.39 

,16 

.82 

.44 

.20 

.44 

.60 

.73 

MARVELL 

3.61 

.10 

.30 

.40   .11 

2.00 

I 

•tc 

.Ix 

MELBOURNE 

3.29 

,34 

1,46 

.02 

.39 

.32 

.20 

.03   .31 

.18 

.04 

HENA 

2.54 

.07 

.13 

,02 

.03 

.02 

,44 

.01 

.69 

.52 

.61 

MONTICELLO  3  S 

2.05 

.29 

1.14 

.60 

•«2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  0 

2.79 

,17 

.36 

.26 

.52   .55 

.20 

.09 

.64 

MORRILTON 

4.10 

T 

.07 

.03 

T 

.07 

1.76 

T 

1.02 

.35 

7 

•  •0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

Station 

1  1  2  I  3 

4    5  1  6 

7  1  8  1 

9 

10  I  11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

MOUNT  IDA 

3.82 

.07 

.06 

.06 

.26 

.04 

.66  2.00 

.50 

.07 

.10 

MOUNT  MAGAZINE 

7.20 

• 

• 

•    3.00 

3.50        .70 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

2.99 

.49 

.31   .27 

.78 

.43 

.68 

.03 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.46 

.11 

.33   .13 

T 

.24 

.39 

.18 

.26   .18 

.57 

.04 

T 

.03 

.12 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

2.6» 

.15 

1.15 

.63 

.17 

.22 

.20 

MULBERRY  6  NNE 

5.57 

.30 

T 

.54 

1.15  l.Ol 

.76 

.51 

.65   .28   .10 

.22 

.80 

.05 

NARROWS  DAM 

2.52 

.37         .06 

T 

.31 

T     .96 

.17 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

3.27 

.10 

.05 

.01 

.03   .44 

T 

•  02   .91   .02 

1.52 

T 

NATHAN  i  WNW 

4.49 

.09 

.05 

.40 

.19  1.17   .03 

2.45 

7 

.11 

NEWHOPE  3  E 

4.02 

.82 

.65  1.35 

1.00 

NEWPORT 

2.13 

.09 

.08 

.55 

T     .33 

.20 

.60   .23 

.03 

.02 

NIMROD  OAH 

1.32 

.10 

.10 

.10 

.10 

.17 

.75 

OOELL  3  N 

7.30 

.14 

1.55 

1.75 

.01 

1.80 

.33 

1.02   .06 

.38 

.02 

.24 

OOEN  2    W 

3.27 

.05 

.05 

.57 

.11   .20   .97 

1.23 

.09 

OKAY 

4.54 

.02 

.03 

.02   .56 

1.39   .02  1.95 

.55 

7 

OSCEOLA 

2.49 

.06   .14 

.33 

.07 

.11 

.52   .06 

.03 

.15 

1.02 

OHENSVILLE 

1.27 

.01 

.01 

.05   T 

.11 

.10 

.05 

T 

T     .45   .07 

.41 

T 

.01 

OZARK 

5.45 

.14 

.68 

1.85   .61 

.02 

.82 

.32 

.56   .12   .07 

.09 

.04 

.13 

OZONE 

6.15 

.02 

.15 

T 

.33 

1.00   .52 

.10 

T    1.14 

.34 

1.55   .44 

.30 

.04 

.22 

T 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

3.32 

.33 

.04 

.82 

.18 

.90 

.01 

.06 

.98 

PARIS 

4.12 

.04 

.34 

2.00 

.28 

T 

.14 

.10 

T 

7 

PARKIN  2    H 

1.22 

.06 

.08 

.03 

.11 

.28 

.39   .15 

T 

.10 

PARKS 

2.38 

.34   .42 

.15   .32 

1.15 

PERRYVILLE 

T 

.03 

T 

.40 

T 

.81   T 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

.03  . 

PINE  BLUFF 

3.81 

.82 

.03   .01 

.94 

1.96 

.02 

PINE  atUFF  FAA  AIRPORT 

4.86 

.02 

1.00 

.58 

.09 

T 

1.04       2.02 

.11 

PiNe  RiDee 

5.91 

.09 

.06 

.50 

•73   .54  2.23 

1.76 

POCAHONTAS  1 

2.44 

.07 

.14 

.99 

.39 

.60 

.25   T 

T 

7 

T 

PORTLAND 

2.52 

T 

.45 

.55   .12 

T 

1.00   .25 

.15 

T 

PRESCOTT 

4.14 

T     .02 

.48 

1.46 

2.00 

.10 

RATCLIFF 

3.21 

1.42 

.17 

1.20   T     .42 

ROGERS 

5.21 

T 

.10 

.48 

.13  1.25 

.16  1.34 

.20 

.30 

.57        .26 

.16 

.26 

RUSSELLVILLE 

2,19 

T 

.73 

.36   .11 

.65        .13 

.21 

SAINT  CHARLES 

2.81 

.13 

.60 

.73   T 

.23   .23 

.12 

.77 

SAINT  FRANCIS 

3.89 

.13 

.63 

.65 

.68 

1.17   .07 

.53 

.03 

SALEM 

3.52 

.29 

.56 

.04 

.37 

.44 

.29 

1.53 

SEARCY 

2.50 

.08 

.02 

.27 

.50 

.80 

.13   .49 

.14 

.04 

.01 

.02 

SHERIDAN  TOWER 

3.49 

.85 

.04 

1.40       1.10 

.10 

T 

SHIRLEY 

3.21 

.08 

1.08   .07 

T 

.03 

.70 

.56 

.02   .24 

.26 

.06 

•  11 

SILOAM  SPRINGS 

6.35 

.08 

.16 

1.36 

.13  2.17 

.14 

.55 

.34 

.56   .03 

.27 

.01 

.55 

SPARKMAN  *  e 

3.15 

1.00 

.15 

1.40 

.60 

STAMPS 

5.36 

.46 

.83 

.47 

.13 

7    1.12   .77 

1.58 

7 

STAR  CITY  2  S 

2.79 

T 

.72 

.39 

.51   .54 

.28 

.35 

T 

STEVE 

1.69 

.68 

.50 

.51 

STUTTGART 

3.52 

.40 

.19   .84 

.74   .27 

1.04 

.04 

T 

STUTTGART  9  ESE 

3.54 

.46 

.66   .16 

.41  1.13 

.72 

SUB I AC 0 

5.50 

.02        .04 

.39 

1.79   .85 

.05 

.04 

1.43   .82 

.07 

7 

T 

TAYLOR 

4.36 

.40 

.74 

.16 

.04  1.84 

1.18 

T 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

4.11 

.03   .03 

.01 

.19 

.50   .23 

T 

T 

1.85       1.27 

7 

T 

TURNPIKE 

- 

- 

- 

~ 

■ 

" 

" 

_     -     - 

" 

" 

_     -     - 

_     _     - 

" 

" 

WALDRON 

2.50 

T 

.04 

.24 

.07   .59 

.93        .73 

7 

WALNUT  GROVE  2    NNE 

1.75 

T 

.17 

.50 

.45 

.63 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

2.50 

T 

.03 

.25 

.17   T 

.58 

.34 

1.01 

.07 

.02 

.03 

WARREN 

3.00 

.03 

.59 

.70 

T 

.4C 

.60   .02   7 

T 

.60 

.06| 

WASHITA 

2.39 

T 

.10 

.68 

.53   .13 

.95 

WHITE  ROCK 

8.16 

.30 

.18 

.60 

1.05  1.20 

7 

1.90 

.3! 

2.01        .2! 

.25 

.0! 

.02 

WHITECLIFFS 

4.77 

.10 

T 

.10   .45 

2.60 

1.52 

7 

WYNNE 

1.30 

.05 

.10 

.66 

.05   .40 

T 

.04| 

T 

YELLVlLLE 

3.92 

.19 

.31   .70 

.68 

.22 

.03 

.35   .03 

1.37 

.02 

7 

1  .oz 

DAILY  TEMPERATURES 


ABKAXSA8 
MAT   19S9 


Day  Oi  Month 


8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   29 


ALUM  FORK 

ARKAOELPHIA 

ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 


BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CR05SETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DAROANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GILBERT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


89   88 
61   67 


89   85 
60   63 


89   86 
68   68 


89   86 
66   6S 


86   90 
61   63 


91   88 
56   63 


87   87 
57   60 


89   79 
62   65 


89   88 
55   62 


94   89 
64   63 


90   88 
67   65 


87   85 
65   62 


91   89 
69   65 


88   35 
58   68 


92   90 
64   62 


87   88 
58   62 


90   91 
61   60 


90   86 
62   61 


86   83 
61   67 


85   83 
72   69 


89   87 
62   64 


86   83 
63   66 


90   85 
66   67 


88   80 
66   68 


MAX 
MIN 


63   68   65 


87   84 
63   67 


HOPE  3  NE 


HOT  SPRINGS  1  NNE 


92   84 
64   68 


88   86 
65   65 


38   87 
54   69 


91   85 
64   60 


88   79 
63   66 


91   89 
64   67 


88   83 
56   66 


88   83 
60   67 


86   85 

59   65 


87   88   86 
62   61   61 


89   90 
65   60   64 


90   90 
64   61 


86   36 
65   62   63 


85   85   75 
62   62   57 


85   86   87 
62   59   63 


92   93   90 
66   68   68 


87   89   82 
66   63   61 


89   90   85 
72   67   67 


89   87   85 
65   51   65 


86   86   86 
63   63   65 


92   89   86 
67   69   67 


90   86   88 
63   50   62 


90   89   86 
67   64 


88   87 
66   64   64 


82   89 
59   63   64 


89   88   38 
66   60   65 


85   85   79 
63   62   61 


84   83   75 
67   68   60 


82   83   75 
64   68   53 


84   85   78 
65   67   59 


87   88   87 
68   64   63 


89   87   85 
67   65   65 


87   86   77 
67   67   61 


84   84   80 
66   69   58 


84 

83 

74 

63 

65 

55 

86 

86 

83 

69 

52 

55 

90 

90 

87 

66 

65 

63 

83 

88 

34 

67 

60 

63 

83 

.  86 

88 

67 

60 

65 

83  83  85 

60  60  59 

86  85  85 
67  60  62 

88  87  84 

57  55  64 

34  go  86 

50  57  57 

87  83  82 

51  45  52 

85  79  87 

57  47  53 

83  74  85 

58  52  61 


45   57   55 


55  60  59 

81  80  38 

57  51  57 

85  74  85 

51  57  59 

83  79  38 

63  57  65 

88  85  85 

62  63  62 

83  79  35 
55  50  58 

84  33  35 
60  54  59 

84  79  86 

58  54  50 

91  37  37 

63  63  60 

88  85  38 
62  60  60 

84  81  83 

59  59  57 

89  83  83 
55  65  64 


61   57   60 


64  59  61 

39  35  35 

52  56  65 

77  71  74 
47  54  53 

80  71  76 

51  56  55 

79  63  75 

49  58  55 

78  75  75 
47  54  55 

30  70  83 

52  50  54 

88  85  85 

51  60  63 

83  69  83 

55  56  57 

81  80  79 


80   75   84 


79   58   74 


79   74   80 
47   50   54 


85   82   89 
67   60   53 


87   37   80 
58   64   61 


59   60   50 


33 
53 

81 
52 

85 

64 

34 
62 

82 
65 

79 
50 

86 
51 

34 
68 

84 
54 

83 
64 

85 
50 

84 
58 

85 
66 

81 
53 

78 
53 

79 
58 

85 
55 

83 
53 

88 
55 

38 
59 

87 
53 

30 
61 

87 
59 

85 
69 

86 
64 

84 
58 

81 
58 

80 
61 

84 
64 

33 
55 

86 
61 

34 
57 

38 
65 

85 
51 

38 
64 

86 
66 

81   80   78 
61   63   52 


67   53   65 


77   73 
57   57 


77   59 
59   59 


76   76 
60   58 


87   82 
67   52 


79   75 
59   60 


53   60   58 


80   78 
58   58 


71   70   67 


88   35   75 
58   53   50 


83   73   68 
53   50   43 


84   67   67 
59   51   48 


86   74   69 
61   57   52 


87   72   74 
60   56   50 


85   75   70 
58   49   47 


86   82   72 
53   52   49 


82   76   67 
59   49   45 


85   84   75 
63   59   47 


86   85   70 
52   55   51 


91   82   77 
58   53   50 


83   85   71 
65   51   46 


35   73   73 
63   55   51 


75   70   65 
59   39   36 


76   68   67 
60   41   43 


77   66   65 
52   43   40 


86   80   73 
54   55   49 


85   73   63 
61   50   50 


31   74   70 
58   45   43 


74   57   66 
56   33   37 


39   31   73 
62   53   51 


84 
60 

85 
54 

86 
67 

89 
64 

81 
51 

85 
64 

84 
65 

90 
65 

87 
59 

87 
70 

88 
72 

92 
59 

74 
57 

82 
50 

82 
61 

85 
57 

74 
49 

71 
57 

83 
65 

84 
65 

72 

58 

85 
58 

82 
69 

35 
58 

85 
58 

85 
51 

85 
65 

89 
65 

80 
57 

84 
61 

85 
65 

89 
63 

79 
55 

87 
54 

86 
67 

85 
64 

71 
55 

87 
60 

34 
55 

85 
57 

86 
52 

89 
67 

89 
57 

91 

57 

80 
58 

88 
67 

84 
59 

88 
58 

86 

60 

88 
64 

88 
68 

88 
65 

79 
60 

85 
62 

87 
68 

83 
67 

80 
59 

85 
64 

83 
58 

88 
57 

69 
55 

33 

60 

86 
57 

84 
57 

89 
55 

88 
64 

85 
57 

89 
54 

81 

62 

87 

85 
62 

91 
64 

82 
62 

83 
65 

38 
70 

91 
57 

90 
53 

38 
53 

90 
67 

88 
68 

76 
53 

79 
59 

85 
67 

83 
66 

73 
50 

72 
53 

75 
59 

81 
72 

84 
59 

86 

55 

85 
62 

90 
65 

85 
61 

37 
53 

85 
58 

36 
64 

75 
55 

31 
60 

84 
63 

86 
64 

78 
58 

83 
60 

85 
67 

87 
57 

78 
60 

32 
61 

83 
59 

85 
65 

78 
58 

81 
60 

82 
52 

84 
66 

76 
56 

84 
50 

33 
59 

37 
58 

85 
50 

87 
65 

86 
66 

90 
65 

85 
63 

39 
55 

39 
63 

92 

57 

79 
60 

84 
60 

34 
71 

87 
69 

78 
58 

84 
58 

84 
70 

86 
50 

79 
55 

83 
61 

84 
67 

85 
64 

76 
57 

83 
62 

85 
67 

85 
65 

83 
43 

87 
54 

84 
70 

83 
70 

79 
54 

84 
65 

86 

67 

36 

54 

84 
60 

86 
67 

84 
69 

90 
66 

82   78 
50   60 


54   63   65 


64   61   55 


85 

83 

59 

61 

83 

80 

55 

64 

85 

33 

59 

65 

69 

69 

60 

58 

85 

85 

62 

51 

32 

79 

52 

52 

33 

73 

59 

65 

85 

81 

51 

67 

85 

85 

55 

68 

83 

77 

59 

67 

34 

32 

61 

58 

32 

80 

52 

50 

37 

87 

59 

66 

85 

85 

59 

64 

84 

80 

62 

58 

84 

75 

61 

53 

85 

85 

61 

63 

60   51   59 


39   89 
50   57 


71   69 
59   57 


71   72 
57   60 


73   70 
57   57 


81   75 
62   55 


77   74 
57   53 


77   77 
55   62 


69 

59 

59 

57 

75 
57 

70 
50 

84 
51 

34 
68 

30 
63 

83 
53 

87 
60 

78 
55 

35   87 
64   70 


39   88 
56   71 


86   87 
65   65 


83   86 
64   68 


78   34 
63   50 


86   36 
52   63 


87   87 
53   67 


35   90 
66   71 


88   87 
55   69 


85   89 
66   70 


35   37 
65   70 


83   90 
68   67 


85   90 
64   67 


85   39 
68   58 


85   39 
66   72 


73   72 
63   67 


78   85 
60   57 


79   83 
52   65 


80   81 
60   61 


84   37 
64   52 


85   89 
67   70 


84   87 
59   51 


77   85 
59   50 


32   86 
50   60 


88   91   92 
61   64   60 


93   94   85 
61   64   61 


90   89   83   87 
65   66   63   66 


88   90 
65   61 


39   92   92   85 
64   53   53   55 


89   87   30   85 
66   69   67   68 


92   94 
68   66 


91   89   82 
73   71   71 


68   58   67 


63   57   63 


88   91   85 
65   69   66 


92   89   83 
66   65   66 


88   84.6 
68   65.6 


35.3 
68   63.5 


85   33.7 
63   62.4 


85   84.2 
67   63.1 


83.5 
67   62.2 


36.5 
67   62.2 


86.1 
70   63.1 


57   69   53.2 


92   89   85 
65   67   65 


64   64   63 


87   89   87 
68   67   67 


86   88   37 
63   61   61 


65   37 
64   64 


86 
68 


85 
55 


89  . 
67 


90 
68 


85 
67 


86 
62 


81 
63 


86  82  81 

65  62  64 

90  90  85 

61  63  53 

92  90  87 

69  70  69   68 


93   91 
59   67 


;e8   rollovlng  Statli 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


ARKANSAS 
MAY  1959 


Station 


JONESBORO 

KEISER 

ICEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK    WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 


MOUNTAIN  HOME  1  NNW 


MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 


NIMROD  DAM 


nZARK 


GOULD  RADIO  »;ORS 
PARIS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 


Day  Of  Month 


92   90   89 
66   69   70 


90   92   69 
64   65   69 


62   64   67 


91   37   86 
64   66   70 


88   84   85 
61   65   66 


89   87   84 
53   60   63 


92   89   89 
64   58   65 


91   89   87 
60   62   65 


57   64   64 


89   86   83 
65   68   69 


63   63   63 


65   67   68 


59   65   69 


86   81   82 
64   66   63 


58   64   68 


89   84   85 
54   58   66 


MAX 

88 

MIN 

58 

MAX 

90 

MIN 

65 

MAX 

90 

MIN 

63 

MAX 

90 

MIN 

62 

MAX 

89 

MIN 

60 

MAX 

92 

MIN 

60 

MAX 

91 

MIN 

60 

MAX 

92 

MIN 

65 

MAX 

91 

MIN 

66 

90   88   87 
65   65   70 


92   91   89 
66   56   65 


86   87   85 
62   63   65 


89   90   91 
67   68   69 


90   89   86 
66   66   64 


68   68   66 


66   60   63 


89   87 
57   59 


90   90   90 
63   60   62 


65  65  63 

88  90  92 

63  65  67 

85  35  86 

70  67  67 

85  83  85 

69  65  60 


67   69   65 


86   83   87 
61   64   61 


86   8  5 
64   66 


86   86 
61   67 


89   85 
55   60 


87   82 
58   60 


89   85 
69   66 


87   89 
62   67 


86   82 
63   66 


92   89 
60   64 


B8   83 
62   63 


62   67   62 


91   84   86 
59   64   66 


64   66   67 


58   61   68 


65   64   71 


90   89 
64   63 


90   86 
68   66 


87   87 
66   64 


87   86 
65   66 


87   88 
62   70 


84   79 
65   60 


87   88 
67   65 


89   89 
65   65 


90   89 
64   64 


82   76 
65   58 


88   84   88 
67   54   61 


83   80 
62   57 


82   73   87 
64   60   64 


88   89   86 
60   63   63 


87   85   87 
55   59   57 


35   82   38 
63   55   54 


68   51   53 


88   83   79 
54   60   59 


83   81   85 
56   55   57 


84   79   82 

53   68   57 


30   79   32 
56   52   54 


85   78   69 
50   52   5t 


88   88   77 
56   61   59 


36   87   77 
57   61   61 


80   77   85 
60   55   67 


90   88   64 
63   66   65 


33   76   80 
56   63   57 


86   30   88 
57   50   61 


86   84   86 
61   55   66 


66   59   60 


66   82   88 
65   62   64 


86   61   88 
64   60   62 


66 

77 

89 

56 

60 

56 

65 

69 

86 

65 

64 

64 

90 

88 

86 

61 

66 

63 

77 

71 

74 

50 

54 

66 

64 

62 

86 

66 

59 

57 

86 

85 

81 

64 

58 

62 

84 

80 

89 

61 

57 

59 

83 

78 

86 

66 

61 

66 

78 

78 

78 

46 

48 

89   89   87 
61   70   69 


87   82   77 
66   66   66 


86   84   77 
68   66   67 


86   83   77 
66   59   64 


82   80   74 
59   64   60 


90   87   80 
64   70   65 


67   86   85 
59   68   67 


80   82   73 
58   69   59 


80   79   84 
66   60   60 


87   85   75 
60   72   65 


83   61   60 
63   67   65 


79   74   79 
67   61   59 


79   77   77 
58   60   61 


82   79   77 
58   61   61 


84   83   77 
63   60   60 


87   64   62 
60   62   60 


81   78   81 
57   61   60 


69   66   65 
59   66   64 


64   76   62 
69   60   60 


86   89   64 
61   68   66 


88   81   78 
68   66   66 


86   91   76 
61   66   68 


87   87   85 
67   64   62 


86   82   80 
66   65   65 


63   83   79 
61   64   62 


87   85   80 
62   69   66 


77   73   82 
60   59   55 


85   78   70 
63   51   48 


86   79   78 
60   53   49 


67   72   70 
64   53   49 


87   72   71 
66   55   52 


86   84   77 
59   58   47 


89   85   73 
58   56   45 


81   70   70 
60   46   38 


85   74   70 
59   53   45 


83   71   67 
67   59   52 


79   73   71 
55   45   40 


85   78   71 
59   52   50 


66   85   76 
60   51   46 


86   77   71 
60   60 


68   78   71 
57   54   44 


74   68   60 
56   40   41 


76   74   67 
59   44   40 


76   78   63 
69   46   37 


83   90   77 
66   62   46 


62   68   75 
69   54   51 


83   71   67 
64   52   48 


78   88   75 
69   50   45 


89   66   77 
61   59   50 


82   76   71 
59   48 


62   79   63 
55   47   43 


86   79   70 
59   49   46 


87   82   78 
63   59   53 


73   72 
56   63 


89   72   70 
64   64   61 


63   79   70 
61   47   43 


82   71 
63   59   51 


88   87   74 
62   57   48 


66   80   75 
69   50   48 


66   78   72 
63   51   48 


78   70   67 
68   42   42 


77   72 
48   67 


75   84   66 
50   62   63 


77   85 

55   64   66 


77   65 

55   60   65 


79   66   88 
45   59 


70   71   83 
40   55   57 


73   83 

48   48   64 


77   76   84 
48   56   61 


71   76   82 
45   58   56 


77   64   65 
48   64   68 


86   90   86 
63   66   66 


86   90 
69   66 


77   85 
48   57 


77   81 

49   60   64 


79   84   86 
46   65   58 


67   74   77 
48   53   56 


59   73   62 
47   65   50 


68   57 

44   50   58 


76   79   86 
52   56   60 


74   76   65 
53   62 


73   72   82 
48   56   54 


71   80   66 
44   59 


77   84   89 
51   59   62 


79   85 

49   52   56 


57   59   50 


89   89 
65   54 


85   91 
61   61 


64   64 
67   67 


85   85 
69   70 


82   84 
52   69 


85   89 
68   66 


83   89 
70   56 


78   79 
56   52 


83   85 
67   66 


84   84 
57   67 


85   85   83 
68   61   64 


84   62   80 
63   60   65 


63 

34 

65 

51 

87 

61 

63 

61 

61 

66 

64 

56 

85 

80 

54 

59 

84 

63 

64 

60 

87 

63 

66 

65 

80 

76 

65 

58 

60 

84 

62 

58 

88 

66 

64 

61 

84 

86 

65 

61 

81 

86 

55 

56 

68 

67 

64 

50 

87   87   87 
56   69   58 


85   67   88 
66   61   68 


53   62   53 


70   51   50 


65   64 
57   54 


82   63 
58   67 


70   63   51 


69   68   70 


81   35 
63   61 


77   85   86 
51   50   66 


72   71   83 
43   55 


73   77   83 
62   55   56 


76   37   89 
50   50   69 


68   77   81 
50   55   60 


71   77   84 
49   68   65 


77   78   85 
4  7   59 


78   86   89 
54   56   57 


72   81   85 
62   60   62 


85   88 
69   68 


34   84 
62   54 


86   91 
72   54 


86   90 
70   68 


84   91 
58   65 


84   86 
62   57 


87   34 
57   67 


87   90 
57   66 


58   65   56 


55   57   56 


87   66 
67   68 


84   87 
67   68 


86   86 
70   64 


66 

82 

64 

58 

69 

78 

55 

56 

87 

74 

63 

60 

83 

82 

67 

61 

89 

82 

65 

58 

82 

66 

64 

52 

80 

33 

50 

59 

89 

80 

63 

50 

83 

34 

55 

62 

80 

34 

63 

60 

64 

86 

66 

61 

64 

84 

54 

50 

85 

35 

65 

58 

84 

87 

56 

52 

83 

33 

62 

56 

73 

70 

50 

52 

86 

86 

57 

62 

90 

36 

50 

50 

86 

86 

66 

51 

84 

83 

55 

50 

75 

75 

62 

51 

86 

82 

68 

57 

89 

91 

67 

63 

67 

85 

62 

60 

84 

85 

63 

60 

84 

S3 

69 

68 

80 

65 

64 

58 

61 

82 

55 

64 

87   87   82 

63   59   64   67 


90   90   84 

69   59   56   67 


84.6 
63.0 


84.1 
56.4 


92   90   89   88 
68   65   55   58 


35   81 
61   61 


89   87   81 


67   55   65   67 


66   67   71 


86   84 
69   68 


87   86 
67   55 


66   86 
65   69 


67   74 
60   69 


62   63 
64   53 


76   63 
64   62 


61   86 
55   50 


76   65 
65   54 


83   85 
66   69 


73   68 
56   62 


66  83 

67  65 


83   88 
60   55 


67   87 
56   68 


82.6 
68.5 


66.0 
61.3 


84.4 
62.9 


81.4 
60.6 


83.9 
62.7 


85.6 

63.7 


84.1 
63.3 


91   86   87 


53   52   51 


76   78 
64   63 


86   63 
64   66 


65   64   66 


93   88 
62   66 


91   85 
56   67 


81   83 
65   66 


93   88 
61   64 


83.5 
61.5 


81.2 
60.1 


86.3 
60.0 


83.3 
61.3 


70   58   66   59 


87   67 
69   68 


67   53   71 


87   88   90 
54   66   70 


66  57  57 

85  86  90 
64  63  68 

86  84  85 
68  56  58 

87  87  91 
66  63  70 


86   85 
62   66 


56   56   65   66 


77 
51 

83 
61 

87 
66 

90 
67 

85 
67 

84 
57 

87 
65 

90 
67 

81 
55 

89 

71 

64   75   66 

66   61   53 


91   82 
71   68 


90   81 
59   65 


92   87 
66   61 


92   90 
70   56 


92   66 
67   55 


92   68 
68   58 


92   60 
58   63 


89   88 
65   65 


33.0 
52.0 


85.3 
61.9 


86.1 
65.5 


85.3 
60.5 


87 
70 


86.6 
63.6 


85.4 
62.9 


84.9 
63.7 


85.2 
62.6 


80.2 
60.2 


See   reference    ootes   follQwlof  StktloD   Index. 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

IBUWalB 
KAY  1959 

Day  Oi  Montli 

?. 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

38 

31 

1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

90 
64 

89 
66 

87 
68 

90 
68 

89 
67 

85 
67 

86 
62 

80 
60 

88 
62 

87 
58 

84 
69 

77 
67 

85 
52 

85  59 
55   52 

78  83 
52   52 

87 
66 

84 
68 

89 

68 

89 
67 

63 
65 

84 
61 

83 
67 

86 

67 

90 
68 

92 

70 

89 
71 

90 

71 

65 
67 

69 
70 

85.5 
55.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

87 
36 

89 

64 

88 
67 

86 

67 

88 
61 

88 
66 

86 
61 

84 
59 

81 
60 

87 
61 

87 
65 

83 
61 

78 
51 

83  69 
54   51 

68  75 
51   54 

83 
52 

85 
57 

83 
62 

87 
53 

68 
55 

84 
60 

62 
61 

82 
56 

84 
69 

85 
67 

67 
69 

90 
69 

89 
65 

81 
58 

83.8 
62.0 

sueiACo 

MAX 
MIN 

90 
62 

83 
68 

85 
65 

65 
66 

84 
65 

83 
62 

82 
55 

74 
50 

85 
55 

81 
59 

78 
58 

82 
59 

85 
58 

73  70 
48   49 

78  82 
49   50 

87 
62 

87 
59 

89 
55 

69 
54 

79 
62 

83 
58 

75 
64 

86 
65 

85 
55 

89 

70 

91 
58 

92 
67 

85 
55 

87 
68 

83.4 
61.3 

TEXARKANA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
63 

83 
67 

82 
66 

87 
69 

82 
63 

87 
68 

88 
61 

84 
65 

84 
67 

85 
62 

79 
61 

82 
64 

87 
62 

74  73 
58   54 

78  85 
58   54 

87 
59 

86 

71 

87 
69 

87 
70 

80 
67 

80 
64 

81 
66 

87 
67 

67 
57 

88 
72 

90 
70 

92 

70 

66 
67 

67 
70 

84.2 
65.5 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 

MIN 

90 
56 

87 
67 

85 
61 

87 
66 

87 
64 

84 
50 

84 
50 

81 

57 

84 
56 

84 
54 

78 
50 

82 
56 

87 
56 

82  70 
48   44 

80  65 
45   62 

88 
65 

88 

70 

92 
64 

89 
62 

85 
63 

82 
59 

75 
65 

88 
54 

86 
67 

89 

70 

92 
53 

93 
53 

90 
63 

90 
65 

85.4 
60.5 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

91 

63 

89 
66 

87 
68 

90 
67 

92 

67 

88 
67 

80 
58 

77 
52 

85 
60 

86 
61 

82 
69 

74 
64 

82 
59 

69  69 
49   45 

73  71 
47   59 

84 
50 

84 
69 

84 
69 

87 
58 

63 
55 

84 
52 

78 
64 

84 
66 

86 

70 

88 
69 

92 

67 

90 
69 

85 
66 

85 
65 

83.2 
62.9 

WARREN 

MAX 

MIN 

90 
63 

87 
65 

88 
71 

90 
68 

88 
64 

88 
65 

88 
64 

84 
62 

89 
63 

88 
68 

84 
63 

75 
55 

87 
65 

78  74 
57   49 

78  86 
51   58 

89 
65 

86 
69 

90 
65 

86 
67 

87 
65 

86 
62 

66 
56 

89 
57 

89 
66 

90 
66 

91 
69 

90 
69 

83 
65 

91 
69 

86.4 
64.4 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

85 
5* 

80 
62 

79 
61 

79 
64 

81 
63 

78 
56 

78 
62 

73 
51 

74 
52 

72 
54 

59 
55 

78 
60 

70 
59 

67  57 
40   42 

67  72 
49   55 

78 
57 

80 
55 

81 
54 

61 
65 

73 
60 

72 
60 

65 
61 

77 
52 

75 
62 

79 
51 

84 
62 

85 
57 

81 
55 

80 
65 

76.2 
5S.6 

WYNNE 

MAX 
MIN 

89 
63 

87 
67 

87 
67 

89 
69 

90 
68 

86 
67 

81 
57 

80 
57 

87 
55 

88 
52 

85 
65 

79 
58 

84 
65 

79  59 
53   43 

77  76 
45   54 

85 
63 

86 
59 

82 
58 

67 
69 

65 
51 

85 
60 

82 

65 

85 
66 

83 
64 

86 
67 

91 
66 

89 
70 

82 
53 

85 
55 

84.2 
62.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Blakely  Mountain  Dam 

KVAP 
WIND 

.23 
24 

.26 
31 

.16 
33 

.10 
22 

.14 
20 

.19 
32 

.21 
31 

.22 
26 

.09 
18 

.25 
47 

.15 
46 

.11 
20 

.15 
22 

.26 
55 

.21 
21 

.14 
19 

.16 
27 

.18 

31 

.17 
40 

.16 
33 

.19 
22 

.14 
28 

.07 
22 

.23 
25 

.04 
24 

.16 
22 

.13 
25 

.18 
22 

.20 
23 

.15 
17 

.20 
29 

5.23 
857 

Hope  3  NE 

EVAP 
WIND 

.24 

15 

.20 
22 

.18 
28 

.15 
36 

.30 
23 

.30 
23 

.27 
12 

.24 
3 

.19 
6 

.34 
48 

.22 
33 

.14 
5 

.10 
16 

.29 

14 

.33 
16 

.05 
6 

.17 
7 

.20 
26 

.22 
28 

.19 
12 

.23 
12 

.18 
10 

17 

.13 

7 

.10 
3 

.26 
19 

.20 
38 

.22 
15 

.21 
11 

.25 
3 

.13 
5 

6. 448 
519 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 
WIND 

.28 
39 

.28 
35 

.24 
76 

.22 
50 

.24 
40 

.26 
48 

.32 
60 

.23 
32 

.16 
38 

.23 
67 

.17 
53 

.16 
41 

.09 
102 

.27 
62 

.21 
40 

.19 
29 

.08 
30 

.04 
48 

.19 
65 

.27 
66 

.21 
32 

.25 
50 

.10 
20 

.16 
48 

.14 
38 

.13 
24 

.18 
47 

.22 
50 

.23 
30 

.28 
30 

.27 
42 

6.30 
1432 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

.22 
26 

.23 
44 

.26 
49 

.38 
39 

.21 
43 

.27 
52 

.25 
32 

.22 
21 

.10 
23 

.24 
71 

.21 
67 

.12 
25 

.16 
25 

.16 
36 

.25 
26 

.17 
18 

.21 
35 

.22 
43 

.20 

51 

.21 
42 

.25 
35 

.16 
34 

.13 
20 

.17 
40 

.14 
28 

.22 
29 

.15 
42 

.21 
31 

.24 
26 

.21 
21 

.18 
18 

6.35 
1092 

Nimrod  Dam 

EVAP 

WIND 

.20 
3 

11 

.10 
5 

.14 
7 

.11 
2 

.15 
9 

.19 
8 

.22 
4 

.05 
1 

.21 

15 

.10 
10 

.19 
5 

.07 

1 

.22 

15 

.09 
8 

.15 
4 

.19 
4 

.17 

11 

.19 
21 

.23 
12 

.21 
9 

.13 
9 

.05 
4 

.18 
7 

8 

.14 
5 

.12 
8 

.26 
10 

.22 

7 

.19 

4 

.25 
8 

5.0SB 
235 

Kussellville 

EVAP 
WIND 

.33 
20 

.15 
22 

11 

.23 
32 

.27 
28 

.24 
28 

.37 
22 

.30 

15 

.34 
33 

.25 
33 

24 

.46 
18 

.33 
25 

.35 
28 

.38 
20 

.20 
13 

31 

.24 
23 

.34 
34 

.24 
25 

.29 
21 

.22 

17 

.19 
12 

.13 
31 

.18 
19 

.16 
20 

.28 
31 

.26 
20 

.37 
21 

.36 
42 

.18 
25 

8.17B 
744 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 
WIND 

- 

.12 
78 

.30 

114 

.20 
94 

.11 
41 

.36 
60 

.07 
48 

.35 
56 

.21 
28 

.39 
142 

.30 
162 

.16 
67 

.01 
28 

.29 
38 

.21 
35 

.09 
27 

.17 
32 

.16 
87 

.22 
109 

.17 
72 

.19 
53 

.27 
35 

.20 

110 

.26 
27 

.04 
41 

.19 
82 

.28 
27 

.21 
101 

.19 
20 

.13 
43 

.18 
19 

6.23B 
1939B 

es  folio*; 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
pack,  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin.  ^ 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  '■Cllmatological  Data*'  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957.  ' 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 


Long-term 
servat ion 


means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as 
taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations 


S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
ept  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Ground"'  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 


Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  '"Daily  Precipitation"  Table;  ""Daily  Temperature"'  Table;  and  "'Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  ?4  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"'  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "D^ily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  priyable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SDMBARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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MOITTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   99°  on  the  29th  at  Montlcello  3  S 
Lowest  Temperature:   46°  on  the  3d  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:   15.01  inches  at  Alum  Fork 
Least  Total  Precipitation:   1.14  inches  at  Saint  Charles 
Greatest  One-Day  Precipitation:   7.20  inches  on  the  9th  at  Alum  Fork 
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3.10 

1.10 

7 

.08   .60 

1.26 

T 

.04   .01 

.01 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

3.68 

1.80 

7     7 

.09   .36 

1.30   .01 

.01 

.03   .03   .05 

7 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

3.28 

.95 

T     7 

.02  1.15 

7         1.05 

T 

7     .08   .02 

.01   7 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

3.51 

.46 

7 

1.08  1.14 

.15   .20   .02 

.36 

.01 

.01   .06 

FOROYCE  6  W 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

- 

-     -    - 

T 

.16 

7     .28 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R// 

5.70 

2.93 

7 

.03   .40 

7     .65   .05 

7 

.20   .97   .14 

.33 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

4.91 

1.44 

.07 

.03 

.16 

.24       1.49 

7 

.62   .34 

.14   .38 

FULTON 

6.57 

1.10   .16 

1.46 

1.37 

.39   .27   .69 

.96   .11 

7     .44 

GEORGETOWN 

6.53 

.20 

7 

2.20 

1.75   .60 

7 

.98  1.20 

7 

GILBERT 

4.75 

1.50 

.08 

.02 

1.25 

.11   7     .89 

.17       .09 

.04   .01   .40 

.12   .07 

6LENW000 

6.02 

.10 

.51 

.21 

.02  1.17 

1.39   .02   .80 

7 

.31  1.04 

.05   .40 

GRAVELLY  2  ESE 

6.27 

1.39 

.04   T 

.51 

.17   .09  1.86 

7     7 

1.47   .35 

.27   .10 

GRAVETTE 

3.26 

.91 

T 

.16 

7          .88 

.03 

1.19   .05 

.02 

GREEN  FOREST  4  ESE 

7.05 

2.15 

T 

2.09 

• 

*     •    1.67 

.18 

.19 

.52   .04 

.21 

GREENBRIER 

6.10 

1.10 

2.65   .85 

.30 

.25 

.96 

GREENWOOD 

4.44 

1.60 

.80 

1.40 

.64 

GURDON  3  E 

6,78 

1.23 

.38 

.19  2.57 

.48  2.38   .38 

.21   .24 

.72 

HAMBURG 

3.97 

.26 

.09 

1.89 

1.40 

.06   .18 

.09 

7 

HARRISON 

8,57 

2.79 

.08 

1.69 

1.02   .05  1.43 

.18       .80 

.06   .07   .06 

.34 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

5.95 

.02 

.17 

.01 

1.75 

.20       .05 

.76  2.22 

.75   .03 

HECTOR 

7.22 

1.90 

.02 

.10 

.41  3.00 

1.12 

.66   .12 

HELENA 

2.39 

•  40 

.04 

7         .81 

1.05 

7     .09 

HENDERSON  2  W 

4.32 

.16 

.14 

.02 

1.61 

.56   .33   .04 

.69       .08 

.26   .40 

.04   .03 

HOPE  3  NE 

8. 88 

T 

.43   .06 

1.56 

4.03 

.56   .77   .81 

.39   .05 

.03   .19 

HOPPER 

6.72 

.22 

7 

.27 

7    2.75 

.52   .05   .98 

.61   .90 

.17   .25 

HORATIO 

7.35 

.77   .08 

1.01 

.25 

.05  2.16   .81 

.58  1.53 

.01   .11 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

B.89 

.63 

.01 

1.19  4.41 

.36   .76   .36 

.07 

.07   .74 

.16   7 

.13 

HUTTIG  DAM 

3.74 

.04 

.51 

1.23 

.15  1.18 

.55 

.08 

INDEX 

5.28 

1.60 

1.48 

.10 

.10       .70 

.90 

.30   .10 

JASPER 

8.55 

2.37 

T 

1.44 

.94  1.62   .84 

.21       .20 

.46   .05   .21 

.19 

JESSIEVILLE 

10.07 

.45 

.07 

7     7 

2.95 

2.83   .47  1.80 

7 

.05 

.16  1.22 

.07   7 

J0NES60R0 

3.71 

.09 

.02 

1.26 

.50   .27 

7     .02 

.23 

1.25   .07 

REISER 

5.06 

.06 

.01 

.71 

2.06  1.21 

.11 

.24   .92 

.01 

.01   .12 

KEG 

4.83 

.04 

7 

.05  1.24   .66 

1.00   .08   .07 

.05 

1.45 

.19 

LAKE  CITY 

1.80 

.12 

.59 

.39   .21   7 

7 

.09 

.40   7 

LAKE  MAUMELLE 

6.87 

.33 

.12 

2.95 

1.51        .51 

1.40 

7     .05 

LANGLEY 

5.92 

T 

.24   .05 

.55 

1.23 

.18   .16  1.34 

7 

1.24   .40 

.26   .28 

LEAD  HILL 

6.57 

.89 

1.65 

.68       .70 

.49 

1.87 

•  29 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

3.19 

1.55 

.06 

T 

.04        .79 

.42   .18 

.13 

LEOLA 

4.42 

.19 

2. 28 

.23   .11  1.16 

.15 

7         7 

.30 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

6.16 

.17 

T 

7     .04 

.93   .99 

1.40   .17   .32 

.07 

1.18   .01 

7 

.88 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

5.98 

.22 

7 

1.55   .70 

1.30   .17   .32 

.09 

1.23   .04 

.17 

.23 

LURTON 

7.97 

.50 

.13 

.08 

.12  2.30 

.75       1.65 

•  »2 

.07  1.2) 

.49   .21 

MADISON 

2.94 

.20 

.01 

.04  1.07 

.11   .12 

7     .70 

.69 

MAGNOLIA  3  N 

4.39 

.52   .02 

1.68 

1.00 

.02        .54 

.02   .69 

MALVERN 

7.84 

.31 

7     7 

7    1.80  1.29 

.35   .56  1.94 

1.07   .51 

.02 

MAMMOTH  SPRING 

5.67 

.10 

1.32 

.70   .07   .43 

.11       .47 

2.17 

.25   .05 

MAR I ANNA  2  S 

2.05 

7 

7 

T    1.07 

7     .10 

.44   .44 

7 

MARKED  TREE 

3.77 

.10 

7 

.55 

1.60   .74   .19 

.06 

.63   7 

MARSHALL 

3.56 

.55 

.04 

1.30 

.44 

.44 

7     .79 

MARVELL 

1.39 

i.ie 

.10 

.10   .01 

MELBOURNE 

1.70 

.24 

' 

.76 

.26 

.07 

.31 

MENA 

3.29 

T 

.31   .05 

.27 

.10 

.22   7     .93 

.92   .1! 

.10   .24 

MONTICELLO  3  S 

1.37 

.59 

*     .27 

.51 

7 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  a 

8.68 

.47   7 

1.62 

5.5! 

.4< 

.58 

DAILY  PRECIPITATION 


■3 

Day  of  month 

Station 

1    1 

2    1 

3 

4    {    5        6 

7    I    8        9 

10  1   U      12 

13  1    14   1    15 

16   1   17   1   18 

19      20  1   21 

22 

23 

24 

25 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

HORRILTON 

(.39 

.01 

T           T 

T         3.20 

.45                 1.05 

.10 

.08 

.10 

1.15 

.21 

HOUNT     IDA 

t.99 

.89 

.11 

.07 

.06      .64 

.54      .02      .89 

.03 

T 

1.01 

.60 

.08 

.09 

MOUNT    MAGAZINE 

a. 19 

1.39 

2.10    1.96 

2.35 

• 

.55 

.28 

PKWNTAIN    HOME    1    MNW 

3.91 

.63 

1.13    1.39 

.08 

•40      .18 

.07 

.03 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

4.44 

.11 

.59 

T 

T         2.30 

.51       .07      .04 

.39      T 

7 

.41 

T 

.02      7 

MOUNTAIN    VIEW    I    E 

4.43 

.24 

1.83 

.36      .31 

.16 

.63 

.70 

MULBERRY    6    NNE 

4.02 

1.30 

T 

T 

.40 

.15                   .87 

.40 

.54 

7 

.36 

MARROWS    DAM 

7.01 

.23 

.08 

.23 

.34 

1.24 

.58      .98    1.30 

.43 

1.39 

.14 

.07 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

9.79 

1.42 

.17 

1.03 

.83 

.27    1.09    1.00 

7 

1.19 

2.09 

.26 

.44 

NATHAN    4    HNW 

7.27 

.45 

.45 

.62 

.04                   1.14 

.28      .69      .69 

1.09 

.87 

.72 

.23 

NEWHOPE    3    E 

5.35 

.35 

.38 

.67 

1.00       .50      .45 

.40 

.30 

.30 

1.00 

NEWPORT 

3.89 

.03 

T            .49 

1.36      .03 

.58 

1.02 

.16 

.02 

NIMROD    DAM 

5.52 

.92 

.20 

3.20 

1.25 

.10 

.10 

.15 

ODELL    3    N 

2.69 

.80 

.04 

.20                   .70 

.75 

.07 

.28 

.05 

ODEN    2    W 

4.22 

.44 

.05 

.04 

.20      .27 

.31      T         1.60 

.38 

.39 

.37 

.21 

OKAY 

5.99 

1.02 

.80 

.90      .09 

.18      .29 

.21                   .84 

.92 

.38 

.40 

7 

OSCEOLA 

3.58 

.20 

.17 

.90 

.06    1.90       .05 

.70 

OWENSVILLE 

7.99 

.46 

.20 

7           T 

T         1.90 

1.43      .33    2.21 

.01 

.83 

.34 

.18 

7 

.10 

OZARK 

2.92 

1.09 

.02 

.13 

.34 

.11       .03      .90 

.04 

.09 

.05 

.20 

OZONE 

9.05 

1.07 

.12 

.04 

7         2.94 

.38      .10    2.48 

.57      .27 

.04 

.76 

.12 

.56 

PARAGOULD    RADIO   KDRS 

1.54 

.05 

T 

.77 

.28 

.05 

.29 

.14 

PARIS 

t.OO 

1.37 

.13 

.14      .68 

.03      7         3.32 

.14 

T 

7 

.09 

•  14 

7 

PARKIN    2    W 

2.49 

1.09 

.36      .56 

.29 

.23 

PARKS 

2.45 

.49 

.75      .49 

.80 

PERRYVILLE 

8.76 

.89 

.58 

2.60 

1.49      .39    1.97 

.27 

.12 

.36 

.09 

T 

PINE    8LUFF 

4.19 

.02 

1.37 

1.97      .85 

.09 

.29 

.04 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.79 

.08 

T           T 

.75    1.21 

T         1.60      T 

•  02 

.13 

T 

PINE    RIDGE 

3.79 

.23 

.05 

.10 

.46      .40 

.48                1.07 

.52 

.40 

.06 

.02 

POCAHONTAS    1 

2.25 

.80 

.65 

.30 

.50 

PORTLAND 

3.46 

T 

.80 

T           .35 

.47      .58 

7           T 

.68 

.98 

PRESCOTT 

10.22 

1.08 

1.01 

.10                5.00 

.48    1.08    1.03 

.06 

.01 

.29 

.12 

RATCLIFF 

4.54 

2.90 

.14 

7 

.92 

•  11                 T 

.07 

.18 

7 

.22 

ROGERS 

3.44 

.99 

.06      .94 

.38      .89 

T 

.01 

.08 

.53 

7 

T 

RUSSELLVILLE 

7.39 

1.03 

.10      .02 

.64    2.71 

.12      .23      .70 

.33 

.59 

.29 

•  99 

SAINT    CHARLES 

1.14 

.05 

.03 

.61 

7            .03      .40 

.02 

7 

SAINT    FRANCIS 

2.04 

.35 

.27 

.45      .17 

.39 

.49 

SALEM 

3.21 

.15 

1.45 

.30                   .91 

.12 

.19 

.53 

SEARCY 

4.50 

.65 

T 

1.95 

.47      .12 

.17 

1.04 

.10 

7 

SHERIDAN   TOWER 

5.12 

.35 

•         2.95 

.17      .25 

•  36 

.69 

.39 

SHIRLEY 

5.25 

.02 

.21 

T 

1.45 

.68                   .29 

•  03 

.44 

1.99 

.14 

SI  LOAM   SPRINGS 

2.51 

.73 

.03 

T 

.09 

.26                   .81 

.05      .03 

.55 

7 

SPARKMAN    4    E 

7.47 

.42 

2.90 

.40    2.10      .90 

.20      .15 

.40 

STAMPS 

9.04 

.36 

.66 

1.45 

7            .93 

.03      7            .67 

.24 

.70 

STAR  CITY    2    S 

1.88 

T 

T 

.16 

T           7            .99 

.95      .18 

T 

STEVE 

4.98 

.69 

1.70 

l.U                 1.52 

STUTTGART 

2.93 

T 

T           T 

.65 

.28      7           .68 

1.04 

.28 

STUTTGART    9    ESE 

2.00 

T 

.92 

.09       .22 

.34 

.47 

SUBIACO 

9.00 

1.18 

7            .15 

.48 

.07      .23    2.08 

.10      .25 

.17 

.18 

.11 

TAYLOR 

4.34 

.95 

.17 

1.01 

.36 

.52 

.16 

1.12 

.05 

TEXARKANA    WB    AIRPORT          R// 

5.57 

.98 

.18 

1.90 

.09      T           .40 

.02      .58 

.90 

.73 

.05 

.14 

TURNPIKE 

8.63 

.66 

.20 

.34    2.93 

.55                1.50 

•  43 

1.90 

.35 

.17 

HALO RON 

2.91 

.54 

T           .06 

.25      .33 

.18                   .78 

T 

.47 

.06 

.24 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

9.19 

.13 

.15 

3.10 

T                        T 

.99 

1.20 

.06 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

2.47 

.09 

7 

.21      .87 

.45      7 

7 

.10 

.32 

.43 

WARREN 

2.76 

.04 

T 

.02      .06 

.93      .91 

.68      .43      .01 

•  04 

.03 

7 

.01 

WASHITA 

(.60 

.70 

- 

.69 

1.00      .05    1.50 

2.10 

.60 

WHITE    ROCK 

4.51 

1.00 

.79 

.25                   .56 

1.24 

.09 

.90 

.17 

WHITECLIFFS 

6.05 

T 

.47 

.25 

T           .93 

.20 

.20      .65      .70 

1.49 

1.20 

WYNNE 

4.14 

.98 

7           T            .97 

.30 

1.13 

.96 

.20 

YELLVILLE 

9.17 

.35 

.27 

.01 

1.15 

.77      .87      .45 

.48 

.47 

.35 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol    1958-1959 

. . . , , , , .  AR^mSM 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

Deceniber 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABBOTT 

_ 

- 

5.5 

1.0 

- 

ALICIA 

- 

T 

1.5 

~ 

ALUM    FORK 

T 

~ 

~ 

ALT 

~ 

- 

~ 

~ 

' 

AMITY    3    NE 

T 

4.0 

ANTOINE 

- 

- 

- 

APLIN    1    W 

T 

4.S 

.6 

T 

5.6 

ARKADELPHIA 

3.5 

3.5 

ARICANSAS    CITY 

" 

3.0 

A5HD0WN 

3.0 

ATHENS 

4.0 

T 

4.0 

AUGUSTA 

T 

~ 

BALD    iCNOB 

~ 

" 

~ 

T 

BATESVILLE    LIVESTOCIC 

~ 

3.5 

~ 

7.3 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    I 

2.0 

4.0 

.3 

1.0 

BEATY   LAKE 

T 

4.0 

.4 

4.4 

BEAVER    1    SE 

6.6 

~ 

3.1 

2.8 

~ 

BEECH   GROVE 

2.0 

3.0 

3.4 

8.4 

BEEOEVILLE 

~ 

2.0 

~ 

8.5 

BENTON 

T 

8.0 

.5 

BENTONVILLE 

S.5 

- 

5.0 

2.5 

T 

- 

BERRYVILLE    4    NW 

~ 

8.5 

~ 

BIG    FORK 

- 

~ 

BIG    LAKE    OUTLET 

.- 

T 

.3 

.7 

T 

" 

BLACK    ROCK 

T 

BLAKELY   MOUNTAIN    DAM 

6.5 

6.5 

BLUFF    CITY    3    SW 

~ 

~ 

BLYTHEVILLE 

~ 

1.0 

7.0 

800NEVILLE 

1.5 

5.5 

T 

BOUGHT ON 

' 

BRADFORD 

- 

3.5 

.5 

1.5 

- 

BRINKLEY 

T 

4.0 

T 

4.0 

BUFFALO    TOWER 

~ 

7.6 

2.0 

~ 

T 

1.5 

BURDETTE 

.3 

1.0 

CABOT    4    SU 

T 

3.0 

T 

T 

3.0 

CALICO    ROCK 

- 

- 

- 

CAMDEN    1 

~ 

~ 

CAMP   CHAFFEE 

.6 

6.0 

1.0 

.3 

T 

~ 

" 

~ 

" 

CARLISLE    1    SW 

T 

~ 

3.5 

CLARENDON 

3.5 

T 

CLARKSVILLE 

3.5 

4.5 

.8 

.5 

9.3 

CLINTON 

3.0 

~ 

~ 

CONWAY 

.5 

4.0 

.2 

T 

4.7 
7.8 

CORNING 

4.6 

3.2 

COVE 

" 

6.0 

CROSSETT    7    S     . 

2.0 

2.0 

CRYSTAL    VALLEY    2    NE 

T 

~ 

.8 

CUMHINS    FARM 

~ 

DAISY 

~ 

DAMASCUS 

T 

3.0 

DANVILLE 

- 

- 

- 

T 

- 

DARDANELLE 

~ 

3.5 

~ 

DE    QUEEN 

~ 

DERMOTT 

~ 

7.0 

DES    ARC 

T 

7.0 

DEVILS    KN08 

3.0 

- 

- 

4.5 

- 

- 

OIERKS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

- 

DUMAS    1    ESE 

~ 

2.0 

EL    DORADO    FAA   AIRPORT 

2.0 

T 

T 

EUREKA    SPRINGS 

6.5 

' 

" 

5.0 

T 

EVENING   SHADE    1    NE 

3.0 

- 

- 

- 

FAYETTEVILLE 

3.0 

6.8 

4.5 

4.6 

T 

18.9 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

2.0 

4.0 

4.0 

5.0 

T 

15.0 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

2.5 

6.1 

3.6 

5.4 

T 

17.6 

FLIPPIN    FAA   AIRPORT 

5.5 

4.0 

1.0 

5.0 

15.5 

FORDYCE    6   W 

2.0 

T 

2.0 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT 

.4 

5.0 

1.3 

.5 

T 

7.2 

FORT    SMITH   WATER    PLANT 

- 

3.0 

~ 

1.0 

FULTON 

2.5 

2.5 

GEORSETOMN 

~ 

" 

T 

GILBERT 

4.5 

4.0 

.5 

5.5 

14.5 

GLENWOOD 

~ 

~ 

GRAVELLY    2    ESE 

- 

~ 

~ 

GRAVETTE 

- 

~ 

~ 

~ 

T 

T 

~ 

GREEN   FOREST    4    ESE 

- 

- 

- 

" 

~ 

~ 

1.9 

6.5 

T 

GREENBRIER 

- 

- 

- 

- 

GREENWOOD 

T 

3.5 

- 

T 

" 

GURDON   3    E 

T 

1.4 

1.4 

HAMBURG 

T 

4.0 

T 

4.0 

HAMPTON 

4.0 

" 

" 

~ 

~ 

' 

* 

HARRISON 

6.4 

- 

1.3 

6.5 

- 

HEBER    SPRINGS    3    NE 

- 

3.5 

T 

- 

HECTOR 

- 

- 

- 

~ 

" 

HELENA 

- 

T 

T 

~ 

HENDERSON   2   W 

5.0 

~ 

T 

3.0 

HOPE    3    NE 

1.6 

1.6 

HOPPER 

•  4 

4.7 

5.1 

HORATIO 

2.0 

2.0 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

9.5 

T 

T 

9.5 

HUTTIG   DAM 

" 

INDEX 

4.0 

4.0 

JASPER 

4.0 

- 

- 

~ 

JESSIEVILLE 

T 

~ 

JONESBORO 

- 

T 

T 

1.0 

KEISER 

S««  ret 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol    1958-1959 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


KEO 

LAKE   CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

lURTON 

HA0I50N 
HAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONT ICELLO  3  S 

MOROSAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAH 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  A  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIHROD  DAM 

OOELL  3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  W 


T 
1.3 


T 
5.5 


3.8 
.5 


l.S 
3.0 


't.O 
3.0 


5.0 

5.0 

3.5 
3.5 
8.0 


3.5 
5.2 


3.0 
3.0 
3.5 
9.0 
5.6 


3.5 

2.0 


7.0 
8.0 
1.5 


3.5 
T 


ii.O 
3.0 


3.5 
3.5 
8.0 

7.0 
13.5 


3.0 
A. 3 
9.0 


3.5 
2.0 

3.6 

lA.e 

1.5 


1.0 
2.0 


PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 


10.4 
7.0 


10.4 
7.5 


POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 


5.3 
2.5 


3.0 
3.0 


T 

T 
3.8 


3.0 
3.5 


STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


4.0 
4.0 


2.7 
3.0 


1.5 

T 
3.3 


1.0 
4.2 


1.0 

.3 

3.5 


4.2 

4.3 


5.5 
3.0 


4.0 
3.3 

26.2 

1.0 
5.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 

• 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1  15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 
HIN 

86 
63 

74 
64 

81 
59 

81 
55 

80 
52 

85 
58 

85 
58 

83 
61 

74 
66 

81 
56 

85 
56 

86 
56 

87 
65 

es     85 

61   53 

90 
59 

93 
62 

89 
65 

88 
63 

86 
51 

39 
53 

88 
55 

65 
59 

86 

70 

85 
69 

87 
70 

89 
72 

90 
72 

92 

70 

92 

70 

85.7 
64.2 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

85 
70 

75 
65 

80 
59 

76 
68 

78 
65 

85 
59 

86 
62 

83 
67 

78 
67 

78 
67 

63 
69 

83 
67 

90 
69 

84   84 
62   57 

90 
62 

91 
65 

91 

68 

84 
64 

85 
60 

88 
63 

66 
66 

85 

70 

88 

72 

88 

70 

89 
71 

91 

72 

91 
72 

91 

74 

93 
72 

85.4 
66.9 

ASHDOWN 

MAX 

MIN 

86 
66 

81 
64 

81 
63 

77 
61 

80 
54 

85 
61 

85 
52 

SO 
57 

57 

59 

72 

66 

70 

63   57 

64 

56 

66 

69 

65 

65 

65 

53 

72 

71 

72 

74 

74 

74 

72 

66.9 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

80 
62 

78 
63 

81 
55 

81 
55 

83 
64 

85 
56 

88 
59 

84 
65 

75 
55 

S3 
65 

85 
57 

89 
59 

87 
59 

84   83 
58   53 

89 
59 

92 
62 

86 
54 

84 
62 

87 
53 

89 
62 

68 
52 

85 
69 

86 
69 

87 
69 

S8 
70 

90 
71 

90 
72 

92 
67 

93 
67 

85.8 
63.6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

88 
63 

81 
61 

83 

50 

82 
48 

81 
59 

85 
57 

88 
54 

90 
62 

85 
55 

84 
65 

65 
57 

88 
65 

91 
62 

88   S3 
51   47 

85 
53 

91 
56 

93 
60 

87 
60 

83 
56 

36 
61 

90 
53 

90 
58 

84 
68 

87 
56 

86 

70 

89 

70 

90 
71 

94 
57 

95 
66 

87.2 
61.2 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

85 
61 

79 
65 

84 
52 

83 
48 

86 
61 

87 
53 

90 
56 

87 
64 

82 
58 

85 
58 

89 

70 

90 
68 

69 
68 

84   87 
56   49 

90 
54 

94 
58 

90 
51 

84 
51 

90 
55 

92 
51 

87 
64 

87 

70 

85 
72 

89 

71 

90 
72 

91 

73 

92 

76 

95 
58 

96 
67 

88.0 
63.0 

BENTON 

MAX 
MIN 

82 
65 

74 
64 

80 
57 

80 
54 

80 
56 

85 
56 

85 
59 

82 
55 

77 
56 

82 
68 

85 
67 

85 
58 

88 
61 

85   65 
51   53 

90 
59 

92 
61 

90 
61 

85 
53 

85 
62 

87 
62 

86 

54 

85 
70 

87 
68 

89 
65 

89 
71 

90 
71 

91 

71 

91 
71 

93 
69 

85.6 
63.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

80 
62 

74 
58 

78 
48 

77 
51 

81 
57 

85 

55 

84 
53 

82 
50 

80 
64 

88 
62 

93 
65 

68 
51 

85 
56 

81   86 
53   51 

86 
52 

91 
58 

92 
51 

35 
65 

83 
60 

39 
56 

69 
65 

78 
68 

85 
67 

65 
57 

87 
66 

89 

73 

90 
71 

91 
67 

91 
65 

85.3 
61.0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
HIN 

89 
60 

77 
61 

75 
56 

81 

53 

74 
55 

81 
55 

85 
58 

87 
57 

72 
65 

75 
65 

83 
57 

90 
64 

89 
68 

90   82 
60   52 

86 
56 

93 
54 

93 
65 

91 
67 

84 
61 

33 
52 

90 
63 

89 
59 

67 

70 

39 
69 

87 
72 

87 
74 

90 
69 

92 

70 

94 
70 

85.7 
63.7 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

83 
71 

78 
64 

82 
60 

80 
56 

84 
65 

83 
60 

87 
53 

85 
68 

60 
59 

S3 
69 

80 

70 

85 
70 

84 
70 

78   85 
56   56 

91 
53 

93 

57 

S7 
55 

82 
66 

83 
60 

91 
65 

92 

70 

32 

72 

82 

73 

69 
73 

91 

73 

91 
74 

94 

75 

95 

73 

95 
75 

86.1 
67.1 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
62 

82 
64 

82 
55 

74 
55 

82 
50 

87 
57 

85 

57 

82 
67 

81 
65 

88 
67 

94 
71 

90 
64 

90 
54 

62   86 
57   51 

89 
57 

92 
63 

95 
65 

66 
69 

89 
62 

94 
66 

87 
53 

87 
68 

86 
69 

86 

71 

92 
72 

93 
77 

95 
73 

96 

70 

96 
68 

87.9 
64.5 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

84 
69 

79 
65 

81 
59 

81 
58 

82 
65 

87 
59 

88 
62 

S3 
71 

S3 
68 

85 
69 

90 
73 

87 
72 

88 
72 

88   87 
71   57 

91 
62 

93 

77 

90 
66 

83 

56 

87 
67 

91 
66 

90 
64 

35 
72 

89 

73 

90 
71 

91 
76 

92 
76 

92 

74 

95 
74 

96 

70 

87.6 
68.1 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

87 
67 

79 
65 

81 
60 

81 
59 

79 
53 

85 
51 

85 
61 

82 
66 

84 
67 

84 
67 

88 
71 

88 
67 

90 
70 

88   87 
63   58 

91 
64 

92 
66 

92 
68 

89 
55 

85 
64 

39 
52 

89 
64 

87 
71 

91 
71 

90 

70 

91 
72 

92 
72 

93 

94 
7* 

93 
72 

87.9 
66.  S 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

83 

64 

82 
62 

81 
54 

77 
56 

82 
54 

86 
58 

86 

58 

82 

67 

32 
66 

85 
58 

88 
55 

89 
64 

89 
64 

84   85 
60   53 

91 
59 

93 
62 

90 
56 

85 
64 

88 
53 

91 
70 

66 
58 

85 
59 

S3 
71 

86 
71 

89 
69 

91 
74 

93 
70 

93 
72 

95 
71 

86.7 
64.1 

CONWAY 

MAX 
MIN 

84 
62 

76 
66 

81 
54 

79 
55 

82 
55 

86 
58 

87 
59 

87 
66 

77 
66 

82 
67 

86 
58 

88 

70 

89 
67 

86   85 
52   52 

90 
58 

92 
63 

91 
68 

87 
64 

86 
61 

88 
64 

88 
65 

86 
69 

85 
72 

86 

70 

89 
73 

90 
74 

91 
73 

91 
72 

93 
72 

86.3 
65.2 

CORNING 

MAX 
MIN 

83 
62 

77 
65 

81 
55 

61 
55 

85 
56 

64 
67 

69 
62 

88 
66 

82 
58 

85 
65 

92 

70 

91 
71 

86 
64 

79   86 
54   54 

92 
64 

92 
65 

85 
64 

83 
65 

86 
50 

91 
64 

91 
71 

88 

70 

83 
70 

88 
72 

90 
73 

91 

72 

93 
73 

96 

72 

97 
72 

87.3 
65.1 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

84 
68 

81 
65 

85 
63 

81 
59 

75 
52 

85 
57 

67 
62 

84 
58 

85 
66 

87 
54 

89 
58 

81 
69 

90 
59 

87   89 
63   57 

93 
64 

92 
65 

91 
65 

89 
63 

86 
61 

90 
57 

89 

53 

87 
74 

91 

71 

90 
70 

90 
72 

93 
73 

93 
72 

94 
71 

92 
70 

87.1 
65.1 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

86 
62 

80 
66 

67 
67 

81 
59 

78 
65 

85 
50 

86 
54 

85 
67 

85 
67 

82 
57 

90 
57 

87 
68 

89 
71 

86   86 
67   57 

90 
55 

93 
63 

93 
54 

se 

63 

86 
61 

90 
62 

90 
63 

88 

74 

92 

71 

92 

73 

91 

73 

95 
73 

94 
73 

95 

75 

96 

70 

88.2 
66.( 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

S2 
65 

79 
64 

80 
56 

79 
56 

82 
64 

87 
59 

84 
60 

82 
67 

77 
68 

82 
68 

87 
70 

89 
67 

90 
68 

85   86 
61   55 

9C 
60 

92 
64 

69 
67 

8! 
64 

90 
64 

91 
68 

91 
68 

86 
69 

83 
71 

8S 
71 

se 

71 

90 
74 

91 
72 

93 
72 

95 
72 

86.! 
65.! 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

88 
68 

83 
64 

82 
61 

77 
60 

83 
55 

88 
60 

67 
61 

81 
66 

85 
67 

86 
57 

92 
72 

91 
65 

93 
68 

90   92 
64   56 

93 
56 

92 
61 

93 
68 

8e 

72 

87 
63 

88 
64 

87 
67 

87 
57 

91 

70 

88   90 
72   73 

93 

95 
73 

94 

73 

95 
72 

88.6 
66. ( 

OES  ARC 

MAX 
HIN 

87 
69 

81 
63 

80 
56 

82 
55 

80 
63 

S3 
58 

85 

60 

60 
60 

S3 
67 

60 
67 

84 
69 

88 
69 

8S 
70 

81   79 
60   56 

65 

5C 

9C 
55 

92 
66 

85   83 
54   60 

87 
64 

91 
66 

90 

70 

86 
59 

91 
70 

90 
73 

91 

72 

93 

75 

93 
73 

94 
70 

86.1 
69.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

DIERKS 

MAX 
MIN 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
HIN 

87 
68 

82 

57 

85 

60 

80 

57 

82 
60 

88 
58 

82 

64 

83 
67 

85 
66 

85 
68 

90 
68 

88 
66 

93 
70 

85   91 
51   55 

94   95   92 
52   55   58 

88   90 
61   61 

93 
50 

91 
52 

88 

73 

92 
68 

91 

7C 

92 

7; 

94 
73 

94 
72 

97 
74 

97 
68 

89.1 
65.! 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

SO 
66 

77 
65 

81 
61 

75 
61 

75 
53 

64 
64 

66 
54 

72 
65 

82 
57 

66 
67 

90 
73 

81 
69 

90 
70 

83   89 
64   S9 

92   93   92 
67   67   70 

65   85   91 
67   64   52 

83 
66 

81 
72 

89 
72 

89   90   91 
71   73   74 

91 
73 

93 
7S 

94 
73 

85.! 
67. 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

81 
61 

72 
56 

75 
46 

74 
52 

78 
57 

80 
55 

81 
55 

80 
62 

76 
63 

S5 
63 

90 
62 

90 
56 

58 

82   84 
60 

89   90   89 
64 

82   85   86 
61   62   68 

87 
57 

77 
55 

81 
57 

32   35   37 
68   59   73 

88   89   89 
73   69   57 

83.. 
62. 

FAYETTEVILLE 

MAX 
HIN 

80 
60 

75 
58 

78 
49 

74 
54 

81 
50 

84 
58 

84 
55 

80 
65 

79 
65 

86 

65 

90 
70 

88 
63 

86 
58 

83   87 
55   52 

88   90   91 
55   61   63 

85   86   88 
66   61   68 

86 
53 

79 
67 

83 
68 

81   87   89 
56   58   73 

90   8S 
74   72 

91 

71 

84. ( 
63. ( 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

77 
61 

73 
54 

77 
48 

74 
51 

81 
59 

82 
56 

83 
53 

60 
60 

SO 
65 

86 
62 

90 
64 

87 
63 

85 

57 

81   S5 
52   47 

89   90   91 
52   59   62 

85   87   89 
65   60   65 

65 
55 

79 
56 

84 
69 

84   87   88 
58   70   74 

90   89   90 
71   69   66 

84.3 
61. 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

83 
61 

72 
56 

76 
46 

75 
52 

80 
56 

82 
56 

83 
54 

81 
59 

76 
63 

85 
63 

68 
68 

67 
61 

85 
55 

80   86 
54   50 

87   90   91 
53   59   62 

85   86   88 
55   60   57 

85 
65 

79 
66 

84 
66 

82   87   89 
67   69   73 

89   89   90 
73   69   66 

84. 
61.: 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
64 

76 
56 

80 
51 

78 
50 

82 
50 

85 
55 

86 
55 

82 
64 

82 
68 

62 
57 

89 
67 

90 
65 

85 
62 

SO   85 
56   49 

88   94   8S 
51   60   66 

82   87   86 
68   61   68 

88 
69 

32 
69 

83 
70 

87   88   90 
66   72   75 

91   93   93 
70   68   68 

89.: 

63. 

FORDYCE  6  W 

MAX 
HIN 

92   93   92 
65   69 

89   86   89 
63   62   63 

88 
67 

87 
72 

91 
71 

90   90   92 
71   72   72 

92   93   93 

72   75   72 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
62 

80 
62 

81 
56 

73 
59 

79 
65 

87 
52 

87 
62 

82 
68 

79 
67 

89 
68 

95 
64 

92 
67 

91 
65 

82   87 
62   58 

92   94   94 
63   67   69 

85   90   92 
72   68   68 

35 
69 

87 
69 

88 
72 

84   92   93 
71   71   78 

95   96   96 
76   74   73 

87. < 
66. 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
HIN 

84 
63 

79 
60 

79 

50 

78 
52 

80 
62 

84 
56 

85 
55 

82 
62 

80 
64 

86 
66 

90 
68 

89 
63 

88 
63 

84   83 
54   50 

89   92   91 
55   60   63 

88   89   89 
62   52   54 

89 
65 

85 
65 

62 
69 

82   87   89 
72   70   76 

91   90   91 
74   69   66 

85.1 
62. 

GILBERT 

MAX 
HIN 

81 
63 

77 
63 

80 
53 

77 
52 

83 
62 

85 
55 

86 
55 

BO 
61 

81 
67 

S5 
65 

89 
63 

90 
64 

88 
60 

82   86 
54   51 

89   92   89 
55   59   53 

82   88   91 
61   61   55 

88 
55 

35 
69 

82 
68 

86   88   90 
54   69   74 

91   92   94 
72   55   65 

85.1 
62. 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

74 
63 

69 

55 

71 

47 

75 
53 

81 
56 

S4 
55. 

85 
55 

83 
60 

80 
63 

87 
64 

92 
68 

87 
60 

84 
58 

81   86 
55   52 

90   91   94 
55   60   61 

88   88   89 
55   60   65 

89 
65 

78 
65 

84 
67 

83   86   87 
67   69   74 

90   90   91 
71   70   67 

64.1 
61. 

HARRISON 

MAX 

MIN 

79 
59 

75 
60 

76 
49 

76 
50 

80 
62 

60 
54 

84 
58 

83 
61 

77 
62 

86 
65 

90 
68 

89 
63 

85 
61 

84   85 
54   50 

89   90   90 
54   60   62 

85   87   89 
62   60   68 

87 
52 

80 
68 

85 
68 

84   87   88 
65   68   75 

91   91   92 
73   55   65 

84.< 
61. 

HELENA 

MAX 
MIN 

85 

70 

81 
66 

64 
64 

81 
60 

82 
66 

87 
62 

88 
67 

S3 
69 

85 
68 

85 
70 

80 
73 

87 
68 

90 
72 

83   88 
63   61 

91   94   88 
65   68   69 

87   88   90 
64   64   64 

90 
66 

88 
73 

90 
73 

92   94   94 
72   77   75 

95   97   95 
76   77   74 

88. 
68. 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

86 
68 

72 
64 

78 
60 

80 
57 

69 
59 

80 
60 

85 
61 

85 
68 

76 
66 

82 
67 

85 
68 

90 
64 

85 
66 

S9   83 

62   56 

86   90   92 
62   66   67 

93   65   87 
67   64   61 

88 
65 

90 
70 

86 

71 

89   89   90 
71   71   72 

81   91   91 
71   74   71 

89. 
69. < 

S«e  T«f«r«iice  notes  foIlo«lag  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Conttnued 


ABXARS&S 
JUHE   1959 


Statton 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTKELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NN<I 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

newpok  r 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE    BLUFF 

PINE   BLUFF    FAA   AIRPORT 

POCAHONTAS    1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT    CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 


Day  Ol  MoDlh 


64   62   59 


78   83 
63   S6 


84   80   83 
67   65   55 


80   SO   80 
67   63   57 


63   60   58 


79 
62 


79   76   81 
65   58   49 

87   81   83 


60   80   80 
59   58   57 


83  76  79 
63  61  50 

86  83  85 

65  53  56 

84  79  82 
70  67  58 


76  83  89 

58  64  60 

82  87  86 

56  63  59 


76  85  87 

58  66  65 

79  81  85 
57  65  60 

80  82  87 
52  54 

80  81  86 

61  65  65 


79 
63 


89   79   82 
64   61   56 


84  86 

60  54 

82  86 

65  60 

82  84 

65  60 

80 
60 

82 


90 
72 


87  79  83 

62  68  67 

82  91  80 

56  62  62 


78   79 
70   69 


60   64   65 


79  73  84 

55  62  61 

81  83  83 

59  60  60 

76  81  82 

54  61  64 

69  78  77 

55  64  64 

77  81  85 
54  61  58 


79   76   80 


86  78  78 

67  63  60 

S3  78  81 

72  64  56 

90  80  78 

62  62  55 

85  83  83 

66  64  62 

85  82  80 

65  64  55 

85  74  85 

65  59  54 


54   62   56 


80   67   80 


82 

64 

76 


60   61   63 


83   80   82 
70   67   60 


82   80   81 
69   60   56 


84   76   80 
63   65   60 


87  86 
54  60 

88  84 
64  69 

87  85 

62  67 


S3  88  89 

65  68  67 

86  89  89 

68  72  70 

82  80  87 

68  70  69 

84  90  87 
68  70  69 

85  92  90 
65  63 

82  86  88 

70  70  71 

88  94  93 

67  72  65 


87   88 
66   67 


84   90   91 
65   67   64 


83   87   88 


13   14 


81   89 
59   53 


58  56  60 

89  80  85 
71  64  61 

90  92  87 
67  62  59 

91  83  87 


69   72   68   73   60   58 


84 


67 
82   78 


81 

73 

75 

62 

59 

52 

83 

83 

83 

65 

62 

57 

88 

85 

81 

70   66   62 


82   79   83 
65   64   58 


68   67   64 


82  76  83 
51  59  57 

79  82  87 

61  63  61 

75  82  85 

57  63  60 

83  83  89 
50  61  59 

79  62  87 
55  64  59 

81  80  83 

65  64  67 

80  79  86 
60  69  61 

79  80  86 

59  64  60 

79  84  85 

54  54  59 

84  78  88 
52  61  63 

77  75  88 

58  68  67 

73  78  79 

54  59  58 


54   62   66 


85  77  80 

59  66  65 

87  78  84 

62  66  70 

85  78  78 

62  65  67 

86  78  78 
56  66  64 

76  69  70 

63  60  59 

85  85  81 

60  58  67 

83  85  83 

56  67  66 


58  67  65 

86  65  78 
52  67  64 

87  85  80 
62  67  67 

87  88  73 

58  62  65 

85  85  84 

62  68  53 

87  82  82 

59  68  66 

89  89  84 


59 

54 

87 

83 

57 

64 

61 

80 

54 

65 

56   54   59 


82   84   87 
55   64   64 


81   80   87 
53   65   54 


55   71   57 


89   78   64 
53   68   67 


52   56   69 


80  84  80 

54  65  55 

85  80  83 

60  66  66 

80  78  75 

57  62  65 


85   77   79 
60   65   66 


85   88   62 
54   57   51 


66   61   82 
64   71   72 


67   69   54 


84   90   88 
64   71   63 


85   68   83 
67   58   68 


84   86   86 
68   56   66 


54   65   64 


62  62 

65  68 

83  85  87 

69  70  70 

77  82  90 

55  64  67 

86  91  90 

70  73  65 

85  90  91 

58  72  65 

83  85  89 


92  93 
67  72 

93  94 
55  67 

88  90 

62  66 

67  91 


56 


58   60 

90  92 
65  59 

68  93 

63  62   68 

92  93   92 

57  61   64 

60  59   59 

91  92 
63  63 


85  79  85 
69  57  58 

86  80 
60  54  48 

92  90  92 

69  62  54 

88  86  87 
77  60  55 

89  86  85 
69  62  55 

88  65  90 

65  63  50 


86 

88 

86 

83 

84 

57 

64 

65 

56 

64 

81 

67 

90 

84 

73 

56 

65 

66 

57 

50 

82 

91 

89 

93 

85 

67 

65 

67 

63 

63 

85   90   82 
67   64   69 


91 

67 

67 

62 

91 

88 

50 

62 

96 

95 

55 

66 

91 

69 

56 

66 

92 

90 

66 

59 

92 

92 

52 

52 

91 

89 

62 

67 

88 

90 

60 

66 

93 

96 

62 

90 

63 
97 

6 

66 

58 

63 

8 

93 

90 

90 

8 

69 

64 

64 

5 

87 

84 

85 

>5 

64 

61 

64 

!» 

85 

89 

81 

>8 

55 

67 

66 

81   89   67 
66   57   68 


84   90   91 
58   73   70 


82   84   85 


79   83 
59   55 


89  90  61 
57   65  49 

92   90  87 

69   63  56 

90  85  85 
66   59  64 

85  89 

53  51 

83  86 

57  52 


68  83 

69  64 


65  65  68 

68  90  88 

67  71  65 

84  69  66 
64  53  52 

85  90  90 

68  67  66 

85  82  90 
61  72  68 

86  65  89 
58  66  69 

81  84  87 

70  69  59 


81 

55   64 


92   87 
70   62 


60   81 
67   52 


86   86 
59   54 


89   89   82 
72   62   57 


84   86 
59   54 


64  65   66 

87  95   88 

61  66   64 

87  92   94 

66  61   63 

92  94   95 

64  67   57 

90  93   91 
60  64   68 

94  93   90 

55  59   68 

91  94 
68  54 

91  90 

64  69 

90  93 

64  67 

90  93 

63  66 

91  92 
59  61 

88  90   93 

62  68   71 

92  92   93 

64  68   70 

85  66   88 

56  63   65 

93  96   94 
59  64   66 

88  92   94 

63  57   58 

91  94 

59  66 

91  93   89 

67   70   72 


90   87   89 
64   53   65 


89   89   90 
57   51 


83   85   89 
65   52   64 


83   86   91 
65   57   56 


90   87 
69   69 


64   58   50 


51   96   62 


89   90 
59   61 


82   65   69 
66   61   51 


61   68   67 
61   69   67 


69   54   55 


88   69   89 
55   65   65 


87   66 
60   51 


84  85   87 

60  60   65 

84  81   85 
62  63   65 

95  87   90 

65  60   59 

92  85 

68  63 

85  89 
65  62 

91  86 

64  61 

91  88   90 

69  66   64 

85  89 

57  66 


87   87 
69 


91   88   S3 
56   73   71 


53   70   72 


67   68 
87   90 


90   85   63 


92 
76 

93 
76 

90 
71 

91 
73 

90 
72 

91 
71 

92 

91 
74 

92 

74 

91 

70 

93 

71 

89 
69 

92 
72 

69 
67 

88 
69 

92 

75 

96 

74 

90 

92 

84   66 
63   55 


58 

85  89  92 

55  52  57 

89  92  93 

66  70 

88  87 

68  65  66 

85  87  90 

65  62  63 

82  88 

64  59  62 


72 

73 

85 

82 

67 

71 

83 

87 

67 

69 

85 

91 

74 

71 

88 

88 

70 

71 

85 

87 

67 

68 

72 

72 

55 

64 

85 

81 

69 

68 

88 

80 

69 

70 

88 

86 

68 

67 

86 

85 

67 

68 

85 

87 

72 

71 

72   74   73 


93   97   97 
77   77   78 

92   95   96 

72   75   75 

92  93   95 
72   72   70 

93 
64 

93  92   95 
75   75   72 

93   94   94 
70   72   69 


90   92 
52   63 


85   87 
72   73 


90  93  96 

70  56  66 

94  96  95 

74  71  71 

92  95  94 

75  73  73 

90  90  91 

74  72  59 

90  93  92 

74  7»  72 

93  99  94 
73  73  71 


68 
70 

90 
72 

91 
74 

91 
75 

94 
72 

93 
72 

88 
73 

90 
76 

91 
76 

91 
71 

93 
67 

75 
66 

74 
65 

82 
57 

81 
6( 

86 
68 

86 
72 

88 
71 

89 
70 

92 

70 

93 

71 

86 
71 

87 
73 

88 
69 

90 
68 

92 
67 

89 
67 

94 
59 

90 
70 

90 
66 

92 
67 

92 
67 

90   86 
65   65 


90   92   90 
67   65   63 


68   89   92 
64   64 


86   89   92 


64   85 
55   58 


92  91  88 

61  68  67 

89  87  90 

67  66  71 

85  65  86 

70  69 

91  89 

61  58 

68  86 

66  68  71 

94  69  86 

59  57  55 

89  87 

67  72 

90  88  91 
65  72  72 

91  90  81 
70  70  72 

89  67 

65  72 

92  89  85 
58  59  70 

85  77  81 

68  68  68 


69  70  72 

90  92  93 

72  74  72 

89  89  91 
68  69  73 

90  90  92 
72  73  73 

84  89  91 

71  59  75 

87  91  92 
58  58  56 

67  92  93 

70  70  76 

89  90  91 
64  65  76 

90  91  93 

71  75 

91  92 

70  73 

88  90  90 

71  73 


71  71 

91  91  92 

71  70  71 

80  86  87 

56  70  74 


87   89   89 
70   70   69 


93   95   96 
74   72   71 


94   94   96 


72 

68 

67 

93 

93 

94 

71 

73 

73 

93 

93 

96 

71 

71 

71 

93 

97 

95 

72 

63 

66 

95 

95 

95 

76 

70 

70 

93 

96 

98 

76 

67 

70 

93 

93 

95 

75 

76 

74 

87 
70 

85 
72 

89 
70 

90 
70 

92 
75 

91 
73 

87 
72 

90 
72 

92 
75 

93 

75 

86 

71 

69 
70 

90 
59 

91 
71 

93 
71 

87 
73 

89 
74 

90 
74 

92 

75 

91 
73 

94  94  96 

72  74  70 

92  96  96 

72  69  69 

92  92  93 

72  72  74 

93  94  95 

70  72  72 

88  88  89 

73  69  68 

94  94  97 

71  72  71 


93   94   97 
75   73   71 


94   95   96 
73   70   70 


92   93   94 
74   76   76 


88.3 
68.3 


87.1 
66.8 


66.1 
66.0 


87.8 
60.3 


86.0 
68.7 


87.6 
66.2 


87.3 
62.9 


88. 
66. 

1 

6 

86. 
66  < 

0 
0 

84, 
62. 

8 
B 

87.6 
65.4 

87.0 
66.4 

86 
65 

6 
.9 

86 
64 

.8 
.0 

85.0 
63.3 


83.6 
63.2 


87.3 
63.1 


84.7 
65.1 


86.9 
66.3 


87.0 
62.6 


88.6 
66.7 


86.9 
66.8 


88.0 
61.9 


88.1 
64.6 


87.1 
66.2 


86.8 
67.9 


87.4 
66.3 


87.2 
65.0 


86.6 
66.7 


67.7 
66.6 


82.4 
63.0 


87.9 
65.3 


87.9 
66.9 


88.0 
65.4 


S«e  reference  ootee  lollowlng  station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 

ABKANSAS 

Dar  Oi  Month 

1 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14   IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
64 

74 
59 

76 
50 

75 
55 

81 
60 

83 
57 

83 
59 

82 
65 

76 
64 

89 
63 

91 

70 

87 
62 

85 
60 

82  86 
58   54 

89  91 
56   63 

92 
64 

86 
67 

87 
62 

89 
68 

88 
67 

81 
67 

84 
69 

83 
70 

88 

70 

86 

75 

89 
73 

91 
70 

92 
69 

84.9 
63.7 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

85 
69 

80 
65 

82 
60 

80 
62 

80 
67 

87 
63 

88 
67 

86 
69 

82 
69 

84 
70 

89 

70 

88 
69 

89 
73 

87  88 
63   60 

91   94 

67   70 

90 
71 

85 
67 

89 

65 

92 
67 

88 
68 

86 
72 

90 
73 

91 
72 

93 

75 

94 
74 

95 
75 

94 
74 

96 

74 

88.1 
68.7 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

87 
70 

80 
64 

82 
58 

81 
60 

80 
66 

80 
61 

85 
65 

87 
67 

81 
68 

82 
68 

83 
69 

83 
67 

81 
66 

88  81 
62   58 

87  90 
64   68 

92 
69 

88 
64 

84 
63 

86 

61 

89 
64 

88 
71 

85 
72 

89 
71 

90 
74 

92 

74 

93 

73 

93 

74 

94 
71 

86.0 
66.7 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

80 
58 

80 
64 

79 
56 

75 
55 

80 
61 

86 
59 

86 
58 

76 
65 

83 
64 

85 
68 

89 
68 

89 
61 

88 
65 

81  86 
59   54 

90  93 
59   64 

92 
65 

83 
63 

87 
62 

91 
68 

87 
66 

87 
66 

85 

70 

83 
68 

90 
70 

92 
76 

94 
75 

95 
70 

96 
69 

86.3 
64.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
66 

81 
66 

82 
65 

68 
64 

80 
65 

85 
63 

85 
64 

80 
69 

84 
69 

88 
71 

91 
66 

84 
66 

91 
71 

84  88 
65   60 

92  93 
68   70 

94 

71 

88 

70 

87 
67 

89 
65 

88 

70 

85 
70 

90 
72 

87 
72 

90 
74 

91 
74 

92 

74 

91 
74 

92 

74 

86.6 
68.5 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

72 
59 

71 
59 

75 
53 

70 
58 

75 
57 

70 
62 

80 
60 

70 
65 

70 
62 

80 
63 

82 
62 

82 
60 

80 
65 

75  86 
55   64 

65  81 
63   63 

85 
67 

78 
63 

82 
67 

80 
65 

73 
64 

75 
66 

76 
66 

79 
66 

80 
67 

84 
67 

82 
66 

77.8 
62.6 

WALDRON 

MAX 

MIN 

88 
62 

80 
64 

82 
55 

80 
53 

80 
60 

85 
56 

85 
54 

83 
64 

79 
6S 

86 
64 

93 
66 

92 
61 

89 
63 

88  88 
55   49 

91  92 
55   61 

94 
61 

92 
66 

88 
60 

94 
61 

88 
62 

87 
66 

87 
67 

85 
69 

91 

70 

91 

75 

93 

75 

96 
69 

96 
68 

88.0 
62.5 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
67 

75 
61 

81 
55 

80 
55 

84 
65 

86 
59 

90 
62 

88 
68 

81 
70 

84 
69 

90 
71 

89 
73 

85 
67 

81  87 
5  7   56 

92  94 
61   66 

85 
62 

84 
66 

87 
62 

94 
67 

91 

72 

82 

73 

81 
72 

86 

73 

89 
75 

90 
74 

91 

76 

95 

72 

96 
72 

86.6 
66.6 

WARREN 

MAX 
MIN 

83 
69 

81 
66 

83 
60 

80 
58 

78 
63 

88 
62 

87 
62 

78 
69 

86 
66 

83 
67 

89 
69 

85 
69 

91 
71 

84  89 
62   57 

92  93 
62   67 

93 
71 

89 

64 

88 
63 

85 
62 

91 
64 

85 

74 

93 
72 

92 

71 

91 
74 

95 
73 

96 
74 

95 

76 

97 
73 

88.0 
67.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

77 
60 

74 
56 

74 
54 

70 
58 

78 
58 

79 
60 

79 
61 

75 
62 

76 
62 

82 
62 

85 

66 

85 

60 

80 
60 

77  80 
60   57 

85  87 
64   67 

86 

70 

80 
61 

82 
64 

83 
66 

79 
67 

75 
63 

76 
66 

75 
66 

80 
65 

82 
69 

84 
69 

85 
70 

85 
70 

79.8 
63.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

82 
59 

76 
58 

80 
55 

81 

57 

82 

64 

85 

57 

87 
58 

85 
66 

84 
70 

85 
69 

87 
68 

88 
70 

89 
73 

82  86 
58   57 

92  92 
56   59 

85 
59 

85 
61 

88 
63 

90 
62 

91 
63 

91 

74 

87 
72 

89 

72 

91 
76 

92 

74 

92 

75 

94 
72 

94 

71 

87.1 
64.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

Blakely  Mountain  Dam 

!VAP 
iriND 

.  11 
24 

.05 
22 

.06 
16 

.16 
19 

.02 
8 

.14 
29 

.22 
22 

.15 
30 

22 

.15 
14 

.09 
17 

42 

.22 
33 

.30 
39 

.30 
34 

.17 
24 

.30 
22 

.21 
26 

.24 
23 

.12 
17 

15 
14 

22 
23 

13 
23 

.08 
18 

.  17 
9 

.12 
24 

,19 
50 

.23 
37 

.22 
30 

20 
22 

5.06B 
733 

Hope  3  NE 

SVAP 
iriND 

.13 
3 

13 

.09 
6 

6 

3 

.10 
6 

.23 
13 

.17 
5 

7 

.12 
12 

.15 

4 

.39 
28 

.30 
14 

.14 
19 

.34 
9 

.23 

1 

.21 
2 

.26 
6 

.26 

4 

.21 

4 

28 
7 

27 
6 

18 

.14 
34 

.27 
30 

.10 
14 

,29 
50 

,29 
47 

.27 
39 

,22 
15 

6.51B 
407 

Mountain  Home  C  of  Eng 

BVAP 
ITIND 

.13 
36 

.19 
41 

.18 
31 

.20 
19 

.11 
19 

.20 
13 

.24 
25 

.24 
36 

.18 
51 

.15 
49 

.10 
19 

.19 
34 

.24 
25 

.33 
50 

.25 
30 

.25 
20 

.24 
14 

.26 
20 

.30 
36 

.17 
19 

,19 
19 

,18 
23 

.24 
32 

.07 
17 

.14 
31 

.18 
46 

,29 
77 

,30 
70 

.27 
54 

32 
39 

6.33 
995 

Narrows  Dam 

BVAP 
iriND 

.22 
22 

.04 
10 

.08 
10 

.20 
13 

.00 
6 

•1^ 

.25 
23 

.17 
19 

.14 
22 

12 

.15 
16 

40 

21 

.23 
33 

.28 
27 

.24 
21 

.24 
18 

.23 
19 

.19 
14 

.22 
16 

24 
15 

,23 
20 

.14 
32 

.14 
30 

.23 
40 

.12 
30 

,29 
60 

.23 
49 

.22 
37 

25 
23 

5.64B 
715 

Nlmrod  Dam 

BVAP 
KIND 

5 

.07 
2 

.08 
2 

3 

.23 
1 

.15 

1 

.18 
4 

.24 

7 

1 

1 

9 

1 

.19 

1 

.29 
6 

.29 
6 

.18 

1 

.23 
3 

.28 
2 

.22 
2 

.21 

1 

.12 

1 

.27 
2 

.05 
2 

.12 

4 

• 
2 

.10 
5 

.17 
13 

.26 
14 

.25 
10 

,24 

4 

5. 308 
116 

Bussellvllle 

BVAP 
HIND 

17 

-12 
10 

.21 
17 

.27 
18 

.04 
6 

.36 
26 

.28 
32 

.10 
16 

14 

.09 

15 

.14 

11 

.24 
27 

.36 
22 

.40 
40 

.28 
15 

.27 
11 

.33 
9 

.34 
21 

.27 
23 

.28 
12 

.27 
10 

.21 
10 

.29 
11 

.17 
12 

.17 
20 

,26 
25 

.35 
42 

.31 
22 

.38 
16 

.23 
12 

7.52B 
542 

Stuttgart  9  ESE 

SVAP 
»IKD 

.15 
21 

.11 
39 

.14 
11 

.19 
21 

.07 
17 

.11 
20 

.23 

* 

.17 
65 

.05 
17 

.24 
120 

.10 
54 

.10 
49 

.22 
42 

.21 
44 

.26 
35 

.20 
18 

.24 
14 

.19 
20 

.42 
32 

.21 
24 

,33 
28 

.22 
15 

.16 
52 

.16 
90 

.20 
78 

.15 
77 

,36 
111 

.21 
L26 

.38 
52 

,29 
59 

6.07 
1351 

I  follovtng  Station  Isd«x. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  19  58-1959 


ALUM  FORK 
ARKAOELPHIA 
ASHOOWN 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

BLYTMEVILLE 

BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CLARKSVILLE 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 

DE  OUEEN 
DE5  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONE5B0RO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 

MARSHALL 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

MIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WILSON 
WYNNE 


July 


August      September 


43 
17 
13 


115 
116 
107 
169 
187 


239 
150 
171 

211 
1*5 

124 

i6e 

155 

151 
178 
95 
135 
129 

100 
162 
220 


113 
215 
222 
253 
235 

217 
116 
140 
192 
194 

236 
224 
99 
120 
106 


161 
228 
115 

135 
155 
220 
150 
168 

264 
139 

140 
160 

232 
141 
226 
111 
113 

159 
174 
104 
130 
197 


103 
130 
165 

115 
111 
IBS 


138 
93 
202 
115 
157 

145 

110 

156 
169 

103 
193 
176 
174 


320 
314 
302 
364 
386 


448 
364 
363 


354 
350 
387 
367 

343 
404 
309 
342 
335 

303 
365 
467 


331 
3  70 
398 
467 
412 

436 
295 
361 
410 
383 

421 
396 
282 
330 
265 


348 
409 
314 

327 
362 
432 
334 
346 


334 
334 
342 
358 


460 
372 
348 

326 
368 
260 
338 
410 


295 
336 

403 

313 
339 

373 
338 
337 


368 
296 

373 

339 
263 

445 
388 
400 

303 
407 
339 
334 


743 
722 
682 
825 
899 

818 
769 
894 
808 
842 

766 
787 
773 
862 
781 

780 
857 
672 
761 
772 

666 
855 
932 


710 
824 
853 
904 
862 

871 
689 
826 
806 
811 

904 
852 
744 
767 
716 


790 
864 
755 

684 
794 
896 
786 
809 

643 
714 
698 
781 
775 

878 
838 
933 
766 
774 

785 
838 
659 
771 
889 

806 
745 
693 
784 


732 
787 
835 
750 
802 


836 
735 
851 

789 
678 

761 
866 

682 
852 
803 
818 


January 


784 
690 
650 
853 
957 

845 
780 
965 
825 
876 

786 
779 
737 
925 
796 

780 
885 
660 


672 
873 
981 


665 
843 
906 
961 

908 

924 
656 
864 
857 
836 

966 
882 
755 
770 
741 


765 
920 
776 

653 
788 
916 
784 
856 


783 
783 

986 
892 
992 
631 
809 

817 
890 
625 
814 
877 

798 
793 
689 
741 
882 

760 
781 
906 
766 
806 


903 
730 
846 

802 
659 
973 
782 
903 

672 
957 
882 

820 


February 


5  78 
469 
474 
595 
718 

626 
571 
694 
617 
622 

564 
552 
450 
661 
582 

574 
663 
429 
490 
560 

506 
622 

730 


460 
673 
665 
708 
6  77 

706 
4  66 
607 
629 
634 

711 
675 
50  7 
543 
533 


565 
675 
550 

433 
578 
696 
551 
605 

635 
558 

580 
584 

721 
675 
758 
589 
583 


654 
441 
561 
666 

586 
563 
497 
533 
657 

510 
559 
667 
6  76 
559 

573 
542 
649 
520 
609 

590 
454 
713 
592 
657 

456 
709 
606 
5  72 


366 
332 

314 
430 
490 

457 
399 
511 
475 
439 

399 

380 
360 
490 
418 

383 

438 
333 
366 
367 

354 
431 
495 


371 
480 
463 
555 
515 

503 
331 
421 
479 
482 

531 
502 
361 
416 
321 


32  5 

404 
513 
429 
410 


389 
461 

602 
469 
546 
475 
454 

402 
459 
296 
406 
461 

399 

401 
321 
391 

443 

323 
315 

484 
389 
380 

395 
341 
464 
344 
463 

401 
32  7 
541 
445 
464 

333 
526 
444 
407 


April 


146 
132 
131 
163 
194 

159 
167 
246 
191 
155 

170 
137 


142 
147 
122 
120 
135 

136 

191 
259 


151 
229 
226 
279 
245 

223 
131 
179 
204 
200 

254 
211 
125 
181 
135 


142 
250 
146 

150 
157 
203 
156 
140 

196 
168 
141 
143 
186 

265 
193 
239 
202 
191 

139 
187 
116 
164 
173 

139 

152 
106 
150 
151 

116 
129 
225 
140 
144 

136 
112 
212 
114 
177 

164 
147 
239 
181 
172 

122 
249 
181 
150 


May 


2 
U 
26 

19 

7 


3086 
2608 

3446 
3877 

3495 

40  79 
3505 

3161 


0 

3172 

0 

3612 

0 

2627 

0 

0 

3142 

0 

2742 

0 

3520 

ARKAMSAS 


NORMAL 
JULY-JUNE 


2825 

2810 
3722 
3799 
4209 
3923 

3952 

3424 
3620 
3591 

4116 
3812 
2884 
3143 
2829 

3324 

3164 

3034 

2713 
3262 

3214 
3366 


3177 
3325 


4224 
3357 
3279 

3244 
3600 
2504 
3229 
3734 

3266 

2711 
3084 
3606 

2879 
3034 
3746 

3167 

3166 

3694 
2666 
3494 

3260 
2643 

3330 
3671 

2681 
3976 


8fl«  referanc*  aotes  (ollovloK  Station  Indax 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED   DATA 

Temperatute 

Precipitation 

<  1 

Si  1 

2    1 
1   1 

1 

If! 

J 

1 

J 

J 

o 

m 

1 

No,  o(  Days 

0 

1  °* 

1 

Snow,  Sleol 

No  of  Days 

Srahon 

Ma« 

Mm 

5 

11 

1  S 

, 

5 

S 

1 

5 
o 

II 

II 

si 

^1 

0 

o 

April   1959 

NORTHEAST  DIVISION 
Blytheville 

May    1959 

NORTHEAST  DIVISION 
Marked  Tree 

73.0 
84. 5H 

49.4 
62.411 

61.2 
73. 5M 

0.0 
4.3 

90 

30 

36 
46 

14 
16 

155 
14 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.94 
3.14 

-  1.95 

-  1.20 

.77 
.73 

9 
29 

.0 
.0 

0 
0 

6 
7 

1 
3 

0 
0 

DAILY  PRECIPITATION 


& 

Day  of  month 

1 1 

station 

1     1 

2    1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  I 

11 

.2 

13  1    14  1    15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2« 

29 

30 

31 

April   1959 
Blyttevllle 

1.94 

.08 

.33 

.77 

.03 

.16 

.03 

.10 

.10 

.OS 

.28 

DAILY  TEMPERATURES 

Da7  Of  Month 

• 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

April   1959 
Blytheville 

May   1959 
Marked  Tree 

MAX 
MIM 

MAX 
MIN 

75      75     69 
59      44      59 

94      92      88 
64      64     63 

70      82      80 
38     40      55 

90      92      88 
65      67      68 

86 
58 

83 
61 

84      69 
62      43 

80      87 
53      59 

59      55      55 
42      41      42 

88      85      83 
68     67     67 

59     62      69 
39     36      41 

85      78      67 
59      52      48 

76      79     78 
42      54      52 

75      74      85 
46      51      59 

80     76      68 
58      55      45 

85      83      87 
70     67      66 

63      73      80 
44     37      47 

S3      83      SO 
66      62     64 

80      76      71 
56      62     66 

85      86      89 
68     69     67 

74      S3      90 
58      50      57 

90 
67 

73.0 
49.4 

84.5 
62.4 

See  reference  notes  follovinc  Ststloo  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JUKE    1959 


-   77 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JUNE   1959 


/I 


ft: 

S 

1 
u 
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S              '1  (  A                                        S 
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'  '""In         ./' 

t  I  so.  5  I 
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STATION  INDEX 


STAnON 


AMITY   9   NC 

ANTOINE 
APLIN  1  H 
APPLGTOH 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CtT 


ATHeNS 
AUGUSTA 
8ALD  KNOB 
eATCSVILLE  LIVESTOCK 


BEEOEVILLE 
BENTON 
BEMTONVILLE 
BERRYVItl-E  »  NW 
BrC  FORK 

816  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 
BLARELT  KOUNTAl 
BLUE  MOUNTAr 
BLUFF  CITV  3  SW 


0AM 


BLVTMEVILLE 
BOONEVILLE  6  NM 
BOONEVILLE  7  NE 
BOONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 

BOTKINBURG  2    S 
BOUGHTON 
BRADFORD 
BRANCH  4  NW 
BRANCH  }  SM 

BRINKLEV 
BUFFALO  TOMER 
BULL  SHOALS  0AM 
BURDETTE 
CA80T  *  SW 

CALICO  ROCK 
CAMOEN  I 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  f  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

DAROANELLE 
DE  QUEEN 
DERWTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 

0IERK5 
DUMAS  1  ESE 
OUHAS 

»EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVTLLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  ¥ 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 
GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

GREEN   FOREST   A    ESE 

iiREENBRIER 

GREENWOOD 

GUROON    3    E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HEBER   SPRINGS   3   NE 

HEBER    SPRINGS    3    SM 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON   2   W 
MOPE    3   NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTI6    DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

REISER 

KEO 

KINGSLANO    3    SSE 
LAKE   CITY 
LAKE    MAUHELLE 
LAMAR    2    SW 
LANGLEY 

LEAD    HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STATION 
LEOLA 

»LITTLE   ROCK   WB   AIRPORT 
LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    9    N 
MALVERN 


0»0i 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


PERRY 
POPE 
CLARK 


LITTLE   RIVER 

HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 

INDEPENDENCE 


MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 
NEVADA 

MISSISSIPPI 


IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

LONOKE 

GARLAND 

MONROE 
JOHNSON 
VAN   BUREN 
MADISON 
NEWTON 

FAULKNER 


YELL 
SEVIER 

CHICOT 


SHARP 
WASHINGTON 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 

DALLAS 

LITTLE   RIVER 
ST    FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 

HEMPSTEAD 


YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTIAN 

CLARK 


ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

3226]  CLEBURNE 

32S0   CLEBURNE 

323S  POPE 

PHILLIPS 
32Sej  BAXTER 
)*2S  HEMPSTEAD 
3*36  MONTGOMERY 


34A2 


SEVIER 
GARLAND 
MADISON 
UNION 
LITTLE  RIVER 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 
JOHNSON 


BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

3B6|  NEWTON 

92t    ST    FRANCIS 
A»Aa|  COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT    SPRING 


34    02 

34  sa 

35  25 


91  OS 

92  52 

93  29 
93    25 

93   25 

93    00 

92  S3 

93  03 
91     12 

94  00 
93  58 
91  22 
91    3* 


91 

90 

91 

94 

93 

93 

90 

91 

93 

93 

93 

89 

93 

93 

93 

3*    53 

91 

1? 

35    52 

93 

30 

36    22 

92 

34 

35    49 

89 

57 

34    57 

92 

04 

36    07 

92 

06 

33   36 

92 

49 

33   35 

92 

51 

45 

34    2  7 

93 

01 

15 

34 

33 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

34 

33 

3* 

35 

34 

33 

33 

36 

36 

36 

36 

36 

,j 

33 

35 

35 

33 

35 

35 

14 

3* 

36 

36 

16 

3'S 

35 

J    33 

35  49 

3*  51 

35  26 

34  19 


93  16 

92  28 

90  35 

94  25 

91  56 

92  25 

91  35 


93    24 

93  09 

94  21 
91  26 
91    30 

93  24 

94  02 


92 

31 

90 

47 

94 

09 

93 

33 

93 

39 

94 

26 

93 

92 

23 

94 

15 

93 

06 

93  07 
92  01 
92    03 


90    35 

92  16 

93  33 


92  00 

92  16 

90  26 

92  26 

93  25 

93  51 

92  54 

94  19 
92  35 


93  OS 
90  43 
93  14 
93    13 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


518 
290 

7A 
7A 

177 

6P 

1150 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  ol  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SS* ,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  olflce. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  becajoe  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F*  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  station  Index  shows  observation  tines  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  ol  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 

USCOMM-WB-ASBEVILLE 7-31-59—925 


March  1957 
Annual  Summary  1957 

March  1958 

Annual  Summary  1958 

May  1959 


CORRECTIONS 
Arkadelphla,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  .59. 
Arkadelphla,  Table  2,  annual  precipitation  departure  should  be  29.44. 
Arkadelphla,  Climatological  Data  Table,  precipitation  departure  should  be  -1.07. 
Arkadelphla,  Table  2,  annual  precipitation  departure  should  be  9.23. 
Harked  Tree,  Climatological  Data  and  Dally  Temperatures  Tables,  see  corrected  data  under  Delayed  Data  on  page  76. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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75.4 

-    4,4 

94 

31  + 

51 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

3,47 

1.20 

23 

.0 

0 

7 

3 

LEAD    HILL 

89.3 

61.7 

75.5 

-    4.7 

97 

31 

52 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

5,20 

2.23 

1.37 

21 

.0 

0 

10 

4 

ROGERS 

84.5 

65.3 

74.9 

-    4.4 

91 

31  + 

55 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

3.89 

,24 

1.20 

23 

,0 

0 

7 

3 

SI  LOAM    SPRINGS 

87.6 

65.1 

76.4 

95 

8 

57 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

5.87 

2.85 

23 

,0 

0 

5 

3 

DIVISION 

75.4 

-    4.1 

5.34 

2.19 

.0 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

FLIPPIN    FAA    AIRPORT 

86.0 

64.8 

76.4 

95 

29 

51 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

2.72 

.73 

16 

.0 

0 

6 

3 

0 

GILBERT 

90.2 

63.8 

77.0 

98 

31  + 

55 

4+ 

0 

18 

0 

0 

0 

1,78 

.47 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

MAMMOTH    SPRING 

87.1 

63.6 

75.4 

-    4,2 

96 

30 

50 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

2.31 

.78 

23 

.0 

0 

7 

I 

0 

MARSHALL 

88.5 

65.0 

75.8 

95 

31  + 

51 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

V94 

.85 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

87.6 

66.2 

76.9 

-    3.1 

93 

30 

57 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

7,11 

4,22 

1.92 

25 

.0 

0 

10 

5 

3 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG         AM 

86.3 

65.3 

75.8 

94 

31 

52 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

7.07 

2.74 

25 

,0 

0 

10 

3 

2 

DIVISION 

76.4 

-    3,4 

3.82 

.61 

.0 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

88.9 

66.1 

77.5 

95 

31  + 

54 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

3,27 

.84 

9 

.0 

0 

9 

2 

0 

BATESVILLE    LIVESTOCK               AM 

91.6 

62.7 

77.2 

99 

30 

49 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

2,20 

.65 

23 

.0 

0 

8 

1 

0 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

90.7 

55.1 

77.9 

97 

30 

50 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

3,92 

,21 

1.15 

10 

,0 

0 

9 

3 

BLYTHEVILLE 

88.2 

58.7 

78.5 

-    3,1 

96 

1 

56 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

3,17 

-       ,55 

1.36 

23 

,0 

0 

6 

2 

CORNING 

90.0 

57.6 

78.8 

-    2,5 

97 

30 

55 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

3,65 

-       .38 

1.95 

6 

,0 

0 

5 

2 

JONESBORO 

90.1 

70.2 

80.2 

-    1,3 

97 

30 

54 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

3,70 

.43 

.87 

5 

,0 

0 

10 

2 

KEISER 

88.8 

68.2 

78.5 

95 

31 

56 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

4,11 

1,17 

5 

,0 

0 

10 

3 

MARKED    TREE 

87.9 

67.9 

77,9 

-    3,1 

94 

8+ 

57 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

6,29 

2,43 

1.43 

22 

.0 

0 

9 

4 

NEWPORT 

90.5 

67.9 

79,2 

-    2.9 

98 

31  + 

56 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

4.00 

,57 

1.08 

18 

.0 

0 

6 

3 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

89.8 

64.7 

77.3 

96 

30+ 

49 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

4,65 

1,97 

5 

.0 

0 

7 

3 

POCAHONTAS    1 

89.1 

67.9 

78.5 

-    2.5 

97 

30 

55 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

4.32 

,97 

.0 

0 

SEARCY 

91.3 

57.6 

79.5 

-    2.4 

100 

31 

56 

4+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4.49 

1.09 

2,04 

10 

•  0 

0 

7 

3 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

88.2 

68.7 

78.5 

95 

31  + 

55 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

3.52 

1,88 

5 

.0 

0 

7 

2 

DIVISION 

78.4 

-    2.8 

3.95 

,40 

.0 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

91.  1 

67.1 

79.1 

-    3,5 

98 

31  + 

58 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

5,80 

2,89 

1.50 

16 

.0 

0 

10 

5 

2 

CLARKSVILLE 

88.7 

67.0 

77.9 

96 

31 

57 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

9,18 

4,00 

22 

.0 

0 

8 

6 

2 

DARDANELLE 

89.1 

68.4 

78.8 

-    4.1 

95 

31 

58 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

6,49 

1,80 

1.01 

19 

.0 

0 

12 

4 

1 

DEVILS    KNOB 

79.7 

67.7 

73.7 

86 

31 

64 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

5.78 

1.36 

6 

.0 

0 

11 

5 

3 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  R// 

90.4 

69.5 

80.0 

-    2,3 

97 

8 

63 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

7.18 

4.62 

3.14 

22 

.0 

0 

8 

6 

1 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

88.4 

66.9 

77.7 

94 

31  + 

56 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

7.77 

2.37 

22 

.0 

0 

10 

5 

2 

MENA 

89.3 

68.1 

78.7 

-    2,0 

95 

6 

51 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

5.13 

,95 

1.60 

23 

,0 

0 

8 

4 

2 

MOUNT    MAGAZINE 

81.1 

62.9 

72.0 

87 

10 

58 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

10,17 

2,95 

17 

,0 

0 

10 

6 

5 

OZARK 

91.0 

58.3 

79.7 

-    2,7 

98 

9+ 

61 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

5,59 

2,49 

2.16 

23 

.0 

0 

8 

3 

3 

PARIS 

90.9 

57,3 

79.1 

98 

30 

55 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

5,53 

2.16 

22 

.0 

0 

4 

1 

RUSSELLVILLE 

90.4 

58.1 

79,3 

96 

31  + 

57 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

7.55 

1.41 

15 

.0 

0 

11 

7 

3 

SUBIACO 

89.8 

66.3 

78,1 

-    4,9 

96 

24 

58 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

7.63 

4,27 

1.94 

23 

.0* 

0 

10 

7 

1 

TURNPIKE 

81.  7M 

62.  5M 

72, 2M 

57 

3+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

WALORON 

91.7 

55.1 

78,4 

98 

8 

57 

12+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4.06 

1.33 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

WHITE    ROCK 

82.5 

65.1 

73.8 

89 

31 

58 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

11.44 

5.60 

22 

.0 

0 

14 

5 

3 

DIVISION 

77.2 

-    3,7 

7.09 

3.45 

.0 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

89.5 

67.3 

78.4 

95 

31 

58 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

8.22 

2.77 

20 

.0 

0 

U 

5 

3 

BENTON 

89.2 

69.0 

79.1 

95 

31 

59 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

6,50 

1.15 

23 

.0 

0 

16 

6 

1 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM               AM 

90.7 

57.8 

79.3 

95 

31  + 

58 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

6,12 

1.18 

11 

.0 

0 

12 

5 

2 

CONWAY 

89.2 

57.5 

78.4 

-    4,3 

95 

31 

55 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

2,71 

-    1,03 

.50 

17 

.0 

0 

8 

1 

0 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

88. 3M 

59.9 

79. IM 

-    3.9 

98 

1 

54 

12 

0 

14 

0 

0 

0 

6,68 

2,57 

2.12 

16 

.0 

0 

10 

4 

3 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               R// 

88.5 

70.5 

79.5 

-    2.3 

97 

31 

53 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

6,35 

3.26 

1.90 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

MALVERN 

90.6 

65.5 

78.1 

97 

31 

55 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

6,98 

1.23 

18 

,0 

0 

12 

7 

1 

MORRILTON 

90.5 

68.6 

79.5 

-    2.5 

96 

31 

58 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

3.79 

.89 

1.42 

23 

.0 

0 

8 

2 

1 

NIMROD    DAM                                         AM 

92.1 

55.4 

78.8 

99 

9 

55 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

4.17 

1.05 

21 

.0 

0 

2 

PERRYVILLE 

90.  4M 

58.  5M 

79.  5M 

-    1,3 

53 

11 

0 

0 

0 

0 

5.03 

2.30 

,0 

0 

SHERIDAN    TOWER 

89.4 

70.6 

80.0 

94 

31  + 

50 

19+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5,34 

1.33 

I 

,0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

79.1 

-    2.5 

5.72 

2.06 

.0 

See  reference 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

CONTINUED 

JULY  1959 

Temperaluie                             | 

P.ecip 

tal.on 

No  of  Da/s 

Snow,  Sleer       1 

No 
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M 

M 

« 

5 

S 
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%.   1 

*  1 

„ 

S  3  i 

TO 

1  J  S 

^ 

s  i 

0 

1 

5 

<  s 

<  i 

1 

Ir^ 

1 

X 

1 

J 

o 

1 

5  «- 

fel 

°  1 

1 

a  E  E 

o 

c, 

I 

i   § 

1 

9 

° 

§ 

EAST  CENTRAL  DIVISIOM 

BRINKLEY 

90.1 

70.0 

80.1 

-  1.4 

97 

31  + 

52 

13+ 

0 

18 

0 

0 

0 

5.88 

3.15 

1.59 

22 

.0 

0 

9 

7 
5 
5 

2 

DE5  ARC                    AM 

89.5 

67.0 

78.3 

97 

31 

55 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

5.05 

1.30 

18 

.0 

0 

9 

HELENA 
KEO 

90.8 

70.1 

80.5 

-  1.0 

96 

31  + 

52 

4+ 

0 

21 

0 

0 

0 

8.63 

4.77 

3.13 

19 

.0 

0 

9 

88.8 

68.0 

78.4 

95 

31  + 

57 

4 

0 

13 

0 

0 

0 

4.59 

1.44 

17 

.0 

0 

11 

2 

MAR  1  ANNA  2  5 

90.4 

67.9 

79.2 

-  1.9 

95 

31  + 

55 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

8.33 

4.77 

2.95 

23 

.0 

0 

S 

SAINT  CHARLES              AM 

91.4 

68.9 

80.2 

99 

1 

58 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

4.14 

1.18 

24 

.0 

0 

5 

7 
7 
8 

4 
2 

STUTTGART 

91.3 

70.7 

81.0 

-  1.3 

97 

17+ 

63 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

3.86 

.40 

1.50 

26 

.0 

0 

STUTTSART  9  ESE           AM 

89.8 

68.9 

79.4 

95 

1 

59 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

4.94 

2.88 

23 

.0 

0 

2 
6 

WYNNE 

89.5 

68.3 

78.9 

94 

28+ 

59 

13+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5.23 

1.70 

21 

.0 

0 

DIVISION 

79.6 

-  1.9 

5.85 

2.08 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

M 

70.  6M 

H 

51 

12 

0 

0 

0 

3.38 

.88 

17 

.0 

0 

7 

4 

0 

1 

DE  QUEEN 

91.4 

69.7 

80.6 

97 

30+ 

51 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

7.41 

3.70 

16 

.0 

0 

10 

2 

DIERKS 

91.1 

67.3 

79.2 

97 

9 

59 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

5.54 

1.20 

16 

.0 

0 

12 

6 

1 
0 
2 
1 
2 
1 

HOPE  3  NE                  AM 

90.1 

69.0 

79.6 

-  2.5 

94 

9+ 

61 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

2.81 

-  1.75 

.90 

22 

.0 

0 

7 

1 

7 

MOUNT  I  DA 

90.0 

66.5 

78.3 

-  1.9 

96 

31 

58 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

7.35 

2.92 

1.73 

18 

.0 

0 

10 

7 
10 
10 

NARROWS  DAM                AM 

90.7 

66.7 

78.7 

97 

9 

59 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

4.87 

1.64 

16 

.0 

0 

4 
5 
5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA    AM 

89.1 

68.1 

78.6 

95 

9 

60 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

5.76 

1.66 

19 

.0 

0 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        R// 

91.6 

70.0 

80.8 

-  1.8 

96 

29+ 

53 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

5.72 

1.53 

1.73 

2 

.0 

0 

90.1 

71.3 

80.7 

-  2.2 

95 

31 

64 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

5.55 

1.61 

1.51 

17 

.0 

0 

8 

6 

2 

DIVISION 

79.6 

-  1.9 

5.49 

1.30 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARICADELPHIA 

89.5 

70.2 

79.9 

95 

31 

63 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

6.84 

2.95 

2.00 

21 

.0 

0 

12 

4 

2 

0 

CAMDEN  1 

91.8 

69.8 

80.8 

-  1.6 

95 

31  + 

64 

13+ 

0 

25 

0 

0 

0 

3.69 

-   .95 

.87 

24 

.0 

0 

9 

3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

90.7 

70.4 

80.6 

-  2,3 

97 

7 

54 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

7.13 

2.55 

2.32 

25 

.0 

0 

10 

5 

1 

FORDYCE  6  W 

91. 2M 

68. 7M 

80.  OM 

- 

0 

0 

0 

0 

4.65 

1.15 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

MAGNOLIA  3  N 

91.6 

67.2 

79.4 

-  3.3 

96 

31 

61 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

5.41 

2.13 

2.10 

25 

.0 

0 

10 

4 

1 

PRESCOTT 

92.9 

69.8 

81.4 

-  1.8 

100 

7 

63 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

4.42 

-   .33 

1.40 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

WARREN 

92.6 

69.3 

81.0 

-  1.9 

97 

31  + 

62 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

5.50 

1.13 

25 

.0 

0 

11 

6 

1 

DIVISION 

80.4 

-  2.1 

5.54 

1.39 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

91.3 

68.6 

80.0 

-  1.4 

95 

31  + 

62 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

7.39 

2.17 

2.46 

25 

.0 

0 

8 

6 

3 

0 
3 

CUMMINS  FARM 

90.6 

68.4 

79.5 

97 

31 

61 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

3.12 

.51 

17 

.0 

0 

9 

3 

DUMAS  1  ESE 

93.0 

67.9 

80.5 

-  2.7 

98 

31  + 

59 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

7.83 

3.19 

3.85 

26 

.0 

0 

9 

3 

MONTICELLO  3  S 

91.1 

67.9 

79.5 

96 

31 

58 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

7.73 

2.44 

25 

.0 

0 

10 

7 

1 

PINE  BLUFF 

91.3 

70.9 

81.1 

-  2.1 

97 

31 

62 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

2.02 

-  2.01 

.48 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

91.6 

68.2 

79.9 

99 

31 

58 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

2.27 

1.11 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

PORTLAND 

90.1 

69.8 

80.0 

-  1.8 

97 

18 

54 

4+ 

0 

20 

0 

0 

0 

5.01 

.92 

1.40 

2 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

80.1 

-  2.0 

5.05 

.64 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   100°  on  the  31+  at  2  Stations 
Lowest  Temperature:   49*  on  the  3rd  at  2  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   11.44  inches  at  White  Rock 
Least  Total  Precipitation:   1.78  inches  at  Gilbert 
Greatest  one-day  Precipitation:   5,50  inches  on  the  22nd  at  White  Rock 


S«e  reference  Botes  followlog  Station  Index. 
-  83  - 


DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  month 
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.47  1.13 
7    1.10 
1.20   .22 
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.13 

7 

7 

7 

.11 

.23 

.66 
.95 
.15 

.07 

.15 

7 

T 

.25 

.24 

.89 

.16   7 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

6. OS 
5.69 
6*84 
5.05 
3.38 

.26 

T 

.46 
.02 
T 

.11 

.15 
.12 

.07 

,10 

T 
.62 

.20 

.40 

T 
.14 

.36 

.06 

.05 

2.41 
1.35 

.55 
.88 

2.00 
.75 

T 

.36 

.90 
.30 

.60 

.70 
.65 
.11 
.14 

7 

.16 

2.00 
.84 

T 

1.87   .03 
1.34   .34 
.42   7 
•45   .05 
.55   7 

.11 

.53 

7 

.20 
.67 
.20 

.05 
.16 
.10 
1.03 
.55 

.57 
.05 
•  50 

T 
.07 

.10 
.01   .02 

7 
7 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

4.79 
3.60 
3.27 
2.20 
3*92 

.63 
.24 

.20 
.59 

.37 
.16 

.84 

.22 

.60 

1.15 

.04 
.46 

.16 

.34 

T            11.15 

I 

T     T   1  .21 
T   ]  .15 

.05 

.11 

.06 

7 

.11 

7 

.14 
7 
7 

.64 
.53 
.37 
.16 

.07 

.15 

.33 

T 

.07 
7 
.55 

.19 

•58   .40 

.27   .17 

.55 

.02   .43 

7 
7 
.06 

7 

.62 

.12 

.66 

.02 

7 

.17 
.04 

.93 
.17 
.20 
.11 
.34 

.66 

BEATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

7,49 
4.12 
3.43 
6.50 
4.93 

.02 

.66 

.17 

T 

1.08 
1.07 
1.35 

.13 

.27 

T 
.09 

.02 

T 
,17 

.21 

.73 

.19 

.13 

.0> 

.38 
.«3 

.64 

.20 
.19 

7 

.19 

.64 

.73 

•  39 

7 
.13 

.13 
•  10 

7    4.03 
2.20   .21 

.37 

.65  1.15 
1.89  1.60 

.08 
.17 

.25 

.06 
.66 

1.35 

.26 
.23 

.12 

.08 
.11 

.07 
•  22 

T 

.24   7     7 

7 

8ERRYVILLE  4  NW 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLAC<  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4.29 
7,22 
4.06 
3.60 
6.12 

•  02 

.31 

1.10 

1.00 

.78 
.30 
,77 

.08 
,60 

.17 

T 

.48 
1.18 

.16 
.39 

1.59 

.50 

.06 
.06 
.10 

.02 
.11 

7 

.23 

.10 
1.40 
•  13 
7 
.91 

•  30 

7 

•  45 

7 
.15 

.67   .22 
.25  1.06 
.24  1.73 
•  08  U27 
•09  1.03 

.02 

7 

7 
7 
.14 

.04 
.26 
.13 
.57 
.03 

.55 

1.09 
.17 
.06 
.16 

.62   .03 

.02 

7 

7 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

BOONEVlLLE 

BOUGHTON 

BRADFORD 

5.46 
3.17 
5.80 
5.01 
3.88 

.16 

,92 
1.04 

.12 

.08 
.14 
.04 
,33 

1,36 

.68 
.02 

T 

.93 

.25 

.04   T 

.07 

1.50 
.07 

7 

.02 

.30 

.05 

.60 

.01 
.53 

.30 

7 

•  11 

•  54 

1.60 
.85 

•  27 

•  07 

•  01 
.07 

.10 
1.30 

.60   .08 
•21  1.36 
.19   .76 
1.13   .16 
.05   .17 

.10 

7 

.07 
.11 
.16 

.40 
.23 

.30 
.08 
.05 

.52 
.03 
.75 
.13 
.25 

.26 
.02 
7         .13 

7 
.12 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  k    SW 
CALICO  HOCK 

6.86 

7.17 
5.04 
6.88 
4,96 

1.07 
1.92 
.87 

1.05 
1.14 

.90   .01 

.26 
.34 

.26 

.08 

.50 
.60 

T 

.06 
1.79 

.66 

1.16 
•  22 

.60 
.10 
.36 

.03 

7 

.38 

1.51 

1.59   .60 
.88   .89 
.60   .59 
.25 
.75  1.33 

.55 

1.02 

.43 

.41 
.82 

.02 
.94 

7 
7 

.02 
.66 

7 
.29 

■  26 

.62   .02 

.34 

7 

.55 

CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

3.69 

6.27 
9.18 

7.01 

.03 
.18 

.25 

.50 
.50 

.06 
.52 

.37 

T 

.21 
2.00 
1.05 

.05 
.10 

T 

.50 

.32 
.02 
.36 

.22 

.04 

T 

.15 

.19 

.17 

•  13 

•  08 

.74 
.23 

.05 
.73 

.20  3.92 
4.00 
.55  2.25 

.87 

.02 

.70 

•  57 

.06 
.60 
1.45 

.25 
.29 
.97 
.40 

.05 
.40 
.24 

.13 
.08 
.33 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

2.71 
3.66 
5.43 
7.39 
5.45 

T 
T 

.04 
1.95 

.41 

.03 
.10 

.07 
,41 

.62 

T 

T 

.06 
.21 

.25 

l.ti 
.«6 

T 

.50 
2.20 

.31 

.62 

.07 

.36 
.32 
.86 
1.16 
.98 

.41 

7 
.07 

.32 
.31 

.15   .03 

.42 

*    2.26 

7     7 
7     .03 

1.02 
.61 

.10 

.75 

• 

2.46 

7 

.22 

.54 

.46 

.08 

• 
.01 

.85 

.07 

CUHHINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DAROANELLE 

3.12 
7.63 
3.34 
6,98 
5,49 

.70 

.54 
.05 

,33 

.36 
.91 

.11 
1.77 

•  46 

.04 
,10 
.25 

1.54 
.09 
.49 
.71 

.61 
.05 
.22 

.21 
.55 

.65 
•  16 

.55 
.68 

7 
1.08 
1.01 

7 
.29 

.25 
.16 
.04 
.13 
.05 

.21   .16 
•30   .38 
.33  1.45 
1.62   .65 
.19   .68 

.05 

7 

.33 

.05 
.23 
.77 
.45 

.31 
.03 

7 

.05 

.06 

.65 

.06 
.15 
.11 

.38   7     .25 

7 

.73 

.41        .16 

DE  QUEEN 
OERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

7.41 
6.45 
5.05 
6.78 
6.54 

.80 
T 

.25 

.04 

.30 

.78 
1.36 

,05 

.11 
.10 
.09 

.03 
.32 

T 

T 

.01 
•  58 

.13 

3.70 
.16 

1.25 

1.20 

.16 
.19 

.04 

.45 

.14 
1.30 
.12 
.93 

.46 
1.87 
.90 
.10 
.73 

7 
7 

.05 
.10 
7 
.31 

7 

.32   .25 
.12 

.65   .60 
•93  1.27 
.28   .53 

7 

.21 

.06 

7 

.68 

.08 

.20 

.33 

.45 

1.69 
.20 
.60 
.12 

.35 

.16 

.03 
.33 
.71 

.48   7     .67 

7 

.26   7     .32 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 

7.83 
7.13 
4.14 
1.82 
6.34 

T 
.15 

1.01 

.29 

.06 
.01   ,31 

.05 

1.23 
,66 

.02 

.03 

.02 

T 

.47 
.56 

.01 

.04 

T 
T     T    1.71 

.86 
.11 

T 
.49 

1.14 
.96 
.02 

.04 

.26 
.62 
.04 
.89 
.01 

.19 

.05 

.32 
.94 

7 

.05 

.32   7 
.71   .55 
.12 
1.22  2.30 

.25 

.20 

.16 
2.32 

.04 

.06 

3.85 
.35 

.05 
.09 
.20 

.04 

.64 

7 
.11 

7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FOROYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT  R/ / 

7,48 
6.62 
2.72 
4.66 
7,18 

.20 
.08 

T 

.30 

T     .33 

T     ,58 

.25 

.75 

.06   .03 

T 
.03 

.05 

.01 

T          T 
T 

T 

.21 

.18 

T 

T     .02  2.85 
T     T     .65 

T 

.35   T     ,87 

.01 
.73 
T 
■  64 

.15 

7 

.04 

.58 

.03 

.66 

•  07 

7 

•  93 

.16 

7 

7 

1.09 
7 
.03 

7 

1.71   .57 
1.43  2.81 
.55   .40 
.36   7 

3.14   .51 

7 
7 

.24 
.07 

.66 
.03 
1.15 
.04 

.37 
.29 
.03 
.51 
.62 

.06 
.06 
.02 

7 
•  01 

.10 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

7,77 
4.31 
3,22 
1,78 
4.89 

.07 

.50 

T 

T 

T 

T 

.51 
.14 
.02 

.86 

.05 

.27 

T 

.67 
.37 

.60 

.07 
.02 
1.42 

•  16 

.19 
.25 

.67 
.41 

.35 

.37 

.05 
.46 

.45 

.14 

7 

.07 

7 
.51 

2.37  1.65 
.34  1.01 
.22   .64 
.17   .47 
.31   .42 

.24 

.74 
.51 

.19 

.20 
.06 

7 
.02 

.59 
.09 

7 

.40 

.82 

•  06       T 

T         7 

.05 
.31 

7 

GRAVELLY 

GRAVETUE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

5,23 
5,50 
5.54 
2.10 
7.07 

.05 

T 
.21 

,18 

.02 

2.47 

.14 
.20 

.01 

T     .10  1.93 
,06 

.10 

.77 

T 

.30 

1.00 

.04 

.95 
.51 

.56 
7 

.39 
.15 

1.20 
•  31 
1.52 

•  06 

.25 
1.35 

.23   .73 
.70   .74 

1.12 
.20   .45 

2.27   .51 

7 

.15 

.06 
.41 
.15 

.16 

.23 

T 

.20 

.86 

.53 
.02 
.48 

.27 

7         7 

.10 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

6.02 
5.73 
3.47 
3*22 
8«2e 

1.42 

.03   .62 

.08 

.10 
1.02 

.16 
.08 

.61 

.85 

.03 
.23 

.12   .14 

.14 

1.06 
1.16 

.52 

.29 
2.16 
.10 
.04 
.16 

2.36 
1.05 

.39 
.05 

•  14 
.26 

.03 

7 

•  18 

•  04 
7 
.40 

.43   .02 

.77  1.20 
.03   .97 
.25  2.29 

.10 
1.92 

.01 
.79 

.17 

.30 
.02 

.02 

.04 
.05 

1.29 

.03 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

8.63 
6.31 
2.81 
9.76 
5.24 

.13 
.20 

.78 

T 

.26 

.75 

1.17 

.02 
.32 

T 

.03 

2.00 

.27 

•  06 
T 

,06 

.50 

1.95 
2.19 

.56 

•  47 

.05 

.15 

.26 

.58 
.31 

.03 

3.13 
.89 
.40 
•  86 
.61 

1.49 
.25 

.02 

7 
.67 

.17 

.11   .58 

.90   .29 
.13   .19 
.34   .21 

.33 

.71 
1.30 
.24 
.91 

1.70 
.03 
.08 
.10 
.45 

7 

.24 

.07 

.57 

.62 

.05 
.76 
.03 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

6.68 
8.81 
7.60 
4.58 
6.02 

.04 

.04 
.25 

1.07 
.15 

,03 
.05 

1.14 
.37 

.08 

.41 

.10 

,56 

T 

2.12 
.69 

.51 
.97 

1.34 
1.26 

.70 

.05 

.31 

4.20 

•  22 

.15 
.23 
.50 

•  60 

.11 
.95 
.20 

.09 

.08 
.62 

.21 

.41   7 

1.00   .20 
1.21   .61 
.10   .67 

.50 
.56 

7 

.13 

.73 
.65 

.01 
.09 

.07 
2.21 

.30 
.09 

.03 
.34 

.30 
.73 
1.45 

7 
.22 

7 

.07       .01 

.20 

7 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

3,70 
4.11 
4.59 
4.65 
6.15 

.10 
,44 

.87 
1.17 

.13 
1.96 

.15 
.05 

.41 
.14 
.11 

.04 

.05 

.30 
.22 
.38 
.05 

,13 

.23 

.18 
1.44 

2.65 

.23 
.23 

.10 
.87 

.33 
.01 
.10 

.56 

7 

.06 
.61 
.71 

7 
.06 

.29   .82 
.59   ,71 
1.38   .05 
.59   .96 
.30   .05 

7 

.03 

.39 

.45 

.12 

.02 

.22 

7 

.10 

.10 

.10 

.14 
.15 

.23 
.32 

7 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

6.25 
5.20 
4.32 
3.87 
6.36 

,06 

,03 

.05 

.12 

,05 

.05 
.65 

T     .70 

T 

.35 

.57 
T 

T 
.56 

1.12 

1.45 

.07 

T 

1.25 

.64 
.66 

1.90 

7 

.06 

.15 

1.51 

.60 
.54 

.47 
.45 

.40 

.65 

.04 

•  01 

.45 
1.37 

.13 
.07 

.23 

.46 
.69  1.63 
1.06 
•35   ^03 

.26 

.04 
.14 

.10 
.36 

.12 

.04 

.08 

.30 

.28 

7 

.02 

.93 

.20 

7 

.64   .04   7 
.10 

7 

7 

.44 

7 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

5.61 
5.03 
6.87 
6.41 
6.98 

.68 

.10 
.98 

1.36 
.59 
.25 

.05 

.94 

.03   .02 

.33 

.59 

.19 

.13 
.46 

.07 

1.51 
.16 

.64 

.49 

•  02 

•  69 

•  66 

1.11 

•  49 
1^23 

.05 
1.10 
.71 
.54 

•  02 

7 

.24 

.10 

.24 

•  64 
.27 

•  15 

.70 

.09  1.06 
.96  3.00 
.30   .03 
.25 

.10 
.08 

.77 

.10 

2.10 
•  06 

.11 

.05 
.36 
.44 
.76 

.61 
.03 

.87 

7 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2    S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

2.31 
B.33 
6.29 
1.94 
6,43 

1.00 
.01 

1.25 
.14 

.77 

.41 
,75 

.10 

.06 
.07 

.17 

.63 

.46 

1.75 

.10 
.07 
1.29 
.11 
.01 

.39 
.35 

•  24 

•  16 

.12   .78 
•26  2^95 
U43   •95 
•09   .85 
•    1.93 

7 
•  18 

•  26 

U41 
.06 

.25 

.17 
1.55 

.25 
.15 

.19 
.47 

.08   .05 

.02 

.10 

7 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

3.50 
5.13 

7,73 
7.04 
3.79 

.03 
.10 

.57 

.53 

.84 
.21 

,83 

T 

.09 

.05 

.99 

.29 
.16 

.91 

.39 
.61 
1.93 
.40 

.52 
.03 
.56 
.24 
.05 

.86 
.53 

.33 
1.34 
.05 

.04 
.73 
.16 

1.13 

7 

1.42 
.12  1.50 
.09   .11 
T     .27 
.25  1.42 

•  07 

7 

.32 

2.44 
.56 

7 

7 

.68 
.76 
.22 

.17 
.77 
.03 
.23 

7 

7 

^■>^>fe^:>;:: 


DAILY  PRECIPITATION 


Contloued 

JULY 

1859 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  {  3 

4|5| 

6 

7    8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   23  1 

24 

25 

26 

27 

28   29  1  30 

31 

MOUNT  I  DA 

7.35 

■  01 

.02 

.02 

.06 

.14 

.63 

.05 

1.20 

1.73 

.69 

.38   .75 

.22 

.60 

.65 

MOUNT  MAGAZINE 

10,17 

1.35 

1.00 

2.95 

1.00 

.60 

2.00   .42 

•  10 

.40 

.35 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

7.11 

1.30 

.10 

.63 

1.57 

T 

.36   .13 

.75 

1.92 

.23 

.12  . 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

7.07 

l.Z't 

.34 

T 

T 

.39 

.57 

.33 

.46 

T     .49 

2.74 

.26 

.23 

.02 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

2.03 

.18 

.05 

1.19 

.29 

.32  . 

MULBERRY  6  NNE 

9.05 

T 

T 

.05 

1.45 

.86 

4.25  1.84 

.08 

.06 

.32 

.14 

NARROWS  OAH 

4.87 

.83 

.22 

1.64 

.06 

.44 

.80 

T 

T 

.18   T 

.07 

.07 

.56 

T 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5.76 

T 

.11 

.10 

.53 

.99 

1.66 

.05 

1.07   ,28 

.07 

.18 

.54 

.03   .15 

NATHAN  4  WNW 

4.63 

.19 

T 

.25 

.64 

1.30 

.30 

.66 

.35   .10 

• 

.10 

•  28 

.46 

NEHHOPE  3  E 

5.32 

• 

.78 

.98 

1.00 

.25 

.30 

.64 

.37 

UOO 

NEWPORT 

4.00 

1.04 

T 

.75 

T 

1.08 

.47 

.01 

.27   .36 

.03 

T 

NlMROD  DAM 

4.17 

.16 

.27 

* 

• 

.75 

T 

1.05 

.05  1.00 

.06 

.06 

•  65 

.20 

OOELL  3  N 

7,38 

.24 

.20 

2.10 

.76 

1.36  2.00 

•  15 

•  35 

.06 

.17  . 

OOEN  2    W 

6.47 

.14 

.46 

.35 

.20 

.12 

1.02 

.31 

.36 

.07  1.29 

.03 

•  25 

U30 

.57 

OKAY 

5.72 

.05  1.73 

.65 

.14 

T 

.62 

T 

.63 

.06 

.98 

.16 

.20 

•  33 

•  10 

T 

.05  . 

OSCEOLA 

4«84 

.50 

1.23 

.30 

.03 

.10 

.26 

.11 

.38 

.16  1.10 

.06 

.09 

•  44 

•  09 

OWENSVILLE 

4.42 

T 

T 

.10 

.17 

.03 

.47 

.07 

.27 

.13 

.31 

.41 

.61   .38 

1.05 

.12 

.26 

.05 

T     T     T 

OZARK 

5.59 

.02 

T 

.04 

.18 

1.32 

.01 

.18 

T 

.10 

1.04  2.16 

.07 

.09 

.12 

•  26 

OZONE 

6.18 

1.11 

.77 

.96 

1.13  1.36 

T 

.72 

.15 

PARA60UL0  RADIO  KORS 

4.66 

1.97 

1.07 

.15 

.60   .03 

.26 

.11 

•  47 

PARIS 

5.53 

.25   I 

.70 

. 

.48 

.23 

.10 

.66 

T 

.08 

2.16   .58 

.05 

•  22 

.10 

PARKIN  2  H 

8.16 

.74 

1.32 

.95 

.38 

.04 

1.33  2.39 

.32 

.61 

•  06 

PARKS 

- 

1.45 

.90 

- 

- 

1.35 

- 

PERRYVILLE 

6.03 

.14 

.17 

.41 

.56 

.84 

.39 

.18 

.41 

.72   • 

* 

• 

• 

• 

2.21 

PINE  BLUFF 

2.02 

.07 

.25 

.02 

.14 

.37 

.09   .48 

T 

.07 

.38 

.15 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

2.27 

.09 

T 

.07 

1.11 

.02 

.05 

•  05 

.07 

.20 

.17 

.10 

.16   .01 

.17  . 

PINE  RIOGE 

9.34 

.89 

.32 

.30 

1.67 

•  36 

•11  3.38 

•  02 

.13 

1.60 

•  76 

POCAHONTAS  1 

4.32 

* 

1.96 

.11 

1.20 

.46   .64 

•  05 

PORTLAND 

5.01 

T    1.40 

.20 

.05 

T 

T 

T 

1.00 

T 

T 

T 

.26 

1.00 

.70 

.41 

PRE5C0TT 

4.42 

.25 

.03 

.05 

.04 

.63 

•  10 

1.40 

.16 

T 

1.25   .05 

.17 

.07 

.03 

T 

RATCLIFF 

6.91 

1.24 

T 

.55 

1.28 

3.12 

.47 

T 

.25 

T 

ROGERS 

3.89 

.02 

T     .76 

T     T     .29 

T 

.01 

.36 

.11 

.84  1.20 

.23 

.04 

.01  . 

RUSSELLVILLE 

7.66 

.99 

.20 

.82 

1.41 

.20 

T 

1.12 

T 

.02 

•  77 

1.03 

•  66 

.16 

.26 

SAINT  CHARLES 

4.14 

.94 

.02 

.92 

.03 

.27 

1.18 

.16 

.62 

SAINT  FRANCIS 

3.60 

1.12 

.05 

.30 

1.03 

.71 

.27 

.12 

SALEM 

3.36 

.41 

.16 

.54 

.20  1.80 

.25 

SEARCY 

4.49 

.82 

2.04 

.25 

T 

.30 

.03 

.65 

T 

.04 

.10 

.20 

.05 

.01 

SHERIDAN  TOWER 

5.34 

1.33 

.OS 

1.10 

.82 

.52 

.18 

.48 

.30 

.15 

.35 

•  06 

SHIRLEY 

5.97 

.02 

.16 

1.34 

T 

.05 

.31 

.42 

.26  1.17 

2.22 

.02 

T 

SILOAM  SPRINGS 

5.87 

.33   .01 

.01 

.01 

T 

T     .01   .25 

.68 

.06 

.09 

1.39  2.86 

.09 

.06 

T 

.03  . 

SPARKMAN  M    E 

_ 

.15 

.60 

.70 

.65 

- 

- 

- 

.60 

STAMPS 

5.35 

.46 

.12 

.36 

.56 

.03 

.46 

.07 

.38   .35 

T 

2.07 

.45 

.03 

STAR  CITY  2    S 

4*65 

1.30 

.26 

.10 

.60 

•  06 

.12   .15 

1.70 

.22 

.14   T 

STEVE 

6.40 

1.70 

.69 

•  61 

1.60 

1.60 

STUTTGART 

3*66 

.24 

T 

T 

.26 

T 

•  23  U15 

.11 

.06 

1.50 

.29 

STUTTGART  9  E5E 

4.94 

.40 

.37 

.03 

.03 

.13 

.03 

•19  2.88 

•  12 

.08 

.60 

.08 

SUeiACO 

7.53 

.82 

•  65 

.94 

.03 

.05 

.66 

.28 

.93  1^94 

.88 

.13 

.22 

T 

TAYLOR 

6.62 

.72 

.40 

.61 

.57 

.17 

1.10 

.49 

T 

•27   .11 

.01 

1.28 

.81 

.04 

.04 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

5.55 

T 

.26 

T 

1.51 

.70 

.53 

.55 

1.16 

.53 

.31 

.01 

TURNPIKE 

- 

- 

.19 

.20 

2.60   .39 

.70 

.30 

.39 

WALDRON 

4.06 

T     .32 

.18   I 

.66 

T 

.18 

.27 

.08 

T 

1.33   .17 

.77 

.10 

WALNUT  GROVE  2    NNE 

3.12 

.93 

1.40 

.15 

.04 

.36 

T 

•  12 

.10 

.02 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

3.62 

1.88 

.30 

T 

.20 

.25 

T 

.73 

•  13 

.13 

WARREN 

5.60 

•  18 

T     .25 

T 

T 

.55 

.71 

.35 

.26 

.59 

•76   .11 

.05 

1.13 

.56 

.02 

.03        .05 

WASHITA 

9.35 

1.35 

2.35 

.33 

T 

.86 

1.20 

.66 

•26  1^41 

.48 

.58 

WHITE  ROCK 

11.44 

.10 

.02 

.45 

.12 

.15 

.43 

1^03 

.62 

5^50  l^62 

.22 

•  25 

.30 

.13 

.60  . 

WHITECLIFFS 

5.62 

1.80 

.20 

T 

1.55 

.47 

T 

1^26 

.10 

•  26 

.20 

T 

WYNNE 

6.23 

.25 

.73 

T 

.04 

.60 

.02 

.97 

•  02 

1.70 

•60   .34 

.07 

.79 

•  06 

.04 

.06   .04 

YELLVILLE 

2.31 

.02 

.50 

.04 

.08 

•06   .80 

.08 

•  02 

.04 

.63 

.04  . 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY   1959 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
66 

88 
58 

90 
62 

87 
73 

90 
64 

92 
68 

94 

65 

92 
68 

92 
68 

92 
67 

87 
62 

89 
65 

90 
66 

91 
66 

86 

69 

90 
62 

91 
66 

86 

67 

86 
66 

65 
67 

86 

68 

91 

68 

93 
59 

83 
69 

63 
59 

86 

72 

90 

71 

92 

71 

93 
71 

95 

74 

89.5 
67.3 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

94 

71 

86 
69 

84 
63 

91 
66 

93 

74 

90 
71 

92 

70 

94 
67 

92 

74 

92 

70 

91 
69 

89 
64 

89 
66 

91 
68 

90 
69 

89 
68 

93 

71 

91 
68 

90 
77 

85 

71 

82 
58 

87 
59 

89 
70 

89 
73 

77 
71 

67 
71 

89 
76 

89 
73 

93 
72 

93 
74 

95 
74 

69.5 
70.2 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

88 

70 

66 

70 

74 

75 

76 

75 

74 

71 

76 

61 

66 

91 
70 

94 
68 

89 
68 

92 
67 

93 
67 

90 
69 

85 

70 

69 

71 

89 
57 

92 
69 

91 

71 

77 
74 

81 
71 

89 
74 

90 
70 

92 
71 

94 

74 

95 
73 

70.6 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

93 
68 

88 
62 

85 
54 

88 
56 

87 
68 

89 
63 

92 

70 

93 
63 

92 
67 

87 
68 

92 
68 

85 
62 

85 
59 

87 
61 

91 
61 

90 
70 

91 
69 

93 
68 

66 
68 

88 

67 

63 
68 

86 
68 

90 
59 

88 
69 

84 
69 

85 
58 

65 
72 

88 
65 

93 
68 

95 
70 

95 

70 

86.9 
66.1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

MIN 

97 
70 

95 

57 

87 
49 

90 
53 

85 
64 

80 
59 

88 
60 

96 
61 

96 
64 

98 
60 

91 

58 

92 
56 

90 
55 

92 
58 

90 
59 

96 
67 

90 
66 

92 
65 

96 
66 

94 
63 

94 
63 

95 
54 

83 
66 

93 
66 

92 
65 

82 
64 

87 
70 

90 
66 

93 
69 

99 
69 

96 
69 

91.5 
62.7 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

93 
70 

86 
62 

87 
50 

90 
52 

88 

67 

92 
64 

94 

64 

96 
60 

93 

67 

90 
65 

90 
60 

88 

57 

88 
57 

91 
59 

94 

60 

88 
68 

93 

71 

94 
66 

93 

70 

90 
55 

87 
67 

85 
69 

69 
70 

90 
69 

87 
67 

87 
69 

89 
72 

90 
68 

96 

71 

97 
71 

96 
72 

90.7 
65.1 

BENTON 

MAX 

MIN 

92 
68 

90 
69 

85 
59 

85 
73 

84 

73 

90 
66 

93 
67 

94 
64 

92 

73 

91 

68 

91 
69 

88 
62 

88 
63 

91 
66 

92 
66 

87 
70 

91 
69 

90 
66 

90 
67 

87 
68 

87 
69 

89 

71 

91 

70 

88 

71 

80 
71 

83 
71 

67 
74 

86 
74 

93 
71 

94 

74 

95 

77 

89.2 
59.0 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

85 
67 

84 
53 

86 
53 

86 
63 

90 
65 

88 
56 

91 
64 

92 

65 

85 
69 

88 
56 

89 
59 

86 

53 

78 
63 

90 
65 

77 
65 

85 
64 

93 
64 

87 
67 

87 
60 

65 
61 

84 
61 

80 
62 

88 
53 

90 
65 

63 
51 

60 
65 

88 
68 

88 
65 

92 

67 

94 
70 

93 
68 

86.9 
62.9 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

94 
69 

94 
70 

86 
58 

88 

63 

93 
74 

92 
67 

92 
67 

92 
64 

94 
67 

92 
66 

95 

67 

93 
63 

94 
62 

94 
67 

91 
65 

90 
69 

86 
69 

91 
67 

91 
66 

87 
70 

83 
70 

88 
69 

89 
58 

92 

72 

94 
72 

79 
71 

82 

72 

95 
68 

90 
68 

95 
69 

95 
70 

90.7 
67.8 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

96 
73 

78 
63 

84 

56 

90 

61 

81 
68 

88 
68 

90 
72 

94 
65 

90 
71 

87 
70 

90 
64 

85 
61 

86 
60 

89 
63 

92 
66 

85 
70 

91 
68 

89 
71 

85 

71 

88 

70 

90 
72 

87 
69 

88 
59 

85 

74 

80 

71 

87 
73 

87 
74 

90 
72 

94 
74 

95 

75 

93 
76 

88.2 
68.7 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

92 

67 

87 
67 

91 
61 

98 
68 

91 

64 

92 
65 

95 
67 

93 
68 

91 
66 

95 

70 

94 
68 

93 
58 

94 
63 

95 

69 

95 
69 

81 

67 

92 
67 

89 
66 

89 

67 

87 
68 

90 
68 

84 
55 

90 
56 

92 
68 

82 
65 

83 
69 

91 
70 

92 
66 

93 

70 

95 

72 

98 
72 

91.1 
67.1 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

9» 
72 

90 
76 

84 
63 

92 
62 

90 
68 

89 

74 

92 
76 

96 

65 

88 
72 

90 
71 

89 
65 

88 
62 

88 
62 

90 
70 

94 
63 

90 
68 

93 
71 

92 
70 

88 

72 

87 
69 

90 
70 

88 
70 

92 
71 

87 
72 

78 
72 

85 
59 

89 
74 

91 
79 

95 

73 

97 
74 

97 

74 

90.1 
70.0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

95 
70 

87 
70 

86 
64 

95 
66 

94 
72 

92 

70 

94 
70 

94 
66 

94 
71 

93 

70 

92 
69 

90 
6S 

91 
64 

92 
68 

94 
68 

89 
68 

92 

70 

95 

70 

93 

70 

90 
70 

91 
71 

94 
71 

93 
71 

92 
72 

84 
71 

84 
70 

90 
74 

92 
72 

95 
7J 

95 
73 

95 

76 

91.8 
69.8 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

91 
70 

83 
61 

86 
57 

90 
65 

90 
69 

92 
68 

90 
67 

91 
69 

90 

67 

93 
69 

91 
66 

88 
60 

90 
65 

89 
66 

88 
62 

82 
69 

94 
66 

82 
67 

86 
69 

87 
57 

82 
52 

81 
68 

87 
66 

92 
66 

90 
69 

82 
72 

90 
70 

90 
70 

93 
71 

95 

73 

96 
72 

88.7 
67.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

92 
69 

86 
67 

84 
55 

90 
59 

87 
72 

91 
62 

92 

67 

93 
63 

93 
69 

90 
67 

92 
67 

88 
61 

88 
62 

90 
66 

91 
63 

87 
71 

91 
69 

90 
66 

88 
66 

87 
69 

83 
69 

86 
71 

90 
70 

89 
70 

64 
71 

85 
70 

87 
73 

89 

72 

94 
71 

94 
71 

95 
73 

89.2 
67.5 

CORN  INS 

MAX 
MIN 

93 

75 

83 
65 

85 

55 

91 
56 

80 
67 

91 
67 

92 
69 

94 
72 

91 
74 

91 
67 

92 
63 

86 
59 

90 
58 

90 
62 

93 
65 

86 

70 

92 
68 

89 
71 

91 
70 

93 
67 

90 
71 

86 
70 

90 
59 

90 
70 

85 
69 

89 
67 

89 

71 

92 

71 

95 
73 

97 
73 

95 
73 

90.0 
67.6 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

93 
68 

88 

70 

88 
62 

92 
63 

92 
71 

91 

71 

94 
68 

93 
67 

92 

73 

11 

90 
68 

91 
63 

92 
64 

92 
65 

94 
66 

90 
70 

93 
68 

95 
69 

91 
58 

90 
58 

91 
58 

91 
58 

93 
70 

89 
72 

83 
71 

64 
71 

90 

71 

93 
71 

93 

71 

95 

71 

95 
73 

91.3 
68.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

9* 
69 

85 

70 

85 
61 

86 
63 

89 
68 

90 
68 

94 
69 

95 
66 

91 
70 

91 

70 

91 
68 

90 
62 

91 
63 

92 
64 

94 
66 

94 
65 

92 

70 

94 
69 

85 
69 

88 
59 

90 
56 

91 

71 

91 
71 

89 

73 

83 

71 

86 
69 

88 
72 

92 
70 

94 
71 

95 
73 

97 
73 

90.6 
58.4 

OARDANELLE 

MAX 
MIN 

94 
71 

85 
68 

87 
58 

91 
63 

88 
71 

90 
64 

90 
69 

93 
68 

94 
62 

92 
69 

91 
70 

88 
64 

88 
64 

90 
70 

89 
67 

81 

70 

90 
69 

88 
68 

88 
68 

87 
68 

89 
69 

63 

70 

89 
69 

89 

70 

84 
68 

83 

70 

90 

74 

90 
70 

92 

72 

94 
73 

95 

73 

89.1 
68.4 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

96 
72 

86 
72 

89 
67 

95 
70 

94 

74 

94 
69 

94 
69 

95 

71 

95 
68 

95 
68 

97 

70 

90 
61 

92 
68 

92 
71 

95 
69 

82 
67 

92 
66 

95 

67 

87 
59 

86 

71 

88 

71 

86 
59 

95 
69 

95 
72 

80 
70 

82 
71 

89 
72 

90 
70 

95 
72 

97 

72 

95 

73 

91.4 
69.7 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

96 

71 

94 
65 

82 
55 

84 
58 

91 
67 

84 
65 

90 
68 

93 
63 

94 
70 

88 
68 

88 
64 

90 
62 

86 
61 

88 
62 

89 
64 

93 
68 

90 
69 

93 
65 

93 
59 

68 
69 

89 
59 

89 
68 

89 
70 

91 
70 

87 
69 

77 
68 

86 
72 

87 
70 

92 
71 

95 
73 

97 

73 

89.5 
67.0 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

82 
65 

76 
66 

77 
67 

82 
68 

79 
67 

78 
66 

81 
67 

81 
68 

80 
67 

82 
69 

80 
65 

76 
67 

74 
65 

84 
64 

82 
69 

79 
68 

80 
69 

SO 
69 

81 

70 

78 
59 

79 
57 

76 
68 

79 
69 

78 
66 

78 
69 

77 
57 

80 
68 

81 

70 

83 
67 

S3 
59 

86 
71 

79.7 
57.7 

DIERKS 

MAX 
MIN 

93 
68 

87 
68 

88 
62 

93 
66 

92 

71 

93 
66 

96 
66 

95 
69 

97 
65 

93 
64 

93 

68 

91 
59 

91 
64 

92 
68 

93 
66 

89 
68 

90 
64 

91 
65 

89 
66 

84 

70 

86 
69 

89 

67 

93 
56 

92 

70 

88 

75 

84 
69 

89 

70 

91 
67 

94 
69 

94 

70 

92 

70 

91.1 
67.3 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

98 
68 

89 

70 

89 

60 

85 
59 

93 
72 

94 
69 

97 
69 

96 
63 

94 
69 

95 

70 

94 
71 

93 
64 

94 
63 

95 
62 

97 
65 

95 
70 

96 
68 

95 
69 

66 

68 

91 
58 

93 

67 

91 
57 

94 
71 

89 

73 

89 
69 

89 
68 

90 
72 

92 
70 

95 
71 

96 
72 

98 
69 

93.0 
57.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
72 

89 
71 

88 
66 

93 
70 

94 

73 

94 
72 

97 
72 

93 
68 

94 
71 

93 

70 

92 
68 

89 
64 

92 
68 

94 
66 

91 

70 

88 
69 

92 

70 

92 

70 

81 
69 

65 
69 

91 
70 

93 

71 

94 
70 

69 

73 

78 
71 

64 

72 

91 
74 

90 
72 

93 

74 

95 

73 

94 

75 

90.7 
70.4 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

MIN 

85 
66 

81 
55 

85 
52 

82 
65 

89 
63 

87 
57 

88 
66 

89 

67 

84 
68 

88 
58 

87 
62 

83 
56 

81 
59 

83 
66 

80 
65 

S3 
64 

89 
64 

86 

57 

86 
52 

87 
61 

83 
52 

60 
55 

87 
65 

89 
55 

81 
62 

78 
57 

86 
68 

67 
68 

91 
59 

93 
69 

90 
69 

85.4 
63.6 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

83 
68 

85 
60 

87 
56 

91 
68 

90 
65 

91 
58 

91 
68 

92 

70 

86 

70 

90 
64 

91 

64 

87 
57 

81 
65 

89 

70 

S3 
67 

85 
67 

90 
66 

86 

70 

88 
65 

85 
64 

84 
65 

82 
55 

67 
54 

89 
55 

81 
65 

80 
67 

86 
69 

87 
70 

91 
72 

90 
73 

93 
70 

87.1 
66.1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
64 

84 
57 

86 

53 

90 
65 

91 
62 

89 

57 

91 
63 

91 
63 

86 
68 

90 
63 

90 
59 

86 
55 

83 
63 

88 
68 

85 
67 

84 
68 

89 
64 

87 
69 

66 
65 

85 
64 

84 
53 

83 
56 

87 
63 

90 
63 

82 
54 

80 
56 

65 
70 

86 
70 

91 
72 

90 
71 

95 
68 

86.9 
64.4 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

MIN 

88 
66 

83 
56 

86 
54 

90 
67 

90 
62 

88 

57 

88 
64 

90 
64 

90 
68 

89 
60 

88 
63 

85 
55 

82 
62 

87 
68 

87 
65 

84 
65 

89 
63 

85 
63 

87 
61 

84 
62 

84 
64 

83 
64 

66 
53 

86 
63 

83 
63 

80 
65 

87 
56 

85 
59 

89 

70 

91 
71 

93 
68 

86.7 
63.6 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
64 

82 
58 

86 
51 

89 
58 

76 
63 

91 
60 

93 
65 

94 
63 

87 
64 

90 
63 

90 
60 

67 
58 

87 

58 

88 
66 

90 
65 

86 
69 

91 
64 

86 

69 

87 
67 

89 
62 

86 
65 

84 
67 

89 
67 

91 

70 

81 
69 

85 

70 

87 
72 

90 
70 

95 
69 

93 
72 

92, 
70 

.  88.0 
64.8 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

94 
70 

88 
68 

88 
61 

92 

65 

93 
73 

92 
69 

94 
69 

95 
64 

93 
71 

92 

69 

67 

92 
62 

93 
64 

94 
67 

90 

67 

94 
69 

94 
58 

85 
68 

68 
59 

91 

70 

92 

71 

92 
71 

92 
71 

89 
70 

81 
69 

89 
72 

90 
72 

94 
73 

93 
72 

91.2 
68.7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
72 

85 
69 

89 
64 

96 

68 

90 
69 

92 
65 

95 

70 

97 
71 

93 

74 

94 

71 

93 

68 

90 
63 

91 
67 

94 
70 

91 

71 

S3 

70 

94 
69 

90 
70 

69 
59 

88 
68 

88 
59 

81 
56 

89 
67 

92 
69 

81 
59 

81 

70 

91 
72 

91 
71 

95 
72 

95 
75 

96 
75 

90.4 
69.5 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

90 
65 

84 
61 

90 
56 

89 

70 

92 
68 

91 
68 

91 
71 

93 

75 

92 

70 

90 
66 

90 
65 

88 
57 

86 
63 

90 
71 

90 
69 

82 
67 

90 
64 

85 
67 

86 
68 

67 
54 

84 
64 

83 
57 

86 
65 

91 
53 

83 
69 

82 
58 

87 
72 

88 
72 

91 

70 

94 

70 

94 
69 

88.4 
66.9 

GILBERT 

MAX 
MIN 

88 

74 

81 
58 

85 
55 

90 
55 

84 
68 

92 
60 

92 
64 

94 

61 

91 
59 

92 
66 

93 
58 

90 
57 

89 

57 

91 
62 

93 
61 

89 
68 

96 
63 

89 
53 

90 
57 

91 

51 

90 
54 

84 
59 

69 
66 

93 
65 

84 
65 

87 
59 

88 

70 

89 
68 

95 
65 

98 
69 

98 
69 

90.2 
63.8 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

88 
65 

83 
52 

86 
55 

87 
66 

90 
66 

89 

57 

91 
64 

92 
65 

90 
69 

90 
58 

91 
57 

86 
54 

79 
63 

87 
64 

74 
65 

81 
65 

91 
64 

85 
66 

82 
61 

85 
61 

83 
62 

60 
64 

87 
64 

88 
63 

66 
62 

60 
66 

86 
68 

87 
68 

91 
69 

92 
69 

94 
68 

86.5 
63.2 

HARRISON 

MAX 
HIN 

84 
69 

81 
58 

85 
51 

85 
60 

80 
65 

89 

55 

90 
63 

90 
62 

85 
65 

89 
62 

90 
60 

83 
58 

87 
63 

90 
65 

87 
65 

93 
62 

93 
62 

87 
67 

89 
64 

90 
54 

86 
62 

82 
55 

90 
60 

90 
50 

86 
52 

83 
63 

87 
68 

89 
66 

93 
58 

94 
6S 

94 
69 

67.8 
62.9 

HELENA 

MAX 

MIN 

96 

74 

89 
70 

85 
62 

93 
62 

88 

70 

91 
69 

95 
72 

95 

70 

93 

74 

90 
69 

92 

67 

90 
65 

91 
67 

92 
65 

96 

66 

94 
72 

93 
71 

90 
73 

84 
59 

85 
58 

91 
70 

92 

70 

89 
72 

65 
72 

61 
70 

88 
59 

89 
74 

91 
74 

95 
73 

95 
75 

96 

77 

90.8 
70.1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 
68 

86 
65 

86 

64 

92 

74 

93 
71 

91 
68 

93 
69 

94 
71 

92 
68 

93 
69 

93 
61 

89 
65 

90 
68 

92 

68 

92 
69 

88 
67 

91 
67 

93 
69 

82 
69 

85 

70 

91 

70 

91 
58 

91 

72 

90 
70 

77 
70 

66 
72 

90 
71 

90 
72 

93 
72 

93 
73 

90.1 
69.0 

DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


ARKANSAS 
JULY  1959 


HOT  SPRINGS  1  NNE 


J0NES80R0 


LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNJ 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

POCAHONTAS     1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT    CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 


Day  01  Month 


95   66   86 
75   63   54 


MAX 
MIN 

95 

74 

88 
64 

MAX 
MIN 

91 
69 

88 
66 

MAX 
MIN 

93 
64 

SO 
58 

MAX 
MIN 

93 
72 

82 
68 

MAX 
MIN 

94 
67 

90 
67 

MAX 
MIN 

93 
66 

88 
56 

MAX 
MIN 

86 

70 

77 
57 

MAX 
MIN 

95 

77 

91 
68 

MAX 
MIN 

94 

74 

88 
63 

MAX 
MIN 

86 
69 

81 
58 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 
69 

MAX 
MIN 

93 
69 

86 
73 

MAX 
MIN 

92 
71 

88 
68 

MAX 
MIN 

92 
67 

87 
69 

MAX 
MIN 

85 
66 

78 
58 

MAX 
MIN 

87 
70 

82 
58 

MAX 

MIN 

92 

70 

85 
59 

MAX 
MIN 

93 

67 

94 
68 

90   92   86 
69   69   65 


72   64   56 


98   94 
66   66 


95   89   87 
72   70   66 


92   85 
69   66 


96   90 
70   65 


93   87 
69   64 


91   89 

74   68 


95   84   86 
71   76   67 


95   85 
69   69 


92   83   84 

75   60   55 


96   92 
72   68 


85   78 
68   58 


94   90 
70   6  7 


99   96   86 


70   65   56 


92   89   86 
73   67   65 


91 

88 

90 

63 

66 

70 

91 

89 

87 

62 

67 

68 

92 

87 

89 

57 

72 

69 

90 

91 

92 

56 

58 

60 

91 

82 

90 

64 

72 

69 

95 

94 

91 

67 

71 

69 

93 

94 

91 

58 

68 

66 

85 

82 

86 

52 

65 

60 

93 

90 

90 

57 

68 

68 

89 

85 

87 

60 

67 

68 

88 

82 

90 

62 

68 

58 

92 

88 

96 

67 

75 

67 

94 

93 

91 

58 

70 

68 

93 

38 

91 

62 

74 

65 

93 

93 

91 

63 

71 

67 

82 

83 

84 

62 

65 

66 

88 

85 

90 

60 

66 

60 

85 

87 

72 

57 

66 

60 

88 

92 

94 

65 

69 

67 

86 

92 

90 

66 

71 

68 

91   82   92 


95 
72 

92 
63 

93 
75 

95 
70 

95 

74 

95 
62 

90   87   90 
54   65   60 


92 

92 

74 

64 

88 

91 

68 

69 

91 

92 

72 

68 

90 

92 

72 

67 

87 

89 

65 

65 

94   86 
68   73 


90   86 
60   65 


95   93 
69   67 


91   89 
67   66 


92   95 
70   67 


96 

95 

75 

72 

82 

85 

65 

59 

89 

90 

70 

63 

92 

87 

72 

68 

89 

92 

68 

65 

89 

91 

74 

70 

98   98 
72   70 


97   95 
65   66 


15    16 


69   64   62 


92   90   82 
60   54   52 


72   65   65 


90   93   90 
65   65   61 


92   90 
67   62 


95   88 
64   61 


91   91   90 
67   61   57 


95   91 
67   61 


92   95   91 
69   70   64 


93   93   89 
65   64   58 


89   87 
63   62 


93   96 
66   59 


94   92   94 
67   69   60 


68   63   60 


97   96   96 
65   66   59 


93   95   91 


95 
68 

92 
66 

96 
67 

94 

74 

96 

64 

95 

70 

92 
62 

91 

72 

94 
68 

89 
70 

98 
70 

96 
72 

89 
68 

85 
70 

94 

67 

94 
67 

94 
67 

94 
72 

95 
64 

92 
68 

90 
63 

87 
72 

85   89 
60   63 


80   84 
60   65 


90   92 
57   62 


89   90 
63   61 


84   87 
60   63 


90   91 
65   70 


951  91 
651  64 


92 1  94 
631  65 


95   91 

67]   70 


87   89 
61   67 


/o 

96 

70 

63 

93 
61 

87 
59 

85 

59 

94 
70 

90 
64 

89 
63 

90 
66 

93 

72 

91 
64 

93 
66 

93 
63 

91 

61 

84 
62 

93 

70 

90 
68 

94 
71 

90 
68 

87 
65 

82 
58 

92 
66 

90 
64 

92 
68 

94 
63 

92 
64 

87 
61 

92 
67 

88 
60 

88   90 
60   63 


91   93 
68   67 


93   94 
63   63 


92   92 
70   67 


93   90 
70   72 


89   88 
70   69 


89   91 
69   67 


92   91 
64   69 


91   91 
71   70 


94   94 
66   68 


93   91 
61   66 


93   89 
66   68 


92   91 

70   70 


90   90 
71   72 


95   88 
66   68 


87   90 
64   68 


93   92 
67   67 


91   89 
70   67 


94   92 
62   65 


79   80 
63   62 


91   87 
65   68 


89   85   91 


86   93 
64   64 


84   90 
66   66 


84   94 
67   64 


93   87 
68   67 


92   90 

67   66 


93   90 
66   67 


90   93   94 


94   95 
68   67 


92   90 
68   75 


88   97 
68   71 


90   91 
69   67 


90   89 
65   69 


87   88 
70   70 


85   86 
67   70 


92   90 
58   60 


94   83 
68   65 


85   86 
65   63 


85   86 
69   67 


87   85 
70   69 


90   88 
66   62 


87   83 
67   68 


93   92 
70   66 


89   88 
69   70 


82   87 
63   67 


81   76 
62   61 


88   90 
68   63 


85   87 
66   63 


90   80 
67   68 


89   92 
70   70 


92   92 
66   65 


83   87 
68   70 


89   88 
68   68 


91   92 
67   62 


90   89 
68   68 


91   90 
69   69 


69   71   70 


87   85 
67   69 


91   91 
72   68 


95   81 
68   69 


89 
63 

90 
70 

91 
67 

82 
70 

93 
69 

90 
67 

90 
69 

88 
58 

92 
63 

92 
64 

95 
65 

97 

70 

94 
71 

95 

70 

94 
68 

83 
69 

89 
62 

90 
54 

93 
54 

90 
71 

94 
71 

95 
69 

89 
59 

89 
69 

91 
62 

92 
71 

90 
69 

88 
74 

88 
58 

90 
71 

87 
60 

85 
72 

90   88 
57   68 


89   86 
71   72 


94   93 
67   64 


94   91 
67   71 


90   92 
69   67 


88   87 
70   72 


87   85 
69   73 


87   90 
65   67 


86   95 
66   71 


93   87 
71 


89   90 
59   70 


87   90 
68   68 


80   82 
60   68 


86   91 
67   69 


82   89 
58   69 


89   92 
67   70 


87   91 
58   71 


90   89 
71 


68   65   58 


91 

95 

92 

69 

S9 

72 

62 

86 

92 

58 

65 

58 

67 

89 

87 

65 

66 

69 

85 

88 

91 

67   65   68 


94 

73 

89 

74 

94 
71 

89 
72 

89 
71 

90 
71 

92 
72 

92 
73 

92 
69 

91 

70 

86 

64 

88 
67 

90 
59 

91 
69 

93 
71 

92 
72 

94 
70 

92 

71 

91 
73 

89 

74 

87   85 
71   72 


85   87 
70   73 


82   84 
67   65 


84   87 
72   74 


87   87 
69   71 


83   88 
58   73 


84   86 
70   72 


59   68   72 


80   87   85 
70   71   72 


85   86 
59   72 


80   85 
59   71 


83   8 
64   72 


92   95   97   95 

71   73   77   76 


95   95   95 
72   73   75 


89   9*   95   95 

70   71   72 


93   95   96   97 
64   53   56   57 


92   93   94   96 
69   71   71 


93   95 
68   68 


90.1 
70.2 


89.3 
51.7 


93   93   93 
73   75 


94   94   89 
70   72   71 


82 
70 

'0 

88 
72 

79 
62 

76 
62 

63 

70 

85 
71 

79 
70 

83 
72 

79 
71 

84 
72 

76 

70 

83 
70 

91 
69 

90 
72 

81 
59 

83 
70 

83 

70 

90 
73 

34 
69 

90 

71 

87 
72 

85 
72 

85 
59 

91 
72 

84 
71 

88 

74 

64 
59 

88 
73 

65 

71 

87 
77 

84 
70 

84 
73 

88 
71 

92 

70 

78 
67 

84 
69 

85 
71 

90 
74 

80 
69 

88 
73 

87 
70 

88 
73 

85 
76 

88 
73 

92   92   94   96 
71   71   71 


91   96   95   96 
72   72   72   75 


88.5 
65.0 


89.3 
68.1 


91.1 
67.9 


90.5 
68.6 


83 
65 


87   91   93   92 
70   69   72 


85   88   92   94 
69   69   71   71 


88   91   94   95 
57   68   69   59 


87   92   92   92 
69   70   70   70 


92   97   98   98 
72   73   72   74 


91   92   95   96 
66   68   69   72 


92   96   95   95 
71   72   73   74 


89   92   95   97 
70   72   72   72 


94   96   95 
70   74   73 


91   94   96 
72   66   72 


81.1 
62.9 


87.6 
66.2 


90.7 
66.7 


89.1 
68.1 


90.5 
67.9 


91.0 
68.3 


90.9 
67.3 


90.4 
68.5 


90   94   95   97 
72   74   76   77 


92   94   96   99, 

70   73   72 


95   97 

73   74 


87   91   93   94 
71   71   74 


85   90   91   91 
69   69   72   71 


91   95   96   95 
70   71   73   73 


89   93   94   95 
72   72   74   75 


91   97   99  100 
70   72   73   75 


91.6 
68.2 


89.1 
67.9 


90.1 
69.8 


93       92       94 
75       75       74 


91.4 
68.9 


89.4 
70.6 


See   reference'  notes   lolloelng  StKtli 


DAILY  TEMPERATURES 


iSEANSAS 
JULY  1959 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 
68 

34 
58 

87 
58 

91 
68 

91 
66 

89 
60 

93 
66 

95 
66 

88 
70 

93 
60 

90 
60 

66 
57 

80 
56 

92 
68 

77 
66 

88 
65 

93 
65 

66 
58 

90 
63 

88 
61 

84 
65 

82 
65 

87 
53 

89 
65 

85 
63 

79 
68 

87 
70 

S8 
59 

91 
57 

92 

70 

93 
70 

87.5 
65.1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

95 

73 

90 
69 

64 
63 

92 

64 

91 
64 

91 

70 

95 

73 

97 
69 

90 
75 

92 
72 

92 
72 

91 
65 

92 
57 

94 
57 

95 

70 

92 
72 

97 
73 

95 
71 

85 
59 

65 

72 

92 

70 

91 
71 

93 
72 

87 
72 

79 
72 

85 
70 

89 
73 

92 
72 

94 

75 

95 
76 

96 

77 

91.3 
70.7 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

95 
72 

94 
68 

84 
61 

85 
59 

91 
72 

85 
68 

89 
69 

93 
67 

94 
71 

93 
70 

90 
69 

90 
63 

90 
54 

91 

53 

92 
55 

94 
70 

91 
71 

92 
69 

94 
66 

85 

56 

85 
68 

92 

72 

91 
69 

91 

73 

85 
73 

78 
68 

85 
72 

87 
71 

89 

73 

93 

74 

94 

74 

89.8 
68.9 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

93 
66 

85 
65 

86 
56 

94 
62 

92 

70 

92 

63 

94 
68 

95 
66 

92 
56 

92 
67 

89 
62 

69 
53 

93 
59 

92 
57 

89 
66 

80 
67 

92 
65 

88 
64 

67 
56 

88 
67 

69 
66 

81 
64 

88 
55 

96 
66 

81 
53 

83 
67 

90 
70 

91 
68 

92 

70 

96 

72 

95 

73 

89.8 
65.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

73 

86 
71 

66 
66 

93 
73 

93 

73 

92 
72 

93 

71 

94 

73 

93 
73 

92 

70 

94 
68 

90 
54 

91 
58 

90 
72 

92 

71 

65 
71 

92 

70 

93 

71 

82 

70 

85 
71 

89 
71 

90 
71 

92 

71 

91 

70 

75 
71 

82 

71 

90 
73 

90 
73 

93 

75 

93 

75 

95 
75 

90.1 
71.3 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

85 
67 

78 
57 

80 
57 

82 
63 

81 
62 

64 
62 

84 
60 

82 
59 

84 
67 

65 
63 

83 
67 

63 
65 

80 
50 

61 
51 

82 
52 

77 
64 

64 
64 

64 
53 

82 
61 

82 
62 

76 
64 

76 
62 

82 
52 

83 
63 

84 
63 

80 
65 

60 
57 

82 
62 

81 
61 

81.7 
62.6 

WALDRON 

MAX 
MIN 

92 
64 

87 
68 

90 
57 

97 
63 

95 
72 

93 
64 

96 
68 

98 
62 

94 
62 

95 
65 

94 
64 

93 
57 

94 
58 

94 
70 

94 
53 

82 
67 

94 
61 

90 
64 

90 
65 

87 
56 

90 
56 

66 
64 

90 
64 

91 
66 

84 
65 

82 
57 

89 
57 

90 
56 

95 
70 

97 
71 

97 
71 

91.7 
55.1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
68 

78 
62 

85 
55 

90 
59 

78 
66 

90 
67 

91 

70 

93 
67 

91 
73 

69 

70 

92 
65 

85 
53 

86 
61 

87 
55 

91 
65 

82 
72 

90 
71 

87 
70 

90 
70 

92 
57 

86 

71 

63 
71 

89 
71 

90 
73 

77 
72 

85 
72 

88 
75 

91 
73 

95 

74 

96 

76 

95 
74 

88.2 
58.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

94 
71 

69 
71 

89 
62 

96 
63 

96 
73 

94 

70 

96 
69 

96 
66 

95 
71 

95 

71 

94 
59 

94 
64 

94 
54 

95 
65 

97 
68 

93 

70 

95 
69 

94 
59 

85 

70 

92 

70 

89 
59 

90 
71 

93 

71 

90 
72 

83 

70 

83 
59 

90 
69 

91 

71 

94 
73 

97 
73 

97 
75 

92.6 
69.3 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

82 
67 

79 
60 

61 
58 

83 
64 

84 
66 

64 
64 

67 
67 

88 
66 

84 
67 

65 
68 

83 
65 

83 
56 

80 
63 

85 
55 

82 
55 

78 
64 

67 
65 

81 
64 

82 
67 

84 
61 

79 
54 

74 
53 

79 
62 

67 
70 

75 
54 

75 
52 

81 
53 

83 
63 

87 
59 

87 
70 

89 
71 

82.5 
65.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

94 
69 

69 
64 

89 
64 

92 
59 

91 
72 

69 
71 

90 
70 

91 
72 

89 
71 

89 
66 

87 
68 

88 
50 

69 
59 

93 
52 

91 
68 

93 
59 

9' 
70 

87 
71 

68 
67 

91 
72 

87 
68 

69 
71 

89 

70 

8-> 
69 

80 
70 

88 

70 

90 
72 

94 
69 

89 

70 

90 
72 

90 
71 

89.5 
68.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

BlaJcely  Mountain  Dam 

EVAP 
WIND 

.24 
26 

.22 
39 

.27 
31 

.23 
22 

.20 
26 

.25 
20 

.26 
18 

.22 
22 

.28 
19 

.16 
22 

23 

.27 
25 

.23 
20 

.24 
25 

.26 
23 

.18 
32 

.09 
16 

.14 
16 

.25 
32 

.14 
17 

.07 
13 

.15 
19 

.14 
17 

.19 
21 

.10 
18 

.05 
27 

.03 
47 

.15 
28 

.16 
15 

.26 
15 

.18 
16 

5.  SOB 

710 

Hope  3  HE 

EVAP 
WIND 

.25 
19 

.33 
34 

.22 

19 

.21 
3 

.23 
16 

.28 
22 

.22 
6 

.25 
3 

.27 
5 

.22 
IS 

.30 
17 

.22 
11 

.27 
8 

.25 

7 

.26 
7 

.27 
23 

.21 
14 

.16 
20 

.27 
29 

.09 
10 

.13 
10 

.09 
8 

.29 
15 

.19 
10 

.18 
13 

.01 
9 

.11 
20 

.22 
20 

.19 
12 

.20 

4 

.26 
13 

6.65 
425 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 
WIND 

.29 
35 

.31 
46 

.24 
25 

.24 
18 

.22 
33 

.05 
11 

.21 
15 

.28 
29 

.31 
30 

.20 
37 

.29 
21 

.24 
25 

.27 
26 

.22 
23 

.25 
25 

.24 
23 

.20 
21 

.25 

17 

.11 
16 

.24 
11 

.22 
17 

.13 
20 

.11 
19 

.18 
12 

23 

.08 
24 

.13 
38 

.18 
35 

.24 
30 

.17 
20 

.20 

15 

6.52B 
740 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

.34 
26 

.14 
24 

.25 
23 

.25 
17 

.21 
25 

.19 
29 

.27 
18 

.23 
20 

.33 
19 

.30 
22 

.17 
18 

.29 
20 

.18 
15 

.23 
18 

.26 
22 

34 

.21 
17 

.13 
18 

.27 
34 

.08 
13 

.11 
16 

.15 
17 

.12 
21 

.15 
14 

.18 

14 

.00 
18 

.17 
55 

.11 
30 

.26 
21 

.08 
11 

.21 

11 

6.07B 
660 

Nlmrod  Dam 

EVAP 
WIND 

.28 

.26 

_ 

.25 

.19 

.11 

.16 

.27 

.24 

.27 

.24 

.17 

.17 

.21 

.15 

.22 

.13 

* 

♦ 

.33 

.16 

_ 

.08 

.13 

.14 

.14 

.03 

.07 

.19 

.16 

.20 

.21 

5.33B 

Russellvllle 

EVAP 
WIND 

.33 
16 

.39 
25 

.22 
16 

.22 
11 

.17 

11 

.18 
10 

.30 
22 

.40 
8 

.18 

7 

.22 

9 

.32 

10 

.28 
13 

.24 
17 

.31 
27 

.38 
IS 

.10 
10 

.15 
13 

.15 
11 

.38 
10 

.14 
IS 

.15 
3 

.24 

14 

.16 
9 

.18 

7 

29 

.12 
46 

.22 
45 

.36 
21 

.29 

15 

.28 
9 

.37 
9 

7.6SB 
489 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.19 
30 

.30 
38 

.35 
48 

.20 
56 

.22 
32 

.08 
21 

.15 
28 

.37 
35 

.20 
22 

.18 
28 

.15 
22 

.28 
20 

.15 
24 

.17 
39 

.36 
20 

.12 
22 

.30 
37 

.14 
12 

.23 

139 

.13 
35 

.08 
25 

.20 
22 

90 

.21 
41 

.15 
22 

.02 
35 

.24 
55 

.12 
37 

.15 
28 

.09 
18 

.21 
13 

5.93B 
1094 

TOTAL  PRECIPITATION 


JULY   1959 


32 


3  to 

O   O  *> 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JULY   1959 


-    90   - 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUH  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  H 
APPLETON 
ARKADELPMIA 
kNSAS  Cll 


BAIESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILtE  L  AND  0  NO  1 

SCAR  CREEK  LAKE 

BEATY  LAKE 

BEEBE 

SEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
SENTON 
BENTONVlLLE 
BERR'fVILUE  4  NW 
BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

SLAKELY  MOUNTAIN  OA 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 


CIT 


SLYTHEVILLE 
BOONEVlLLE 
60TKINBUR6  2  S 
BOUGHTON 
8RA0F0RD 

BRINKLEV 
BUfFALO  TOMER 
BULL  SHOALS  DAM 

SURDETTE 
CABOT  *  SW 


CARPENTER  DAM 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  T  S 
CRYSTAL  VALLEY 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

OARDANELLE 
OE  QUEEN 
OERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 


EVENING  SHADE  1 
FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FA. 
FAYETTEVILLE  EXI 


FOREMAN 
FORREST  CITY 

FORT  SMITH  Wf 
FORT  SMITH  MJ 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 


HECTOR 
HELENA 
HENDERSON  2  1 


COUNTY 


ITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 
INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


MISSISSIPI 

LAWRENCE 
GARLAND 


MISSISSIPP 

LOGAN 
VAN  BUREN 
NEVADA 


BAXTER 

MISSISSII 

PULASKI 


MONROE 

JOHNSON 
VAN  &UREN 

MADISON 
NEWTON 


NER 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 


7670 

HEMPSTEAD 

?76C 

WHITE 

?794 

78ft? 

PIKE 

2922 

YELL 

2930 

BENTON 

?9A6 

CARROLL 

?9A? 

FAULKNER 

2976 

SEBASTIAN 

3074 

CLARK 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISEfi 
KEO 

KINGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 
L ANGLE Y 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 


LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  i    N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 


ASHLEY 

SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 
CLEBURNE 

POPE 

PHILLIPS 
BAXTER 
HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 


LITTLE  RIVER 

NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 
LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 

PULASKI 
JOHNSON 


BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 


NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 


35  05 

35  0* 

36  09 


35  56 
35  09 
35  39 
33  52 
35  25 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  2S 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 


93  58 
91  22 
91  3* 


35  39 

33  37 
35  07 
35  59 

34  19 
34  53 


36  14 
35  32 
35  28 

35  29 
34  32 

36  22 

33  43 

34  22 

33  56 

34  31 
36  05 
33  02 
33  35 


>  01 


93  11 
93  39 
93  09 

89  55 
93  55 

92  28 

93  20 
91  28 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 


93  01 

91  18 
93  23 

92  28 

93  48 

93  18 

92  28 


33  02 

91 

56 

34  43 

92 

25 

34  05 

91 

35 

34  14 

93 

44 

35  22 

92 

25 

35  03 

93 

24 

35  04 

•ii 

24 

35  13 

93 

09 

34  02 

94 

21 

33  31 

91 

2b 

34  58 

30 

35  43 

93 

24 

34  07 

94 

02 

33  53 

91 

29 

33  53 

33  13 

92 

48 

36  24 

<*i 

44 

36  05 

91 

37 

36  05 

36  00 

94 

10 

34  23 

36  29 

34  44 

35  32 
35  54 
34  33 


90  35 

92  16 

93  33 


94  03 

93  li 
93  04 
90  42 
90  05 
92  00 


90  26 

92  28 

93  25 

93  51 

92  54 

94  19 
92  35 
92  14 


93  14 
93  13 
92  49 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


AMES  V.  WILLIAMS 
:UBY  B.  OWENS 
ITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAIH 
I  F,  GARNER 


DREW 


LAMB 
WATTS 

JONES 
I  E.  LAWRENCE 
.  TRAMMELL 

AND  ELECTRIC  CO 


JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  0.  ADAMSON 
MARVIN  MORRISON 
B.  B.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 
ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
MARSHALL  HICKMON 

RICHARD  K.  WEIS 
LOYO  A.  SPARKS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


POWER  AND  LIGHT  CO 
F.  NORTHERN 


DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEAR5 
WILLIAM  L.  BINAM 

CLARENCE  S 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALL 
U  S  FOREST 
aiLLIE  JO 

EN 
SERVICE 

YOUNG 

CUMMINS  PRISON  FARM 
ERNA  JONES  TEDDER 
IILLIAM  A.  BROWN 

I  S  SOIL  CONS  SERVICE 

iERALO  GOODIER 
I.  TUCKER  VASSER 
..  W.  WILSON 
:.  J.  filSTER 


HOMAS  F, 
RAVIS  C, 
,RK  POWEI 
I  5  FED  A' 
MABEL  F. 

OPHA  WOLF 
CHARLES  F 
U  S  FED  A 
UNlVERSlT 
U  S  FED  A 


HINSLEY 
KEAHEY 

ANO  LIGHT  CO 
VlAIlON  AGENC 


FORES 


ARKANSA: 

LESLIE  P.  CALLENS 

THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 

WILLIE  PENDERGRASS 


GLENN  S. 


TICE 


MARVIN  C.  CANTftEl 
DOROTHY  M,  BEEN 
ROY  S.  R06BS 

A.  JAMES  UNDER 
THERESA  OONALDSOt 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

MRS*  BOBBY  A.  BR' 


ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

LOTTIE  a.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 


J.  R.  RHODES 

J  S  WEATHER  BUREAU 

.ITTLE  HOCK  WATERWORKS 


JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ORADA  L.  SHEARON 
MINNIE  HORTON 
ERNEST  H.  PUCKETT 


STAnON 


AUMEE 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 

LOCK  ANI 


MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NASHVILLE  SCS 


NORFPRK  I 
ODELL  3  I 
OPEN  2  W 


OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 


PARKS 

parthenon 
perryvilli 
pine  blufi 

pine  6lufi 
pine  ridgi 
pocahonta: 
portland 
prescott 

prescott 


1  I 


ATCL 


1  I 


tEMMEL  DAM 


SEARCY 

SHERIDAN  TOWEf 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRING- 
SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2    S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  E! 

SUBIACO 
TAYLOR 

lEXARKANA  WB  • 
TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT  GROVE  , 
WALNUT  RIOGE  i 
WARREN 

WEST  FORK 

WHEELING 
WHITE    ROCK 
WHITECLIFFS 
WING 
WYNNE 


YELI 


ILLE 


CLOSED  STATION' 

eOONEVlLLE  6  NW 
eOONEVILLE  7  NE 
BOONEVlLLE  6  NNE 
BRANCH  4  NW 
BRANCH  3  SW 

PARIS  4  WSW 
RATCLIFF  2    S 
RATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNW 


CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 

LOGAN 


WASHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 


lONTGOMER' 

RANDOLPH 

iSHLEY 


GRANT 
VAN  BUREN 
BENTON 
DALLAS 


MILLER 

POPE 

SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 


0B25  LOGAN 
0826^  LOGAN 
LOGAN 
08871  FRANKLIN 
Oesa  FRANKLIN 


35  18 
34  23 

36  27 


35  39 

36  U 
3  55 


92 

27 

9? 

44 

93 

41 

92 

23 

92 

23 

92 

06 

93  51 
93  52 
93  50 
91  16 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


3fl 

93 

27 

90 

29 

IB 

va 

43 

16 

90 

35 

48 

93 

57 

93 

15 

00 

92 

4V 

13 

92 

01 

10 

91 

56 

93 

36 

16 

90 

59 

92  21 
92  19 
94  33 


93  30 
91  51 
93  19 
91  32 


91  21 

90  56 

92  04 

93  32 

94  U 

91  52 


u 

93  59 

93  50 

13 

21 

94  00 

lb 

93  59 

1ft 

93  40 

n 

93  53 

21 

93  49 

22 

93  ii 

HELEN  E.  A0AM5 
IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.  ST.  JOHN 

RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


ARKANSAS  FORESTRY  CI 
RADIO  STATION  KTLO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEI 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 
LUTHER  D.  SUMMERS*  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURST 
JOAN  S.  GRESHAM 
J.  T.  HARGIS 
THOMAS  F.  MCKINION 


COOK 
NELSON 


MRS.  GUY  E 
BURNS  WAKE 
IRGIL  D 

RADIO  ST, 
RANK  TA 


HARRY  W.  WHITE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

J.  R.  HUDDLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 
R.  P.  HAMBY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
ONA  V.  MCLEAN 
LULA  M.  WEEKS 


JAS.  B.  CALDWELL 

ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COI 
REED15  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNlVERSlT 
MARGARET  F.  GORDON 

HUBERT  BAKER 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  ad^tusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

may  result  in  aooarent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  suiuer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C 


I 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  pu,bllshed  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

e    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  precipitation'  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month.  «     ..     ,  ,  ,, 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M   one  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price-  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  ■oney  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL IMATOLOGIC AL  DATA-MATIOHAL  SUMMARY,  and 
STXXtU  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintend«i t  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C,  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Cllmatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
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9 

0 

25 

0 

0 

0 

4.75 

1.60 

2.68 

31 

.0 

0 

5 

2 

2 

CUMMINS  FARM 

92.0 

69.8 

80.9 

97 

4 

59 

10+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.55 

1.52 

15 

.0 

0 

4 

4 

1 

DUMAS  1  ESE 

92.9 

58.9 

80.9 

-  1.7 

97 

24+ 

52 

11  + 

0 

28 

0 

0 

0 

5.22 

2.15 

2.05 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

MONTICELLO  3  S 

91.7 

59.1 

80.4 

98 

6 

50 

11  + 

0 

26 

0 

0 

0 

3.99 

1,70 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

PINE  BLUFF 

92.5 

72.0 

82.3 

-  1.0 

96 

30+ 

64 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

1.52 

-   .88 

,59 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

92.8 

59.4 

81.1 

98 

10 

62 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

4.73 

1.77 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

PORTLAND 

90.8 

70.2 

80.5 

-  0.8 

95 

25+ 

64 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

2.17 

-   .42 

.55 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

80.9 

-  1.0 

3.73 

.87 

.0 

I 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   103°  on  the  1st  at  Batesvllle  Livestock 
Lowest  Temperature:   50°  on  the  9th  at  Lead  Hill 
Greatest  Total  Precipitation:   10.81  inches  at  Damascus 
Least  Total  Precipitation:   0.56  inch  at  Siloam  Springs 
Greatest  one-day  Precipitation:   6.20  Inches  on  the  18th  at  Damascus 


S«e  reference  ootes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AMITY  3  NF 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

6ATF5VILLE  L  AND  0  NO  1 

SEATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  4  HM 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


2.46 
2.78 
3.24 
2>40 
1-52 

1. 


3  SW 


BLUFI 

BLYTHEVILLE 

eOONEVlLLE 

BOUGHTON 

BRAOFOfiO 

BRINKLEY 

BUFFALO  TOWER 
RUBOETTE 
CABOT  U    SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DAROANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FOROYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R/ 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

6URD0N  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2    W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

REISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    HB    AIRPORT    R// 


5.29 

2.46 
1.52 
1.89 

5.58 
3.99 
6.97 
4.75 
1.94 

3.66 

2.04 
10.81 
2.35 
1.91 

5.03 


Day  of  month 


2.66 

3.86 

5.22 
2.24 

2.02 


1.39 

4.45 
1.29 
2.70 


1.08 
2.45 
3.35 


"ILT    PLANT 


LITTLE    ROCK 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    N 
MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
HARIANNA    2    S 
MARKED    TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO    3    S 

MOROBAY    LOCK    AND    0AM    8 

MORRILTON 


63 

02 

15 

11 

04 

38 

39 

t6 

71 

56 

61 

69 

53 

56 

29 

77 

46 

22 

.32 

.63 

.52 

.96 

.02 

.61 

.19 

.41 

.2! 

.99 

.96 

.36 

.55 

.48      .25 


13       14       15 


.87 

.03      .73 


1.32 
.35 

.10    1.10 


25      26      27      28      29      30      31 


.10       .25 

.10 

.06      .39 


1.20 
T 
T  .05 

.23      .15 

.08      T 


2.06 

T 

T 

.72 

1.23 

.21 

.07 

1.02 

.01 

1.84 

.07 

1.07 

.28 

.02 

.09 

.40 

.36 

.22 

.05  .30 


.08      .11      T 


.30      .63 

T 

.70 


3.10 
.07      .06 
.78      T 


1.15      .20 


1.37 
1.26 


1.40 
1.26 


.01    1.47    1. 


.09      .05 

.22 

.24       .02 


.16 

.07 

•  04 

T 

.64 

•  05 

.15 

.88 

T 

.17 

T 

.05 

.0<> 

1.28 

.04 

.39 

.13 

.45 

.08 

.37 

7 

.30 

.70 

1.26 

.90 

.06 

.15 

.65 

.07 

.02 

.30 

.10 

.98 

.64 
1.36 

.18 

1.65 

.52 

2.28 

7 

.21 

.37 

2.6< 

.65 

T 

.06 

.27 

.04 

.76 

.65 

.98 

.04 

.70 

.64 

.13 

.42 

.02 
.25 

.11 

2.47 

1.47 

.02 

1.30 

.56 
.28 


1.65 
2.51 


1.78      .36 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

CoDtlmwd 

AUGUST   1959 

-3 

Day  of  month 

Station 

1    1    2    1    3    1 

4    1    5    1    6 

7      1 

8    1    9 

10   1    11    1   12       13  1    14   1    15    j 

16       17       18 

19       20      21 

22      23  1   24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

31 

XOUMT     IDA 

1.6* 

.03 

.18 

1 

.75       .44 

.06 

.25 

1 

.08 
,43 

.84 
.32 

.20 

.50    , 

MOUNT    MAGAZINE 

3.62 

.18 

.09 

[ 

.05       »04 

•  13 

.45 

.06 

.55    . 

MOUNTAIN    HOME     1    NNH 

2.57 

.02               ] 

T             .15 

.08 

T             T 

T 

.05 

.43 

.08       T 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

.7* 

.05 

.02 
.86 

•  04 

.12       T 

.15 

,52     . 

MOUNTAIN    VIEW    1    E 

2.31 

.45 

T        1 

.54 

1.04 

.25 

1.60 

T 

MULBERRY    6    NNE 

3.43 

T 

.0  6 

'         1 
.OA  1 
.55 

.08 

.20 

.22 

.33 

T 

.86    I 

NARROWS    DAM 

2.43 

.60 

.23 

.29 

,78 

.24 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

2.30 

.09 

.02 

.10 

.  14 

.24 

1,05 

.09 

.50    . 

NATHAN    4    WNW 

2.93 

.35 

.33 

-23 

1.17 

1.28    . 

HEWHOPE    3    E 

2.»5 

NEWPORT 

1.75 

.17 

.03 

.07 
.20 

T             .07 

.36 

.70       .19 

.02 

•  20 

.13 

.07 

,26 
.90 

.53       ,16 

.05    , 

NIMROO   DAM 

2.28 

.  10 

•  12 

.45 

.03 

1.00 

.25 

OOELL    3    N 

2.0! 

.15 

.09 

1.02 

.24 

.12    , 

OOEN    2    W 
OKAT 

1.9* 
1.88 

.32 

T            T 

.21 

.34 

.05 

•  50 

.30 

.10 

.38    . 

OSCEOLA 

2.0* 

.25 

.01 

,19 

.34       ,15 

T 

,09       .07       ,01 

T 

•42       ,60 

,30       ,70 

.09    . 
.20    . 

OWENSVILLE 

1.38 

.02 

■  04 

,02 

.15 

.23 

1,08 

T 

OZARK 

1.58 

T 

.04 

,66 

1,10 

OZONE 

1.76 

.87 

.08 

1,49 

1,92 

PARAGOULD    RADIO   KDRS 

~ 

T 
.5* 

.20 

.06       .02 

,05 

.14 

1.13 

.05 

,20    . 

PARIS 

1.89 

.12 

.28                     T 

.80 

!o3 

T 

,10 

T 

,25      .07 

PARKIN    2    W 

2.22 

.07 

1.82 

PARKS 

1.82 

•04       ,77 

.70                     .10 

,52 

,19 

.49 

.40 

.38      ,30 

T          . 

PERRWILLE 

4.29 

.30 

■  10 

.01 

.15 

T 

,3* 

.46 

,59 

PINE    BLUFF 

1.62 

.05 

PINE   BLUFF    FAA   AIRPORT 

4.73 

.23 

.0* 

.01 

.06 

T 

T 
.05 

,42 
.20 

.25 

.07 

.76 

1.77       .48 
.06 

1.47    . 
,31    , 

PINE   RIOGE 

2.03 

.03 

.55 

^ 

1  .00 

T 

1.10 

.65 

POCAHONTAS    1 

2.97 

•  22 

.55 

T             .20 
.25 

.27 

.07 

•  10 

,07 

.10 

,50    . 

PORTLAND 

2.17 

T 

.38 

,09 

,11 

.05 

.43 

1.25 

.05    . 

PRESCOTT 

2.32 

.02 

RATCLIFF 

2.11 

T 

.53 

T 

.10 

.52 

.04 

1.46 

T 
.13       .02 

ROGERS 

.71 

,27       T 

.21 

.24 

.06 

.56 

.22 

T             .11 

.59    . 

RUSSELLVILLE 

2.26 

.06       .37 
.05 

,09 

,16       .11 

.16 

.05 

,15       .40 

T 

SAINT    CHARLES 

1.64 

.09 

1*00 

,20 

.32 

.42 

SAINT    FRANCIS 

2.31 

.32 

SALEM 

6.19 

1.12 

.27 
2*40 

1.03                  3.75 
2,05       .32 

.65 

.09 

.18 

.36 

,02 
.11 

SEARCY 

6.52 

.36 

.64 

2.11 

.39 

.30 

.40       .30 

.21     . 

SHERIDAN   TOWER 

2.99 

.75 

1,12       .05 

,14 

T 

.06 

.22 

.02    . 

SHIRLEY 

3.84 

.1? 

.01 

.02 

,0S 

.11       .13 

SILOAN   SPRINGS 

.56 

.14 

.07 

.10 

.40 

.40    . 

SPARKttAN    A    E 

- 

- 

~ 

,74 

.20 

.59 

.56 

STAMPS 

2.47 

*38 

1.9* 

,43 

.10 

.80    . 

STAR    CITY    2    S 

3.27 

T 

,56 

I.IO 

STEVE 
STUTTGART 

1.66 
1.17 

.35 

.18 

.03 
.12 

.06 

.06 

.02 

.05 
.27 

.12 
,07 

,11 
,04 

.55 
.50 

.05  . 
.05    . 

STVTTGART    9    ESE 

1.46 

T                           .05 

.02       T 

1.44 

.20 

.86 

SUBIACO 

3.15 

.58 

.31 
.01       .01 

.13 

,58 

.77 

,47 

TAYLOR 

TEXARKANA    WB    AIRPORT          R// 

2.68 
1.56 

.42 

T 

.16 

T             .02 

.74 

.53 

.09    . 

TURNPIKE 

" 

' 

" 

J 

T 

,66       .03 

T 

2,48 

.02       T 

^ 

WALDRON 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

3.78 
5.42 

.52 

.07 

.45 

T 

1.25 
.40 

T 

•  34 

•  08 

T 

T 

.84 
.14 

,94 
1.81 

1,60 
.04 

WALNUT    RIOGE    FAA    AP 
WARREN 

WASHITA 

2.47 
2.63 
2.51 

.01 

T           T 

T 
T 

.02 

T             .27 
.25       .42 

T 

T 

.41 

.25 

.21 

T 

.02 
1.42 

.36       ,30 

.76    . 

.42    . 

WHITE    ROCK 

3.48 

T 

.30 

.IC 

.10                     .65 

T 

T 

,20 

2.00 
,25 

,73 
.42 

T  . 
T 

WHITECLIFFS 

WYNNE 

YELLVILLE 

1.27 
3.04 
4.54 

.10 
.05 

.22      .05 
.06 

T                           .65 
.75 

1.20 

1.35      .39    1,17 

.05 

T 

,02 

.01 
.04 

,04 
.60 

.70 

,09       .02 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center, 
where  they  are  placed  on  punch  cards  and  checked  for  accuracy  and  com- 
pleteness. These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables. 
Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Asheville,    North   Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked 
by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received. 
Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  for  an  issue  are  completed 
and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high 
quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published). 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather 
Records  Center,    Asheville,    North  Carolina   should  be   advised. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


AKEAKSAS 
AUGUST   1959 


Da7  Oi  Month 

o 
2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

95 
76 

93 

71 

94 
71 

94 
74 

94 
74 

94 
75 

92 
75 

82 
66 

87 
65 

88 
61 

90 
60 

91 
64 

93 
66 

90 
68 

92 
69 

92 

70 

94 

71 

94 
69 

92 
68 

92 

73 

92 
68 

93 
69 

94 
68 

93 

70 

91 
67 

91 
70 

85 
72 

90 
68 

92 
71 

91 
70 

84 
69 

91,3 
69.3 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

95 
75 

91 
72 

93 
74 

95 
76 

94 
76 

94 
75 

92 

76 

67 
68 

81 
63 

88 
63 

86 
65 

91 
66 

93 
69 

90 
70 

90 
70 

90 
70 

92 
72 

94 
72 

94 

72 

93 
73 

93 
70 

95 
70 

95 

71 

96 

71 

93 
68 

86 

72 

89 

73 

91 

71 

90 
74 

96 

74 

81 

70 

91.2 
71.0 

ASHDOWN 

MAX 

MIN 

96 

74 

94 
72 

96 

73 

96 

75 

96 

76 

97 
76 

94 
74 

89 
70 

87 
61 

89 
60 

93 
62 

94 
64 

94 
64 

94 
71 

94 
68 

92 

72 

93 
72 

94 
72 

95 

73 

95 

73 

92 

70 

94 
69 

93 
69 

95 
68 

91 
68 

78 
71 

88 
72 

90 

70 

93 

71 

98 

74 

90 
69 

92.7 
70.1 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

88 
70 

90 
70 

93 
69 

94 
72 

93 

71 

93 

70 

91 
73 

90 
63 

85 
68 

88 
61 

89 
59 

90 
62 

92 
64 

90 
66 

91 
67 

92 
69 

93 
71 

91 
69 

85 
70 

89 

71 

90 
69 

92 

67 

90 
65 

92 

70 

89 
67 

86 
67 

88 

70 

89 

70 

90 
69 

88 
68 

88 

67 

90.0 
67.9 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

103 
69 

92 
66 

95 
66 

98 
71 

101 
72 

99 

72 

98 
67 

89 
57 

92 
59 

91 
56 

90 
59 

90 
58 

91 
63 

97 
62 

90 
64 

96 

67 

96 
69 

96 
65 

89 
64 

89 
66 

89 
67 

93 
66 

93 
65 

93 
66 

95 
66 

90 
68 

86 
68 

90 
68 

92 

70 

92 
69 

86 
64 

92.9 
65.5 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 

MIN 

91 
72 

93 
65 

96 
68 

98 

71 

94 

70 

91 
72 

91 
69 

88 
60 

37 
64 

90 
58 

89 
58 

93 
59 

94 
63 

92 
64 

92 
67 

93 

70 

92 
72 

90 
68 

88 
68 

89 
70 

92 

67 

94 
68 

93 
67 

95 

67 

93 
69 

91 

70 

88 
72 

88 

70 

92 
69 

90 
71 

91 
65 

91.5 
67.2 

BENTON 

MAX 
MIN 

93 
74 

93 
70 

94 
71 

95 
74 

93 
75 

94 

73 

91 
74 

84 
70 

86 
59 

88 
60 

89 
63 

92 
62 

93 
65 

91 
69 

92 
69 

93 
70 

93 
71 

96 
69 

93 

70 

93 

73 

93 
69 

96 

71 

95 

70 

96 
68 

94 
68 

90 

71 

90 
71 

90 
70 

92 
72 

94 
69 

84 

64 

91,9 
69.2 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

92 
65 

93 
64 

95 
62 

95 
72 

94 
70 

95 

71 

87 
70 

81 

54 

85 
51 

87 
54 

90 
58 

91 
60 

93 
60 

92 
62 

91 
62 

91 
66 

93 
70 

93 
67 

94 
65 

95 
67 

93 
66 

95 
65 

85 
65 

90 
63 

91 
65 

86 
63 

81 
67 

89 
68 

95 
65 

87 
60 

78 
66 

90.2 
64.0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

95 

71 

97 

70 

93 

71 

97 
71 

96 
72 

94 
71 

97 
73 

93 
64 

85 
58 

87 
60 

89 
60 

90 
60 

93 
63 

94 
66 

92 
66 

94 
71 

94 

70 

96 
68 

95 
68 

94 
70 

95 
69 

93 
66 

96 
68 

96 
68 

95 
66 

94 
65 

77 
71 

86 
68 

91 
70 

94 

71 

96 
68 

92.8 
67.5 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
74 

91 
66 

95 
70 

95 
76 

95 
75 

92 
74 

88 

73 

84 
64 

83 
69 

85 
63 

86 
63 

90 
64 

91 
70 

88 

70 

87 
72 

89 

71 

89 
72 

89 
72 

87 
71 

91 
69 

92 

74 

92 

71 

93 

70 

94 
71 

90 
71 

87 
71 

91 
74 

87 
74 

90 
74 

90 
69 

87 
70 

89.6 
70.5 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

96 
69 

94 
69 

99 

72 

99 
74 

96 

75 

98 
73 

93 
75 

86 
59 

89 
55 

91 
59 

93 
60 

95 
61 

97 
62 

92 
68 

93 
68 

92 
68 

94 
68 

93 

71 

93 

69 

94 

72 

93 

70 

95 
69 

91 
69 

93 
67 

92 

68 

83 

71 

78 

70 

90 

70 

94 

72 

93 

70 

83 

70 

92.3 
68.2 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

93 
73 

92 

71 

94 

72 

94 
72 

95 
75 

95 
75 

92 
75 

90 
77 

85 
65 

87 
60 

88 
65 

91 
64 

91 
65 

90 
75 

91 
67 

93 
67 

91 
70 

93 

77 

85 
69 

91 
72 

92 

74 

93 
76 

93 
67 

94 

77 

90 
68 

84 
70 

91 

71 

91 

73 

90 
72 

92 

74 

92 

76 

91.1 

71.1 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

96 

73 

94 
72 

95 

73 

96 

75 

96 
74 

97 
74 

95 

77 

89 

71 

86 
63 

88 
62 

90 
62 

91 
65 

91 
68 

90 
68 

92 
67 

93 
69 

93 

71 

95 

70 

94 

72 

92 

71 

92 
69 

93 
69 

93 

70 

95 
68 

91 
67 

87 
71 

95 
71 

92 

70 

92 

75 

97 
69 

88 
69 

92. S 
69.8 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

95 
74 

96 

68 

95 
72 

96 

72 

95 
76 

95 
74 

95 

74 

85 
62 

87 
57 

89 
61 

90 
62 

91 
64 

92 
65 

92 
66 

91 
69 

94 
72 

95 

70 

93 

70 

93 

71 

94 
75 

95 

73 

94 
71 

93 
68 

92 

68 

92 

70 

86 

71 

81 
72 

90 
71 

93 
74 

90 
72 

83 

70 

91.7 
69.5 

CONWAY 

MAX 
MIN 

94 

73 

93 
68 

95 
71 

95 

74 

95 

75 

96 
74 

94 

74 

91 
62 

88 
61 

88 
60 

90 
61 

91 
62 

93 
65 

91 
68 

92 
68 

94 
72 

93 
71 

92 

70 

89 

70 

90 
72 

90 
70 

94 
69 

91 
71 

93 

69 

91 
69 

90 
72 

87 

73 

90 

70 

92 

71 

94 
70 

85 
68 

91.6 
69.1 

CORNING 

MAX 
MIN 

93 
72 

96 
68 

96 
64 

98 

70 

97 
67 

95 
68 

92 

72 

86 
60 

87 
64 

88 
60 

92 
60 

94 
62 

97 
64 

90 
70 

95 

67 

95 
68 

96 
72 

87 
69 

87 
70 

90 
69 

95 

71 

95 

70 

95 
70 

97 
70 

92 

72 

86 
69 

87 
72 

86 
70 

93 

73 

92 
68 

90 
70 

92.2 
68.1 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

95 

73 

93 
71 

95 
72 

94 

73 

95 
71 

95 
70 

93 

71 

88 
72 

85 
61 

89 
63 

89 
62 

92 
64 

92 
68 

91 
66 

91 
69 

93 

70 

93 
70 

94 
70 

92 
72 

92 
71 

91 
65 

93 
68 

92 

70 

94 
67 

90 
67 

86 

70 

90 
71 

92 

70 

92 
72 

96 

70 

91 
66 

91.9 
68.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 

MIN 

94 

74 

93 
73 

95 

74 

97 

75 

96 

71 

96 
71 

95 

75 

92 
68 

87 
59 

89 
59 

92 
62 

93 
65 

93 
69 

92 

71 

87 
69 

92 
69 

91 
70 

93 
72 

92 
73 

90 
70 

91 
68 

92 
69 

92 
68 

93 
69 

92 
68 

88 
72 

92 

73 

91 
71 

90 
79 

92 
68 

90 
69 

92.0 
69.8 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

95 
74 

93 

70 

96 

73 

95 
75 

95 
76 

97 
77 

93 
76 

86 
65 

87 
59 

89 
62 

92 
64 

92 
64 

92 
66 

91 
67 

93 
69 

94 

71 

94 

71 

90 

70 

92 

71 

93 

73 

93 
71 

93 
69 

94 
70 

95 
69 

91 
68 

82 
72 

80 
73 

90 
69 

94 

74 

92 
74 

82 

70 

91.5 
70.1 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

94 
72 

94 
72 

99 

73 

99 

76 

97 
77 

98 

75 

93 

75 

89 

67 

88 
61 

91 
62 

91 
67 

91 
65 

93 
68 

92 

70 

93 
69 

93 
71 

95 
72 

95 
72 

95 
72 

96 
74 

92 
71 

95 
69 

94 

70 

96 
69 

91 
69 

84 
71 

86 

71 

86 
71 

94 
71 

99 
71 

89 
69 

93.0 
70.4 

DES  ARC 

MAX 

MIN 

98 

71 

92 

70 

93 

73 

95 

74 

95 
72 

96 

73 

97 
74 

93 
65 

90 
64 

85 
62 

88 
63 

89 
63 

92 

67 

93 
68 

90 
68 

90 
69 

93 
69 

92 

71 

93 
69 

83 
69 

92 
68 

93 
68 

91 
67 

92 
69 

95 
68 

91 

70 

79 

70 

92 
68 

90 

70 

91 
69 

89 
69 

91.4 
68.7 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

DIERKS 

MAX 

MIN 

93 
71 

94 

73 

96 

71 

98 

72 

96 

72 

95 
72 

91 

73 

87 
65 

88 
58 

89 
59 

90 
59 

92 
61 

92 
63 

93 
66 

91 
67 

92 

67 

93 
68 

94 

70 

94 

70 

95 

71 

94 
68 

95 
65 

95 
66 

97 
64 

93 
67 

87 
70 

86 
72 

87 
70 

90 
69 

95 
68 

92.4 
67.6 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

97 
73 

96 

71 

97 
74 

95 
74 

95 
73 

97 
71 

95 

74 

90 

67 

89 
62 

90 
62 

92 
62 

94 
64 

93 
63 

91 
70 

90 
65 

92 

70 

93 

71 

95 
72 

85 
71 

93 
69 

93 
67 

95 
69 

96 
67 

97 
68 

92 
67 

86 
70 

91 

71 

94 
70 

90 
71 

95 
70 

92 
67 

92.9 
68.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

75 

93 
74 

97 
75 

97 

77 

97 
75 

95 

73 

92 
73 

88 

70 

86 

63 

90 
64 

90 
63 

92 
66 

93 
69 

89 
68 

93 

70 

91 
70 

91 
72 

93 
72 

93 

72 

93 

72 

92 
68 

93 
69 

94 
68 

95 
69 

92 
69 

79 

72 

89 
72 

91 
72 

93 

74 

94 

72 

86 
71 

91.8 
70.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
65 

94 
69 

94 

74 

93 
72 

95 
74 

88 
69 

82 
55 

86 
54 

87 
57 

90 
61 

91 
64 

90 
64 

90 
65 

89 
67 

90 
70 

92 

72 

93 
69 

95 
69 

94 

71 

93 

70 

94 
67 

89 
68 

95 
66 

91 
67 

88 
65 

82 
68 

88 
68 

91 
65 

88 

70 

80 
66 

90.1 
66.6 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
68 

93 
72 

95 
76 

93 

75 

94 

75 

86 

72 

81 
60 

86 
55 

87 
58 

89 
59 

91 
61 

89 
62 

91 
67 

89 
70 

91 
71 

91 
70 

91 

70 

92 

71 

92 

71 

91 
71 

93 
69 

88 
69 

94 
65 

91 

69 

85 

69 

79 
71 

84 

70 

91 
70 

84 
69 

79 
68 

89.1 
68.2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
65 

93 
67 

95 
75 

94 
71 

96 
73 

87 
61 

81 
57 

85 
53 

88 
57 

90 
58 

90 
59 

89 
60 

90 
65 

88 
69 

90 

70 

92 
68 

91 
69 

91 
68 

93 
69 

90 
70 

92 
66 

87 
67 

92 
64 

89 
67 

84 
66 

79 
70 

84 

70 

90 
71 

85 
68 

79 
64 

88.9 
66.1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
64 

93 
68 

94 
74 

92 

73 

93 

73 

92 
69 

83 
55 

85 
52 

86 
58 

88 
58 

89 
59 

89 
60 

89 
62 

87 
67 

89 

70 

90 
66 

89 

67 

90 
67 

91 
68 

90 
69 

91 
66 

88 
65 

91 
63 

89 
65 

86 
64 

80 
68 

85 
69 

89 

67 

87 

67 

82 
64 

88.6 
65.4 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
69 

94 
64 

96 
68 

96 
72 

97 
73 

98 

73 

88 

70 

77 
60 

86 
60 

90 
59 

91 
59 

93 
60 

94 
62 

90 
65 

93 
67 

94 

70 

90 
70 

92 
69 

85 
69 

86 
71 

92 
68 

93 
68 

91 
69 

93 
69 

90 
69 

85 

70 

79 
71 

88 

70 

91 

73 

84 

70 

87 
67 

.  90.1 
67.  S 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

94 
74 

93 
72 

96 
75 

96 
76 

95 
75 

96 

74 

95 

74 

90 
70 

87 
63 

88 
63 

91 
64 

92 
65 

93 
68 

90 
70 

91 
68 

92 

70 

92 
71 

95 
72 

96 

72 

92 

72 

94 
69 

95 
71 

96 
69 

98 
69 

93 
66 

90 
71 

90 
72 

91 

70 

92 

76 

94 

71 

85 
66 

92.6 

70.3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
78 

95 
73 

98 
74 

99 
78 

97 
77 

98 

77 

93 
71 

85 
65 

88 
62 

88 
66 

91 
65 

93 
67 

94 
68 

91 
69 

92 

71 

94 
72 

94 

73 

92 

73 

95 
72 

94 

74 

93 
72 

94 

72 

91 

72 

94 

71 

93 
72 

86 
72 

80 
72 

90 
72 

93 

75 

91 

74 

81 
69 

92.0 
71.5 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

93 

71 

92 
66 

94 
67 

94 
78 

94 
72 

93 

71 

92 

71 

85 
58 

87 
55 

88 
59 

90 
60 

90 
59 

90 
61 

90 
63 

89 

47 

8S 

67 

91 

68 

91 
67 

92 

67 

93 

70 

91 
68 

94 
66 

93 

67 

92 
65 

89 

66 

83 

67 

80 
72 

87 
69 

91 

70 

88 
69 

81 
69 

89.9 
66.6 

GILBERT 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
65 

98 
65 

100 
68 

99 
68 

100 
70 

93 
72 

87 
55 

90 
55 

93 
55 

95 
59 

96 

57 

95 
59 

93 
62 

94 
66 

95 
67 

97 
72 

96 
65 

92 
66 

84 
67 

95 
66 

98 
64 

94 
65 

98 
65 

94 
66 

85 

70 

80 
69 

91 

71 

95 
68 

89 
65 

88 
64 

93.3 
65.0 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 

65 

94 

68 

95 
73 

94 
71 

95 
71 

87 
69 

82 

55 

85 
51 

88 
54 

90 
58 

90 
59 

91 
60 

92 
63 

90 
66 

93 

6e 

94 

71 

91 
68 

93 

67 

94 
69 

93 
68 

94 
66 

89 
66 

94 
64 

92 

66 

87 
65 

85 
66 

90 
70 

94 
66 

90 
65 

83 
65 

90.7 
65.2 

HARRISON 

MAX 
MIN 

91 
68 

90 
62 

95 
65 

95 
71 

95 
69 

96 

71 

93 
72 

86 

58 

89 
52 

88 
58 

89 
60 

92 
56 

93 

57 

90 
59 

90 
66 

93 

66 

93 

70 

92 

67 

89 
67 

89 
67 

90 
69 

93 
66 

92 
66 

93 
69 

92 
65 

88 
69 

82 
61 

89 

71 

92 
68 

88 
68 

85 
65 

90.7 
66.1 

HELENA 

MAX 
MIN 

95 

75 

94 
73 

93 
75 

95 

77 

95 
75 

95 
77 

90 
77 

86 

70 

85 
68 

89 
64 

90 
65 

93 
68 

92 

73 

90 
70 

89 

70 

89 
75 

90 
72 

90 
73 

83 

71 

91 
70 

92 

71 

94 
72 

92 
69 

95 
72 

92 
69 

87 
71 

91 

74 

92 

74 

86 
76 

93 

75 

92 
72 

91.0 
72.0 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

94 

73 

95 

71 

93 
72 

95 
73 

96 
76 

94 
75 

95 
75 

93 

70 

85 
61 

85 
61 

88 
61 

90 
64 

90 
66 

93 

70 

91 
67 

92 

69 

92 
71 

91 
72 

93 
71 

94 

71 

93 
68 

92 
69 

94 
69 

93 
68 

96 
66 

92 
68 

79 
70 

88 
70 

90 
74 

92 

73 

96 
68 

91.7 
69.4 

Se«   ref«r«DC«   notes  follovlDK  Station   I&dsz. 
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Contlnuod 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1959 


Day  Ol  Month 

1 

Station 

1    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

96 

74 

92 

71 

95 
74 

97 
78 

96 
76 

97 
78 

93 
79 

88 
55 

92 
52 

92 
54 

94 
65 

93 
66 

93 
69 

94 
71 

94 
70 

92 
72 

95 
72 

96 
72 

96 

71 

95 
74 

95 
72 

94 
71 

93 

70 

97 
70 

94 
58 

89 

71 

85 
71 

89 
70 

94 
76 

95 
72 

85 
70 

93.2 
71.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

92 
75 

94 
71 

96 
71 

98 
76 

98 
76 

96 

77 

94 

73 

38 
65 

88 
58 

91 
53 

90 
54 

94 
56 

96 
71 

92 
69 

93 
69 

96 

70 

95 
72 

92 

71 

90 
71 

93 
59 

95 

71 

95 

71 

95 
70 

98 
72 

97 
72 

89 

70 

93 
73 

89 
72 

93 
59 

93 
71 

90 
71 

93.3 
70.6 

KEISER 

MAX 
MIN 

96 

75 

91 
67 

95 

70 

96 

74 

96 
73 

93 
72 

89 
72 

85 
53 

85 
62 

87 
62 

88 
63 

89 
63 

90 
64 

88 
68 

89 

70 

89 

70 

89 

71 

90 
72 

86 
69 

92 
58 

92 

71 

94 
69 

94 
59 

96 

73 

95 
72 

93 
71 

91 

73 

91 
72 

91 

73 

90 
68 

90 
69 

91.0 
69.3 

KEO 

MAX 
MIN 

93 

73 

93 

70 

95 
72 

95 

74 

95 
72 

95 
72 

90 
75 

87 
65 

85 
52 

88 
60 

89 
52 

91 
54 

93 
67 

90 

70 

90 
67 

93 
69 

90 
70 

95 
69 

91 

70 

90 
71 

91 
58 

95 
68 

93 
58 

95 
69 

92 

58 

86 

71 

90 
72 

35 
70 

89 
72 

94 
69 

88 
68 

91.3 
68.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

71 

92 

78 
63 

86 

50 

88 
54 

90 
56 

93 
59 

94 
59 

95 
60 

94 

96 
52 

97 
53 

95 

93 
57 

90 
69 

92 

70 

93 
67 

91 
60 

93 
52 

90 

52 

90 

89 

90 
50 

91.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
77 

93 
74 

97 
76 

95 

77 

96 

77 

96 

77 

93 
78 

84 
69 

85 
56 

89 
65 

90 
58 

92 
59 

93 
73 

92 

73 

93 
69 

91 
73 

92 
73 

7  5 
72 

88 

71 

90 
73 

92 

70 

93 

73 

93 
72 

94 

74 

91 
73 

78 
73 

88 
72 

90 
72 

91 
75 

93 

73 

86 

70 

91.2 
72.5 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

96 

72 

94 

70 

96 

71 

95 
73 

95 

74 

97 
71 

95 

72 

89 
68 

88 
59 

88 

86 

89 
61 

92 
54 

92 
66 

88 
65 

95 
68 

91 
69 

93 
69 

95 
58 

92 
58 

66 

55 

91 
68 

95 
53 

91 

64 

85 
68 

88 
70 

89 
68 

89 

71 

90 
59 

88 
58 

91.5 
67.9 

MALVERN 

MAX 
MIN 

96 

72 

95 
68 

96 
69 

96 
69 

96 
59 

95 

72 

95 

71 

93 
72 

91 
64 

87 
58 

92 

60 

91 
60 

93 

53 

93 
65 

90 
54 

92 
56 

91 
68 

94 
68 

95 
57 

93 

70 

93 
56 

96 
55 

95 
68 

95 
55 

96 
68 

88 

70 

90 

70 

90 
69 

92 

70 

98 
68 

88 
55 

93.1 
67.1 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

91 

73 

91 
61 

96 
64 

97 
71 

97 
71 

98 

71 

90 
72 

80 
58 

87 
59 

89 
57 

90 
58 

93 
58 

95 

61 

90 
66 

94 
55 

97 
69 

95 

73 

88 
67 

90 
69 

89 
58 

92 
58 

93 

57 

93 
67 

94 

57 

93 
68 

84 
58 

84 
69 

88 
71 

93 
70 

92 
67 

91 

67 

91.4 
65.5 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

93 
73 

93 
71 

93 
72 

93 
74 

94 
72 

94 

72 

94 
72 

92 

58 

90 
65 

87 
50 

88 
64 

91 
55 

91 

71 

89 
69 

85 
68 

89 
69 

88 
69 

92 

71 

90 
58 

91 
58 

92 
59 

92 
69 

92 
65 

93 
68 

90 
66 

87 
68 

89 
71 

90 
70 

85 

70 

92 

70 

91 
68 

90.7 
68.9 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

89 
7* 

89 

70 

94 

72 

94 

75 

93 

74 

95 

72 

90 
73 

88 
64 

85 
68 

83 
64 

85 
64 

87 
55 

90 
59 

86 
69 

89 
69 

90 
70 

87 
70 

88 
71 

87 
70 

87 
57 

89 
71 

90 
70 

89 
69 

90 
72 

89 

58 

88 

70 

89 

73 

87 
73 

90 
74 

89 
59 

88 
69 

88.8 
69.9 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

91 

70 

92 

68 

95 
73 

91 
74 

93 

74 

96 

77 

91 
72 

85 

55 

87 
55 

89 
55 

90 
59 

93 
51 

93 
63 

90 
67 

91 
71 

92 

72 

95 

74 

93 
65 

88 
71 

87 
72 

90 
69 

93 
58 

94 
59 

92 
65 

89 
69 

85 

71 

80 
71 

88 
71 

92 

73 

90 
69 

92 
64 

90.5 
68.1 

MENA 

MAX 
MIN 

94 
71 

92 

71 

95 

72 

95 

75 

93 

75 

94 
76 

90 
73 

85 
63 

88 
58 

90 
62 

92 
62 

92 
63 

91 
55 

90 
68 

90 
70 

90 
71 

91 
71 

93 
74 

93 

71 

93 
72 

92 
72 

95 
58 

91 
68 

96 

67 

91 
68 

84 
70 

79 
71 

83 

70 

90 
72 

94 
73 

80 
67 

90.5 
69.3 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

93 

71 

94 

74 

95 

73 

93 

76 

94 
75 

98 
78 

96 
72 

87 
75 

91 
50 

86 
61 

88 
60 

91 
62 

90 
73 

90 
66 

91 
57 

93 
73 

92 
70 

95 

71 

91 
72 

92 

70 

92 
55 

92 
58 

92 
67 

93 
68 

91 
65 

87 
70 

91 

70 

92 

70 

91 

72 

94 
65 

88 
64 

91.7 
69.1 

HORRILTON 

MAX 
MIN 

95 

75 

93 

70 

97 
73 

97 
74 

98 
75 

96 
75 

95 
78 

92 

67 

89 
63 

90 
62 

91 
63 

94 
64 

93 
57 

93 
69 

92 
59 

93 
71 

95 
72 

92 
59 

92 

70 

92 

72 

93 

70 

95 

70 

94 
71 

96 
72 

93 
70 

89 
72 

86 

72 

88 

70 

92 
75 

91 
74 

84 
70 

92.6 
70.5 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

95 

71 

91 
69 

95 
59 

95 
72 

94 
73 

96 
72 

92 

75 

86 
63 

86 
53 

88 
56 

90 
60 

90 
50 

92 
62 

91 
65 

91 
69 

92 

70 

92 

71 

94 

71 

94 
58 

94 

71 

93 
68 

95 
65 

92 
65 

94 
61 

88 
65 

80 

70 

85 
71 

88 

70 

92 

71 

95 

70 

85 
59 

91.1 
67.3 

MOUNT  MA6AZINE 

MAX 
MIN 

85 
68 

80 
67 

86 
68 

86 

71 

87 
68 

84 

75 

90 
74 

74 
59 

76 
58 

80 
60 

81 
52 

81 
50 

82 
54 

82 
65 

84 
63 

83 
64 

89 
63 

80 
60 

83 
64 

83 
55 

84 
64 

85 
65 

85 
55 

85 
65 

84 
57 

77 
55 

72 
52 

75 
53 

83 
55 

85 
54 

75 
63 

82.1 

64.7 

MOUNTAIN  HOME  1  NNi* 

MAX 
MIN 

90 

71 

90 
65 

93 

69 

94 

72 

95 

73 

74 

93 
73 

87 
51 

85 
50 

89 
50 

89 
52 

91 
64 

91 
66 

90 
67 

91 
57 

94 

70 

93 
70 

93 
58 

84 
59 

86 
59 

94 

70 

93 
68 

93 
59 

94 
58 

94 

67 

85 
69 

81 

70 

87 
68 

92 
73 

90 
69 

91 
67 

90.4 
68.0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

93 
71 

89 
69 

89 
68 

93 
71 

94 
72 

94 
73 

97 
73 

88 
58 

75 
60 

84 
57 

88 
59 

89 
59 

91 
63 

94 
65 

87 
66 

90 
70 

94 
73 

91 
57 

91 
58 

84 
70 

84 
57 

93 
65 

93 
67 

91 

56 

94 
66 

92 
58 

84 

70 

78 

70 

89 

71 

92 
69 

87 
67 

89.4 
67.1 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

95 

70 

96 
70 

94 
70 

96 

71 

95 
72 

97 
70 

97 
72 

92 
66 

87 
57 

90 
69 

90 
50 

91 
51 

90 
63 

92 
66 

92 
66 

93 
56 

93 
68 

93 
68 

95 
69 

95 
70 

95 
58 

94 
56 

95 
57 

95 
55 

96 
66 

91 

70 

83 
71 

88 

70 

89 

70 

91 
69 

97 
69 

92.8 
57.6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

92 

71 

92 

73 

92 

72 

95 

73 

96 

74 

95 

74 

94 

74 

92 

69 

87 
51 

87 
62 

88 
52 

89 
65 

89 
58 

92 
68 

91 
67 

89 
68 

90 
59 

92 
68 

93 
59 

92 

71 

91 
59 

92 
65 

92 
58 

92 
66 

94 
55 

90 
57 

78 
58 

88 
59 

89 
59 

89 

71 

95 
64 

90.9 
68.4 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

91 

72 

94 
67 

97 

71 

98 

74 

97 
75 

95 
74 

89 
72 

90 
63 

89 
56 

91 
51 

92 
53 

95 
63 

95 
57 

93 
68 

94 
57 

95 
71 

95 
70 

95 

70 

90 
70 

94 
68 

95 
71 

98 
69 

96 
59 

99 

70 

95 

74 

89 

71 

88 

72 

89 
70 

92 
71 

93 

70 

92 
58 

93.5 
69.3 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 
67 

93 
68 

97 
71 

98 
72 

98 

72 

99 

74 

93 
62 

85 
57 

88 
58 

91 
62 

92 
61 

94 

64 

95 
57 

95 
68 

95 
71 

96 
71 

99 
68 

97 
69 

92 
72 

95 
68 

95 
57 

95 
69 

96 
59 

98 
57 

94 
70 

80 
71 

85 
70 

92 
73 

95 

72 

95 
68 

93.9 
68.3 

OKAY 

MAX 
MIN 

96 

73 

94 
73 

98 

75 

98 
76 

95 

75 

97 
75 

95 

74 

90 
70 

88 
51 

90 
52 

90 
62 

91 

64 

95 
55 

92 

70 

90 
68 

97 
70 

94 
71 

96 

73 

96 

73 

96 

72 

94 
70 

98 
70 

95 
69 

97 
59 

94 
67 

92 

71 

89 
71 

91 
70 

92 

71 

97 

71 

93 
58 

93.9 
70.0 

OZARK 

MAX 
MIN 

95 

73 

92 
69 

96 

73 

96 
75 

95 
76 

96 

75 

93 

74 

87 
62 

88 
58 

90 
60 

92 
68 

92 
65 

94 
55 

92 
67 

92 
68 

95 
67 

92 

70 

94 

70 

95 
70 

97 
74 

94 
73 

96 
68 

91 
69 

97 
58 

93 
72 

87 
71 

80 
72 

90 
72 

94 
75 

92 

73 

35 
72 

92.3 
69.8 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

92 

73 

93 

67 

95 
66 

95 

74 

95 
72 

94 

71 

93 

72 

90 
62 

88 
55 

88 

59 

90 
58 

93 
51 

94 
66 

90 
68 

92 

67 

94 
71 

94 
70 

91 
70 

88 
70 

91 
68 

92 
68 

94 
68 

92 
68 

97 
58 

95 

70 

91 
67 

90 
72 

88 

70 

92 
72 

91 
72 

90 
69 

92.0 
68.2 

PARIS 

MAX 
MIN 

96 

72 

92 
67 

98 

70 

97 
74 

96 

73 

98 

77 

94 

76 

8S 
50 

88 

57 

91 
59 

91 
61 

94 
51 

95 
52 

92 
65 

92 
66 

97 
70 

95 
68 

95 
70 

96 
58 

94 
59 

96 
59 

96 
56 

93 
69 

96 

67 

95 
67 

90 

71 

80 
72 

92 

71 

95 

74 

92 
72 

85 

70 

93.2 
68.2 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

99 
74 

98 
69 

97 
71 

98 
69 

94 
71 

84 
67 

88 
60 

92 
64 

91 
58 

94 

60 

95 
50 

94 
51 

95 
63 

94 
63 

95 
74 

94 
66 

95 
66 

93 
74 

92 
73 

95 

54 

92 

71 

95 
64 

94 

53 

84 
58 

82 
65 

84 
55 

88 

74 

94 
65 

92 

65 

92.5 
66.5 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

9* 
75 

9* 

73 

96 

75 

96 

78 

95 
76 

96 

76 

93 

77 

88 
59 

87 
65 

89 
64 

90 
55 

92 

67 

93 

70 

92 
72 

90 
72 

92 
75 

95 

72 

96 

73 

92 

74 

92 
72 

95 

70 

95 

73 

94 
70 

95 

72 

92 

71 

85 
73 

92 
73 

92 

71 

91 
75 

96 

72 

90 
70 

92.6 
72.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

74 

94 
71 

97 
74 

96 

74 

96 
73 

97 
72 

93 
74 

88 
55 

87 
63 

89 
62 

91 
53 

94 
55 

93 
59 

93 
59 

93 
68 

94 

70 

92 

70 

98 

71 

92 
71 

92 

71 

95 

67 

95 
59 

96 
69 

97 
59 

93 

68 

79 
71 

92 

72 

93 

70 

91 

72 

95 
68 

90 
67 

.  92.8 
69.4 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

90 
74 

93 
67 

97 
66 

95 
70 

95 

73 

98 

73 

92 
74 

89 
52 

87 
64 

88 
60 

91 

50 

95 
62 

96 
68 

91 
68 

94 
68 

92 

72 

95 
72 

87 
59 

92 
74 

99 
69 

94 
69 

95 
59 

94 
68 

95 
59 

93 
72 

90 
68 

87 
72 

88 

70 

94 

72 

92 
68 

97 
70 

92.7 
68.8 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

95 
76 

94 

74 

92 
72 

94 
72 

93 

73 

92 

73 

94 
72 

94 
72 

87 
64 

84 
55 

87 
66 

88 
66 

92 
69 

92 
59 

89 
59 

90 
72 

90 
74 

89 
71 

92 

71 

89 

71 

90 
68 

92 
59 

93 
70 

94 
69 

95 
68 

90 
68 

85 
72 

91 
72 

92 

72 

91 
71 

85 
65 

90.8 
70.2 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

98 

74 

95 
72 

98 

75 

98 
79 

99 

76 

98 
76 

95 

77 

88 

70 

85 
61 

89 
63 

90 
54 

91 
66 

96 
68 

94 
69 

93 
57 

95 
69 

97 
73 

97 
72 

95 
74 

92 
72 

94 
68 

93 
59 

97 
68 

98 

70 

93 
67 

89 
70 

84 
71 

91 
69 

91 

70 

92 

73 

82 
71 

93.2 
70.4 

ROGERS 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
68 

94 
69 

95 
75 

93 

73 

94 
74 

88 
72 

83 
59 

83 

57 

88 
60 

90 
62 

92 
63 

91 
63 

91 
55 

88 
68 

92 
70 

94 
72 

93 
69 

94 
57 

94 
70 

92 
58 

94 
68 

90 
58 

93 
55 

90 
58 

87 
58 

84 
68 

90 

70 

92 

68 

90 
68 

80 
68 

90.3 
57.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

96 

74 

92 

70 

97 
69 

97 

74 

96 

75 

98 
75 

96 

76 

91 
63 

89 

50 

90 
62 

92 
63 

92 
64 

93 
65 

92 
67 

93 
69 

94 
70 

95 

71 

94 
69 

94 
70 

95 
73 

95 
71 

95 
69 

95 

70 

96 

70 

93 
68 

90 
73 

82 

73 

92 
70 

95 
74 

94 
72 

83 

70 

93.1 
59.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

96 

74 

96 
72 

94 
73 

95 

74 

96 

73 

96 

73 

98 
75 

93 
73 

93 
72 

93 
52 

90 
64 

92 
66 

95 

70 

94 
71 

92 
69 

94 
71 

90 
70 

89 

72 

95 
70 

82 

70 

92 
58 

92 

70 

94 
71 

96 
68 

97 
58 

92 

70 

81 

71 

92 

72 

92 

74 

86 
71 

93 
70 

92.6 

70.5 

SEARCY 

MAX 
MIN 

91 
73 

94 
70 

97 
72 

97 
74 

97 
74 

96 

73 

95 
73 

89 
62 

88 
63 

90 
62 

92 
53 

93 
65 

94 
68 

93 
69 

95 
67 

96 
69 

96 
71 

94 
69 

89 

59 

92 

71 

95 
70 

92 

70 

93 
69 

96 
71 

93 
69 

90 
71 

90 
73 

91 
69 

95 
71 

93 
71 

91 
69 

93.2 
69.4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

98 
77 

95 
76 

96 

75 

96 

79 

94 

77 

98 

79 

94 

80 

88 

65 

85 
67 

90 
53 

88 
67 

91 
68 

92 

72 

91 

73 

93 

74 

94 
71 

95 

73 

96 

71 

89 
73 

92 

74 

93 
72 

94 

71 

88 
73 

96 

75 

94 
76 

92 

74 

89 
72 

90 
71 

92 

75 

93 

73 

93 
78 

92.5 
73.0 

8««   reference    Dotes   tollovlng   Ststlon   Index 
-    99    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARK&KSAS 
AUGUST   1959 


Station 


SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 


92   92 
70   68 


95   93 
72   72 


92   93 

71   67 


SB   85 
73   6B 


94   92 
70   68 


96   97   95 

77   75   75 


9<,   94   9/, 


96   95   96 

70   74   75 


95   94   95 

77   77   76 


98   97   97 
73   73   74 


95   94   95 
76   76   75 


95   96   97 


92   92   91 

75   75   70 


94   90   87 
77   68   66 


95   9?   85 
74   67   63 


90   91   86 
73   62   59 


93   86   86 
74   72   65 


75   61   55 


93   80   86 
72   63   65 


75   69   62 


89   79   81 
73   59   58 


86   85   86 
69   68   68 


66   67   70 


63   63   66 


61   62   61 


65   66   68 


90   94   95 
58   59   60 


61   63   64 


90   91   93 
63   65   65 


63   54   55 


89   90   91 
60   50   61 


Day  Ol  Month 
15 


94   90   92 

72   72   70 


95   94   94 
61   64   64 


93   93   92 
59   59   69 


85   85   84 
67   53   67 


90   91   89 
61   71   68 


94  96  95 

70  74  70 

95  92  93 
72  72  74 

88  91  89 

70  70  72 

95  95  94 

72  68  68 

92  92  94 


95   97   98 
70   70   72 


94   92   87 

71   73   71 


94   94   97 


92   83   91 
59   70   68 


98   96   95 
59   69   67 


90   90   93 
72   71   72 


97   95   94 
73   72   58 


87   88   84 
67   70   59 


96 

57 

92 
67 

97 
55 

95 
73 

95 
71 

97 
74 

91 
67 

91 
68 

93 

70 

94 
58 

94 
52 

92 
55 

93 

71 

94 

71 

94 

70 

97 
65 

95 
66 

96 
66 

95 
72 

94 

72 

95 

72 

69   58   58 


91   91 
70   59 


94   89   93 


94  90  79 

68  70 

92  84  78 

67  70  70 

90  79  90 

68  72  71 


92   82   38 

72   71   73 


93   87   93 

59   71   72 


78   72 
67   67 


91   85   90 


92   90   92 


75   72   70 


91   90 
70   72 


90   9J   98   80 


90   94   92   81 
70   71   70   59 


89   92   91 


90   91.2 
71   70.3 


93   97   97   87 
72   73   72   58 


78   85   82   74 
67   57   59   66 


88   89   92   89 
71   73   59   70 


84.3 
67.6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oJ  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

H 

Blakely  Uotintaln  Dajn 

EVAP 
WIND 

.20 
33 

.22 
28 

.18 
12 

.23 
17 

.22 

19 

.19 
6 

.25 
24 

.25 
27 

.25 
34 

.23 
25 

.20 
20 

.20 
19 

.20 
17 

.25 
26 

.20 

18 

.19 
25 

.22 
30 

.23 
30 

.26 
30 

.18 
18 

.22 
21 

.17 
20 

.19 
23 

.26 
24 

.18 
25 

.20 
22 

.02 

7 

.13 
17 

.12 
18 

.17 
25 

.14 
28 

6.15 
688 

Hope  3  N£ 

EVAP 
WIND 

.37 
12 

.19 
11 

.17 
2 

.22 
6 

.24 
3 

.30 
8 

.16 
10 

.37 
30 

.30 

41 

.21 
20 

.21 
10 

.22 

9 

.22 
9 

.23 
6 

.20 
19 

.24 
18 

.24 
39 

.22 

* 

.22 
32 

.22 

11 

.20 
7 

.22 
8 

.22 
6 

.20 
5 

.25 
9 

.23 
11 

.03 

1 

18 

.17 
18 

.17 
14 

.29 

19 

6.95B 
412 

Uountaln  Home  C  of  Eng 

EVAP 
WIND 

.16 
18 

.25 
24 

.24 
18 

.24 
21 

.22 

14 

.25 
14 

.24 
20 

.32 
40 

.13 
32 

.17 
14 

.21 
16 

.23 
18 

.24 
20 

.17 
21 

.20 
21 

.26 
37 

.32 
67 

.16 
29 

.22 
23 

.07 

18 

.12 
21 

.23 
19 

.18 
17 

.17 

17 

.21 
14 

.22 
22 

.15 
33 

.01 
17 

.12 
19 

.18 
18 

.12 

13 

6.01 
695 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

.21 

15 

.22 
15 

.19 
9 

.24 
15 

.19 
12 

.20 
14 

.22 

17 

.17 
22 

.28 
29 

.19 
16 

.17 
16 

.20 
19 

.21 
19 

.23 
22 

.19 
25 

.24 
25 

.26 
28 

.22 
26 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  ot  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 

Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  lor  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  ■Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Lonir-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  eauivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "climatological  Data"  Table  and  the  "snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 

When  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C 


H 


weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
reclpitation  Data"  Bulleti 
Snowfall  and  Snow  on  Groun 
Supplemental  Data"  Table. 


Precipitation  Data"  Bulletin.  , ,    _.  ,  j  »   ti,  ♦     ,i, 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


Other  Reference  Notes  ^ 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  tptals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown.  ,  ji   *    tu  t  tu 

#  -Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thernxameters  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  tine  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

D    Wate?*equivalent  of^snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature   Table 

for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  it  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

subscription  Price-  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  D.  3.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STOBM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  u.  c. 


nformatlon  concernlne  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  Substation 
istorr*  for  ?h"  stale!  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents, 
i^ulr  inforiitlon  for  ;egular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 


15  cents. 
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0 
3 
0 

1 
0 

11  1         31        1         3.1 

12  59      1       5.6 

13  '  -    !    - 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempetatufe 


NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SI  LOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FL IPPIN  FAA  AIRPORT 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

J0NES60R0 

REISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 

TURNPIKE 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD    DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN    TOWER 

DIVISION 


82.6 
85.4 
85.3 
83.4 
83.6 
82.6 


85.2 

85.8 

85.7 

84,1 

85.6 

85. 7M 

85.2 

84.9 

86.9 

85.0 

86.4 

86.9 

84.8 


87.0 
86.8 
85.8 

86.8 
84.7 
83.9 
77.1 
87.6 
89.4 
87.2 
87.3 
76.4 
87.9 
78.9 


85.4 
86.6 
84.8 
86.1 
85.8 
87.2 
87.4 
85.7 


58.0 
59.2 
61.3 
58.4 
58.8 
57.9 
58.0 

61.0 
59, 3M 


59.9 

58.8 

59. OM 

60.2 

60,2 

59.7 


63.6 
58,4 

60.7 
63.0 
61.6 
63.9 
62.6 
62,1 
62,6 
61.3 
61.0 
63.5 
62,5 


62,2 

63,0 
64,1 

53,7 
60,8 
54,3 
60.5 
54,3 
62.1 
63.3 
61.5 
61,2 
60,9 
61.8 


63.3 

63,0 

52.1 

53.6 

64,8 

65,5 

62, 4M 

54.2 

52.4 

63. OM 

54. 5M 


71,3 
71.5 
72,8 
70,9 
71,4 
71,8 
71,1 

73,1 


71,4 

72,1 

72, 2M 

71,8 

71.9 

71.2 


74,4 

72.1 

73.2 

73.5 

73.6 

74, 8M 

73,9 

73,5 

74.8 

73.2 

73,7 

75,2 

73,7 

73,8 


74.9 
75,0 

75.3 
72,8 
74,1 
68,8 
75.0 
75.8 
75.3 
74.4 
68,8 
74,4 
70,4 

73,5 


73.9 

74,4 

74.1 

74.5 

75.7 

75.2 

74. 3M 

75.0 

74.8 

75. 2M 

75. IM 

74.7 


0.1 
0.0 


0,1 
0,9 
1,1 


0.7 

0.7 


0.5 
0.3 
0.1 
1,2 


1,1 

0.7 


45 

12 

43 

11 

44 

12 

43 

12 

48 

11 

49 

15 

49 

11 

43 

12  + 

52 

11 

49 

12  + 

50 

11 

43 

12 

49 

11 

48 

12 

47 

11 

42 

12 

50 

12  + 

55 

11 

45 

11 

49 

11 

49 

11 

51 

17 

55 

11 

53 

15 

52 

11 

50 

11 

55 

12 

II 

17    13 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0 
0 

0  !    0 


4,92 
3.45 
3.37 
3,97 
3,47 
7,02 
3.20 
3.49 
5,18 
5,73 


3,35 
5,26 
5,13 
4.08 
2.45 
3.49 
3,53 
3,72 
5.03 
4.33 
3,58 
4.09 
4.07 

4.09 


2,82 
3.68 
3.79 

4.47 
3.55 
1.91 
2,27 
4,30 
2.31 
4,83 
1,67 
5.55 
2,98 
5,24 

3,53 


5,86 
5.04 
4.25 
4.57 
5.53 
7.02 
4.35 
4.47 
4.98 
5,55 
8,57 

5.67 


2.97 
.92 
.63 
.36 

.76 
2.20 

.85 
1.24 


2.48 
.93 


1.50 
2.91 

4.17 

1.56 

2.37 


1 

85 

26 

1 

56 

26 

1 

90 

25 

2 

14 

25 

2 

01 

25 

2 

48 

25 

1 

.70 

25 

1 

52 

25 

2 

.22 

25 

2 

.66 

29 

1.74 
1.90 
1,07 
2.41 
1.41 
1.82 


1.40 
1.73 
1.30 
1.45 
1.42 
1.23 
1.21 
1.36 
1,35 
2.14 
2.48 
1,19 
1,58 


1,11 

2.76 
1.49 
1.00 

.85 
1,52 

.77 
1.40 

.53 
1.95 
1.47 

i.ao 


1.42 
1.60 
1.78 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBE 

R  1959 

CONTINUED 

Temperature 

Precipi 

ation 

o.  S 

^ 

No.  oi 

Days 

» »i 

* 

5r>o» 

,  Sleet 

No  of  Days 

Sraiion 

Max 

Mm 

-£  ^ 

1 

o 
o 

s 

1 

li 

S  1 

-  E 
<  1 

< 

1  J  1 

1 

1 

1 

a 

1 

.1 

sll 

^1 

11 

1 

ill 

1 
6 

1 

1 

s  i 

i  § 

o 

o 
o 

o 

1 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

86.3 
85.3 
86.7 
84.8 
86.0 
86.9 
86.2 
84.9 
85.7 

64.3 
62.2 
66.4 
63.4 
63.1 
64.4 
65.9 
61.9 

75.3 
73.8 

1.1 

93 
92 

8 
9+ 

50 
49 

11 
11 

3 
2 

7 
5 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.17 
5.35 

1.24 

1.13 
1.40 

9 

27 

.0 
,0 

0 
0 

6 
8 
5 
6 
5 
6 
6 
7 
5 

5 
5 
2 
5 
5 
3 
3 
6 
4 

1 

2 
.2 
5 
1 
2 
3 
3 
0 

DES  ARC 
HELENA 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

AM 
AM 

76.6 
74.1 
74.6 
75.7 
76.1 

1.5 
0.6 
0.5 

94 
90 
92 
94 
92 

8 
25  + 
8 
9 
8  + 

54 
49 
47 
51 
52 

11 

11 
11 
11 
11 

0 

4 
4 
0 
1 

14 

3 

8 

15 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.87 
9.04 
4.81 
7.04 
10.09 

4.30 
2.36 

7.31 

5.09 
2.87 
2.36 
4.40 
5.55 

27 
26 
26 
27 
27 

,0 
.0 
,0 
.0 

,0 

0 
0 

0 
0 
0 

STUTTGART 

1 

73.4 

92 

9+ 

49 

11 

3 

5 

0 

0 

0 

11.84 

6.95 

27 

,0 

0 

STUTTGART  9  ESE 

AM 

62.  7M 

74. 2M 

92 

8  + 

48 

12 

3 

6 

0 

0 

0 

3.12 

.79 

1 

.0 

0 

WYNNE 

74.9 

0.6 

6.93 

4.28 

.0 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 
DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 

AM 

87.1 
87.2 
86.8 
86.3 
85.4 
87.2 

65.3 
65.1 
61.8 
64.4 
62.0 
62  .8 

76.2 
76.2 

74.3 
75.4 
73.7 
75.0 

-  0.3 
1.1 

93 
94 
93 
92 
92 
93 

1 

7+ 

8 
20 
20+ 

8 

51 
50 
46 
53 
46 
52 

11 
12  + 
11 
11 
12  + 
11 

0 
0 
4 
0 

7 
0 

8 
11 
10 

7 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.98 
3.08 
4.22 
4.75 
4.51 
5.05 

2.03 
.72 

1.60 
1.15 
1.15 
2.41 
1.01 
2,00 

4 
5 
27 
26 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
6 
5 
8 
5 
7 
6 
5 

2 
3 
5 
4 
3 
2 
3 
2 
0 

2 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 

NARROWS  DAM 

AM 

84.  8 

64.0 

74.4 

90 

20+ 

52 

11 

0 

3 

0 

0 

0 

4.63 

1,62 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 

AM 

88.7 
86.  9 

64.8 
67.4 

76.8 
77.2 

0.6 
0.0 

94 
92 

7 
28  + 

53 
55 

12  + 
11 

0 
0 

16 
9 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.12 
1.70 

.82 
-  1.09 

2,32 
.48 

4 
25 

.0 
.0 

0 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

DIVISION 

75.5 

0.8 

4.00 

.59 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

^ 

ARKADELPHIA 

86.6 
87.3 

65.1 
65.2 

75.9 
76.3 

0.7 

92 
92 

23 
27+ 

54 
53 

11 
11 

0 
0 

8 
11 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.95 
4.40 

4.12 
1,77 

2.70 

1.75 

.67 

25 

29 

4 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
4 
6 
4 
8 
7 

4 
3 
2 
4 
2 
5 
5 

2 
2 

0 

CAMDEN  1 

86.5 

66.4 

76.5 

-  0.4 

92 

27+ 

53 

11 

1 

10 

0 

0 

0 

1.59 

.82 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

85. 2M 
86.  1 

65. OM 
63.1 

75. IM 
74.6 

-  2.5 

94 

8 

52 

51 

11 
11 

0 
0 

8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.38 
1.93 

-   .24 

•  94 
.76 

6 

5 

0 
2 
0 

MAGNOLIA  3  N 

87.0 

65.3 

76.2 

-  0.4 

92 

6 

54 

11 

0 

11 

0 

0 

0 

5.80 

2.99 

1  .90 

26 

.0 
.0 

PRESCOTT 

87.  1 

65.2 

76.2 

-  0.3 

93 

27 

51 

11 

1 

12 

0 

0 

0 

4,27 

,95 

6 

WARREN 

DIVISION 

75.8 

-  0.2 

4.05 

1.36 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

86.4 
86.3 
87.8 
85.9 
86.7 
36.2 
85.5 

65.3 
63.9 
63.7 

75.9 
75.1 

-  0.1 

93 
92 

8 
8 

53 
51 

n 
11 

0 

2 

7 
11 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1.50 
4.78 

-   .78 

,42 
1,97 

4 
27 

.0 

.0 

0 
0 

5 
4 

5 
7 
4 
3 
6 

0 
4 
2 
3 
2 
2 
2 

0 

CUMMINS  FARM 

75.8 

-  0,3 

94 

8 

49 

11 

1 

17 

0 

0 

0 

2.50 

-   .26 

1,35 

27 

.0 

0 
0 
0 
0 

DUMAS  1  ESE 
MONTICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

6  3.6M 
66.3 
63.5 
63.9 

74. 8M 

76.5 

74.9 

-  0.7 

92 
93 
93 

27+ 
8 
8+ 

51 
54 
51 

11 
11 
11 

2 
0 

2 

e 
11 

10 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

3.70 
2.71 
3,76 

-   .13 

1,31 
1,09 
2,52 

7 
29 
29 

.0 
.0 
.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

74.7 

-  0.8 

92 

28  + 

54 

12  + 

0 

4 

0 

0 

0 

2.95 

.63 

1  ,50 

6 

,0 

0 

PORTLAND 

DIVISION 

75.4 

-  0.4 

._ 

— 

3.13 

.56 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   97°  on  the  27th  at  Sublaco 
Lowest  Temperature:   40°  on  the  12+  at  2  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   11.84  Inches  at  Stuttgart  9  ESE 
Least  Total  Precipitation:   0.94  inch  at  Parks 
Greatest  one-day  Precipitation:   6.95  inches  on  the  27th  at  Stuttgart  9  ESE 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

OALD  KNOB 

BATESVILLE  L  [VESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  *  NW 

BIG  FORK 

BIG   LAKE    OUTLET 

BLACK    ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  >  SW 

BLYTHFVILLE 

eOONEVJLLE 

BOUGHTON 

BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  *  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DAROANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADF  1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 


Day  of  month 


5.02 

7.23 
5.39 
6.95 
7.A5 
3.98 


ITER  PLANT 


FORT  SMITH 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GUROON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HFBER  SPRINGS  :  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
MOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTI6  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R/ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 


MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  0AM 
MORRILTON 


6.32 
3.87 
5*90 


3.82 
3.68 
6.28 


2.45 
.95 
1.50 


1.59 
3.A6 
5.87 
3.37 


4.85 
3.38 
4.47 


T 

T 

T 

.00 

.66 

.46 

.06 

.04 

.30 
.14 

1.08 

.38 

.20 

.06 

.08 

.60 

.40 

1.40 
.59 
.63 


3.20 
6*66 
5,99 


3.53 

9.04 
6.88 


6.40 
4.92 

3.71 
1.93 


.72 

.05 

.60 

.16 

T 

.14 

T 

1.69 

.03 

.03 

.06 

.24 

.42 

.01 

.05 

.10 

.28 

.05 
.38 

1.15 


1.89 
1.32 
1.59 


13   14   15  1  16   17   18   19   20   21 


1.02 
.51 

.80 


.31  1.26  1.38 


.21 
.13 


.10 

.71 

T 

.23 

.25 

.23 

.86 

.30 

.03 

.30 

.54 

.65 

.03 

.34 

.22 

.33 

.35 

.10 

7 

.99 

.10 

.28 

1.19 

.25 

1.35 

.01  1.74 
.55   T 

.02   .12 

.1' 


.55 


1.90 


22  23  24  25  26  27 


1.12  .85 

.90  2.95  1.36 

.58  .22 

T    l.BO  .29 

3.01  .48 

1.12  .88 

2.70 


1.39 
1.11 

1.30 


.39  1.73 

.74 

.12  1.05 
2.28 
1.07 

.22   .22 

.77 
.63   .29 
2.18 
1.12   .95 


3 

72 

5 

58 

7 

51 

5 

.89 

1 

.91 

3 

.70 

? 

.61 

* 

.47 

1.08 
.08 

.17 


1.84 
.22 
.92 


2.12 

1.08 


.08  1.75 

1.42 

.10   .15 


1.78 
1.54 
.63 


1.75 
1.00 
.67 


1.04 
1.05 


T     T    1.15 

.12  1.35 
.01 

.62  1.66 
1.54 
1.90   T 

2.14   T 
2.01 

1.34   .64 
.18 
2.76   T 

1.49  1.01 
1.00 
1.45  1.09 
1.20 
1.01 


.40   .35 


.30 


1.70 
1.06 
1.40 


1.58 
2.41 
1.83 
.92 

1.53  1.92 

1.05 

.07   .86 

1.75 

T  1.23 
.80 

2.87 
.33  3.08 

1.68 

T  1.20 
1.52  .48 
1.10  .61 
.94 
1.16  1.32 

1.75  1.30 
.02   .95 

T 
.17 


1.19 
1.20 
1.53 


2.43 
.88 
.65 


1.03 
.73 


5.30 
1.26 


.55 

1.00 

.17 


DAILY  PRECIPITATION 


0 

Da?  oi  month 

Station 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  {  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19   20   21 

22   23  1  24 

25   26  1  27 

28  1 

29 

30 

31 

MOUNT  IDA 

4.31 

.38 

.39 

.02 

.90 

.34 

.32 

,45  1.01 

.70 

MOUNT  MAGAZINE 

J. 27 

.15 

.17 

.15 

.25 

.50   .20 

.85 

HOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3. 86 

.16 

.38 

1.41 

1.40 

,51 

-nUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

5.82 

1.82 

.67 

.05 

T 

.75 

.49 

T    1.60 

.44 

T 

MOUNTAIN  VIEW  I  E 

5.»1 

.11 

1.73 

.04 

.48 

.02 

1.73   .20 

1.10 

MULBERRY  6  NNE 

».61 

.09 

.19 

.05 

1.53  2.59   .12 

.12 

NARROWS  0AM 

5.05 

1.84 

.41 

.09 

.19 

.06 

.07 

2.00   .43 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

4.63 

1.62 

.24 

.15 

.34 

.21 

.05 

T 

«06 

T    1,29   ,69 
2.10   ,20 

T 

.04 

NATHAN  4  WNW 

6.31 

2.65 

.55 

.18 

.57 

T 

T 

NEWHOPE  3  E 

5.01 

1.98 

.38 

.50 

.47 

1.24   .♦t 

NEWPORT 

5.03 

.51 

.32 

1.12 

1*32   .40 

1.39 

.01 

NtMROD  OAH 

4.98 

.18 

.05 

.30 

.40 

.05 

1.60 

.02 

1.00   .93 

.45 

OOELL  3  N 

3.31 

.24 

.01 

1,50  1.49 

.07 

OOEN  2  W 

2.59 

.31 

.06 

.19 

,49   .04 

.50 

OKAY 

4.12 

.10 

.32 

.47 

2.32 

T 

.09 

.07 

T 

.20   .55 

OSCEOLA 

4.11 

.14 

1.12 

.98   .45 

1*42 

OWENSVILLE 

5.98 

.45 

.15 

.50 

.05 

.05 

.10  3.50   ,46 

.20 

.50 

.02 

OZARK 

4.30 

.05 

.40 

.01 

.05 

1.05  1.12 

1.62 

OZONE 

- 

.54 

.53 

.95   - 

1.51 

PARA60UL0  RADIO  K.DRS 

4.33 

.80 

' 

.34 

2.  14 

.06 

.99 

PARIS 

2.31 

.03 

.17 

7 

1 

.03 

.59 

.31   T 

.77 

.41 

PARKIN  2  W 

3.43 

.31 

.14 

.92 

1.22 

,46   .09 

.29 

PARKS 

.94 

.49 

.45 

PERRYVILLE 

5.65 

.28 

.21 

.71 

1.78 

1.28  1,39 

PINE  BLUFF 

2.71 

.97 

.24 

T 

7 

T 

,41 

1.09 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

3.76 

.04 

T 

.01 

.76 

T 

.01 

T 

T     ,40 

T 

2.52 

PINE  RIDGE 

2.97 

.45 

.05 

.55 

.24 

.16 

,58   .08 

.86 

POCAHONTAS  I 

3.68 

.30 

.24 

2.46   .13 

.10 

.43 

PORTLAND 

2.95 

.70 

T 

1.50 

.35 

T 

.10   .10 

.20 

T     T 

T 

PRESCOTT 

5. SO 

1.38 

.12 

.10 

.66 

T 

.92 

7 

1.90   ,60 

.02 

.10 

RATCLIFF 

2.08 

.38 

.27 

.16 

.49   .31   .47 

ROGERS 

6.18 

T 

1*13 

2,22   T 

1.70 

l.U 

RU5SELLVILLE 

4.83 

.56 

.81 

T 

.17 

1.29 

.21   .39 

1,40 

SAINT  CHARLES 

7.04 

.11 

.35 

1.30 

.30  4.40 

.51 

.07 

SAINT  FRANCIS 

3.69 

.80 

.18 

2.25   ,07 

.39 

SALEM 

5.16 

1*03 

.60 

.42 

.41 

1.85   .10 

.75 

SEARCY 

4.09 

T 

.86 

.64 

1.19   .99 

,41 

SHERIDAN  TOWER 

8.57 

.40 

.05 

.03 

.40 

.08 

.51 

.64 

T 

.83 

1,40   .84 

3,39 

SHIRLEY 

6.22 

.29 

2.13 

.34 

.70 

.14 

1.18   .10 

1.34 

SILOAM  SPRINGS 

5.73 

.05 

.12 

T 

•  17 

.90  1.83 

2.66 

SPARK HAN  4  E 

- 

.89 

.40 

- 

- 

.31 

STAMPS 

1.45 

T 

.13 

.11 

.78 

.05 

T 

•  10 

•  26 

STAR  CITY  2  S 

6.90 

.20 

.10 

1.67 

.53 

3,65 

,35 

STEVE 

5.34 

1.20 

1.40 

1.54 

.67   ,53 

STORY 

4.05 

.38 

.16 

1.35 

,45 

.42 

.05 

.24 

.78 

.20 

STUTTGART 

10.09 

.41 

.23 

T 

1.55 

5.35 

.10 

2.25 

STUTTGART  9  ESE 

11.84 

.85 

.70 

1.08 

.02  6.95 

.21 

1.50 

.93 

SUBIACO 

1.67 

.17 

.14 

.22 

.12 

.09   .40 

.53 

TAYLOR 

2.88 

.03 

.04 

.84 

.81 

.31 

•  69 

.16 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

1.70 

.28 

.44 

.03 

.10 

T 

T     .01 

T 

.46   .36   T 

T 

T 

TURNPIKE 

5.66 

.28 

1.02 

1.02 

1,95   .28 

1.11 

WALORON 

2.98 

.48 

.03 

.10 

.14 

.13   ,24 

.39 

1.47 

NALNUT  GROVE  2  NNE 

3.71 

.20 

T 

.62 

,44  1,69 

,76 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

4.07 

1.24 

.34 

T 

1,58   ,58 

.26 

.07 

WARREN 

4.27 

.66 

T 

.20 

.93 

.95 

.55 

.01 

.11 

T     T     .03 

.07   ,03 

•  63 

.08 

WHITE  ROCK 

5.24 

.26 

.07 

,6h 

1,80  1.36   .22 

,87 

WHITECLIFFS 

3.46 

.15 

.92 

.20 

1.27 

.10 

.10 

1,12 

WYNNE 

3.12 

.79 

.30 

.65 

.74 

.64 

YELLVILLE 

4.48 

.22 

.23 

.09 

.57 

1.25 

.13   .35 

1.35 

,29 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEHBEH  1959 


Day  Of  Month 


ARKADELPHIA 

ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D    NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

BLYTHEVILLE 


BOONEVILLE 


CLARKSVILLE 


CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 
OE  OUEEN 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 


88   87   87 
66   66   68 


93   86   85 
68   66   67 


90   89   92 
64   64   61 


90   92   89 
67   67   62 


84   88   87 
71   71   65 


91   88   80 
66   63   63 


89   92   91 
69   71   68 


90   91   90 
65   70   70 


89   89   90 
69   72   66 


89   90   90 
69   71   68 


78   90 
68   67 


79   90 
65   66 


90   90 
66   65 


64   60   64 


79   90 
69   67 


90   91 
60   63 


86   79 
66   64 


MAX 
MIN 


89 

92 

89 

81 

87 

66 

68 

71 

66 

68 

93 

88 

83 

82 

93 

63 

65 

68 

63 

67 

89 

89 

9? 

89 

87 

67 

69 

66 

68 

65 

88   90 
70   68 


84   93 
66   67 


85   90 
65   65 


81   90 
69   67 


90   91 
68   66 


MAX 
MIN 


91   88   83 
61   65   64 


90   91   90 


91   87   91 
71   69   68 


38   89   82 


61   63   64 


59   61   62 


89   89   86 
64   68   65 


89   87   89 
67   70   70 


67   68   69 


63   54   65 


93   92   90 
64   65   62 


91   90   86 
59   63   64 


90   90   87 
59   65   62 


8  7   90   90 
71   73   69 


84   89   86 
67   66   67 


83 

91 

60 

64 

93 

92 

67 

64 

83 

85 

64 

66 

84 

90 

59 

65 

86 

90 

62 

69 

85 

89 

60 

65 

86 

89 

57 

64 

81 

89 

65 

65 

84 

83 

66 

70 

J9 
S5 

88 
66 

85 
67 

Jl 
i9 

91 
68 

86 
70 

92 

67 

91 
66 

88 

70 

90 
67 

91 
65 

84 
69 

90 
55 

91 
63 

90 
63 

92 
65 

92 
64 

82 
68 

91 
66 

91 
66 

84 
67 

93 
63 

90 
66 

86 
70 

92 
65 

92 
65 

89 
68 

90 
68 

92 

70 

83 
69 

93 
67 

92 

67 

89 
69 

90 
65 

93 

72 

87 
67 

91 
67 

92 
66 

87 
72 

92 
69 

92 
69 

88 
68 

91 
69 

90 
67 

84 
66 

92 
68 

93 
69 

83 
70 

92 
66 

93 
66 

89 
69 

90 
65 

92 
66 

88 

70 

90 
69 

90 
68 

84 
69 

94 
68 

87 
68 

92 

70 

91 
65 

90 
66 

92 
67 

13   14   IS  16   17 


66   70   70 


82 
52 

90 
68 

85 
65 

92 
62 

89 

57 

93 
54 

87 
63 

90 
54 

91 
72 

90 
68 

64   55   65 


92 

93 

54 

54 

93 

94 

65 

66 

87 

92 

70 

67 

91 

90 

62 

57 

92 

90 

69 

70 

90 

89 

65 

68 

91 

90 

55 

57 

91 

86 

56 

69 

87 

90 

66 

67 

93 

90 

70 

70 

90 

89 

64 

65 

93 

94 

63 

65 

95 

92 

55 

66 

94 

91 

53 

65 

91 

94 

59 

70 

91 

91 

67 

65 

78   78   76 
67   55   55 


84   78   80 
58   54   58 


88   80   82 
69   51   54 


77   77   77 
60   45   49 


64   47   50 


66   45   48 


80   70   82 


89   81   76 
66   49   51 


73   72   75 
55   50   53 


83   80   82 
68   44   49 


78   74   79 
57   50   56 


68   53   57 


79   76   79 


84   78   80 
71   53   60 


82   75   79 
57   51   57 


81   77   82 
59   52   52 


80   78   74 
65   49   54 


80 
64 

63 
61 

81 
62 

85 
60 

85 
53 

86 
56 

82 
50 

83 
50 

77   82   84 
51   61   53 


85   82   83 
5  7   60   60 


88   86   89 
60   60   67 


86   86   87 
60   57   59 


85   81   84 
58   56   62 


85   86   85 
50   49   51 


87   85   85 
52   53   55 


86   84   86 
55   59   58 


78 

79 

46 

48 

79 

84 

49 

58 

75 

80 

53 

58 

73 

77 

41 

44 

78 

80 

48 

47 

77 

79 

41 

41 

75 

78 

42 

42 

55   49   46 


77 
52 

80 
57 

80 
49 

82 
50 

77 
43 

80 
43 

74 
43 

77 
45 

76 
40 

81 

43 

75 
40 

79 
40 

75 
54 

75 
50 

84 
53 

76 
54 

81  80  82 

55  55]  58 

80  881  90 
54  54i  53 

81  83]  86 

60  58l  54 

80  84  85 

53  67  57 

82  85|  87 
53  53  54 

83  Ssi  85 
58  581  55 


71  81]  85 

65  65]  58 

75  82i  86 

62  551  54 

82  84]  86 

60  57]  55 


91   90   90 
64   67   58 


92   89   87 
63   67   58 


85   88 
61   64 


90   86   89 
61   59   61 


83   81   82 
55   54   54 


84 
58 

87 
60 

88 

57 

74 
54 

86 
55 

38 
53 

79 
65 

83 
63 

86 
57 

79 
47 

85 
48 

89 
55 

81 
48 

86 
49 

87 
54 

81 
44 

85 
47 

86 
51 

80 
49 

84 
45 

86 

50 

60 
51 

82 
50 

85 
50 

77 
61 

84 
65 

85 
58 

81 
57 

87 
57 

88 
58 

82 
49 

85 
50 

86 
52 

80 
50 

83 
50 

87 
48 

85 
44 

87 
45 

90 
47 

82 
55 

81 
49 

87 
45 

76 
65 

82 
65 

86 
62 

79 
63 

84 
61 

84 
59 

92   89   87 
62   52 


90   87   89 
65   63   64 


91   90   90 
62   69   69 


88   86   87 
53   66   58 


89  .  84 
63   66 


62   59   57 


89   81 
62   63 


88 

88 

90 

57 

64 

65 

89 

90 

88 

64 

63 

54 

85 

88 

88 

59 

60 

61 

89 

88 

88 

62 

68 

68 

92 

89 

85 

55 

68 

69 

84 

88 

87 

59 

53 

64 

92 

91 

85 

60 

55 

65 

92 

90 

90 

63 

53 

62 

92 

92 

90 

55 

67 

58 

86 

87 

87 

59 

65 

58 

88 

87 

87 

62 

59 

70 

85 

86 

85 

57 

70 

69 

87 

87 

86 

51 

66 

58 

87 

85 

86 

56 

69 

68 

89 

87 

88 

62 

65 

66 

91 

90 

86 

64 

68 

58 

90   89 
63   63 


58   66   66 


88   87 
63   52 


93   88 
61   52 


28   29   30   31 


89   89 
61   63 


54   62   58 


90   89   90 
60   65   59 


54   65   67 


89   87   90 


62   54   67 


89 

67 

90 
63 

89 
53 

83 
70 

86 
69 

88 
61 

89 

75 

85 
63 

78 
50 

87 
57 

90 
55 

86 

67 

80 
69 

91 

70 

91 

70 

92 

75 

81 
66 

79 
67 

88 
64 

89 
62 

90 
63 

89 
68 

87 
68 

65 
64 

87 
67 

89 
64 

74 
57 

92   87 
60   61 


90   90 
54   66 


89   83 
66   63 


88   83 
68   61 


87   83 
66   64 


69   69   68 


86   88   90 
70   72   59 


87   81   84 
67   69   56 


80   82 

57   50 


51   67   55 


50   62   51 


89   90 
66   57 


57   54   59 

88   90   92 
66   72   74 


83   83   84 
71   68   62 


68   56   64 


90   89 
56   67 


61   51   54 


89   81 
76   65 


91   87   83 
72   68   65 


85   80 
55   58 


92   89 

68   70 


88   87 
57   55 


85   87   86 
58   52   67 


92   90 
63   66 


88   91 
63   54 


89   87 
65   71 


85   89 
69   74 


73   84 
61   66 


73   84 
63   68 


74   83 
64   54 


75   81 
65   63 


74   89 
66   60 


80   85 
66   65 


79   83 
61   63 


86   85 
66   70 


90   86 
71   64 


75   71   67 


66   57   53 


86 

71 

66 

60 

86 

72 

64 

60 

85 

81 

72 

58 

85 

67 

55 

50 

90 

84 

70 

65 

91 

82 

65 

65 

86 

83 

76 

63 

88 

82 

71 

64 

61   56   53 


80   80 
60   60 


85.7 
66.4 


86.3 
64.4 


;  following  St 
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DAILY  TEMPERATURES 


AaEAMSAS 
SEPTEMBEE  19S9 


Continued 


Station 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

ICEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUS5ELLVILLF 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 


Day  Ol  Month 


B8   9A   as 
71   72   66 


67   70   67 


89   92 
69   72 


89   90 
66   63 


89   87 
68   66 


86   91 
66   68 


85   89 

71   69 


89   89 
62   64 


87   90 
64   64 


90   89 
68   71 


91   92 
68   72 


90   90 
64   66 


83   81 
63   62 


88   90 
63   67 


88   69 
64   66 


79   89   91 
69   66   66 


71   67   66 


90   92 
62   63 


92   91 
68   65 


89   90 
62   64 


90   90 
54   6  5 


93   92   8* 
69   70   68 


93 

70 


89   89   82 
65   65   69 


89   90 
68   69 


MAX 
MIN' 


84   89 
62   66 


80   89 
62   65 


91   94 
69   70 


84   92 
67   66 


93   90 
66   65 


91   91 
67   68 


87   92 
70   69 


92   91 

55   67 


89   88 
58   69 


89   90 

70   72 


89   92 
68   59 


68   93 
70   58 


86   87 
66   68 


90   89 
65   58 


90   88 
60   56 


95   94 
65   66 


92   69 
56   70 


93   94 
59   69 


86   88 
67   69 


91   67 
61   63 


90   91 
64   63 


88   90 
64   66 


82   90 
62   54 


62   87 
55   65 


90   93 
65   68 


61   93 
66   65 


91   93 
55   66 


92   94 
70   58 


90   89 
67   68 


89   91 
51   53 


93   89 
54   55 


91   85 
52   57 


92   90 
64   64 


91   92 

64   67 


88   90 
66   71 


89   95 
68   71 


69   66 
66   67 


90   92 
54   64 


92   90 
67   68 


91   92 
64   65 


84   84 
55   65 


90   87 
65   65 


89   90 
65   56 


92   93 
64   54 


90   90 
65   57 


93   95 
68   68 


95   93 
56   65 


92   93 
71   70 


94   93 
57   61 


91   93 
55   56 


62   79   83 
68   52   56 


10   a   12   13   U   15  16   17   18   19   20  21   22  23   24  25 


74   74   75 


78   73   77 
65   49   55 


75   79 
55   59 


83   76 
51   64 


82   82 
54   51 


81   83   66   88   86   89 


85  1  77 
67 


75   79 
47   55 


73   77 
55   54 


74   76 
43   43 


77   79 
52   55 


75   79 
52   54 


90   92 
66   66 


91   88 
65   60 


90   92 
64   55 


92   93 
65   67 


90   92 
58   67 


91   93 
70   70 


80   76   78 
65   45   45 

69   59   72 
59 

76 
62 

60 


79   63 
55   55 


76   81   61 


63   54   64 


60   82 
60   58 


81   82   84 


79   79 
56   62 


85   87 
56  58 


90   90 
67   70 


49 

49 

73 
48 

79 
50 

75 
50 

72 
50 

90 
52 

79 
54 

83 
52 

76 
55 

74 
50 

79 
54 

80 
50 

77 
52 

83 

53 

62 
53 

82 
50 

85 
51 

80   85   83 


75   81 
54   59 


89   92   89 


92   89 
63   65 


91   91 
56   68 


92   93 
67   68 


91   92 
66   57 


75   79 
51   57 


74   79 
51   52 


62   77 
54   54 


79   79 
54   56 


79   79 
48   50 


62   63 
59   63 


76   73 
52   54 


80   83 
57   63 


80   81 
64   59 


76   70 
54   60 


81   62 
52   54 


77   79 
52   52 


82   81 
61   61 


79   80 
61   61 


60   66 
54   55 


79   83 
55   50 


82   85 
60   51 


66   36 
51   55 


71   68 
51   55 


75   77 
62   59 


79   72 
60   65 


82   84 
55   59 


79   78 
61   62 


77   83 
55   56 


84 
57 


64   82   86 
60   50   52 


84   81   93 
53   53   58 


86   85   88 

53   54   57 


87   84   82 
50   49   54 


84   86   86 
51   58   64 


85   81 
55   52 


83   62 

49   55   56 


87   84   85 
59   57   50 


83   86   89 
65   56   60 


86   83   85 
57   67   69 


65   85   85 
56   52   59 


75   76   76 
59   52   54 


85   81   82 

53   51   57 


83   85   79 
51   53   54 


67   87 
57   56 


85   86   84 
60   58   62 


66   62   55 


86   87 

55   57   56 


89   88 

60   57   59 


69   86   90 
66   61   54 


65   82 
54   51 


91   92   89 
52   51   55 


66   85   86 
51   56   65 


86   84   81 
67   61   6 


85   85   89 
55   59   59 


82   84   87 

60   61   63 


89   87   88 
62   63   64 


27  28   29   30   31 


89   67 
56   66 


85   84 
60   63 


89   90 
61   62 


86   88 
55   50 


87   86 
64   64 


89   86 
68   51 


85   83 
60   65 


87   85 
63   70 


89   68 
65   64 


90   89 
50   66 


91 
68 


64   52   64 


88   89 
65   65 


86   92 
61   62 


91 

68   50 


91   90 
50   60 


69   90 
65   68 


89   90 
67   61 


86   66 
55   66 


87   82 
65   55 


91   90 
54   54 


86   86 
63   62 


85   83 
69   56 


66   66   66 


65   87 
59   65 


79 
59 


87   85 
69   69 


88   84 
66   72 


86   88 
69   67 


60   79 
64   53 


86   85 
59   54 


80   66 
59   62 


89   92 
63   53 


86   90 
65   65 


93   91 
63   67 


92   91 
54   68 


86   85 
57   56 


96   92 
68   56 


89   89 
66   69 


91   89 
55   56 


76   79 
52   61 


86   67 
63   53 


85   66 
62   69 


88   89 
50   51 


86   86   86 


89 

69|  68 


68 

81 

79 

53 

62 

55 

87 

82 

64 

68 

69 

59 

67 

86 

69 

56 

68 

60 

90 

85 

88 

54 

68 

59 

86 

84 

86 

65 

59 

69 

80 

85 

85 

58 

59 

50 

62   62   52 


89   88 
58   58 


87   85 
65   63 


91   89 
63   65 


53 

54 

92 
62 

92 
51 

92 
62 

91 

61 

92 
64 

87 
66 

93 
65 

85 
59 

89 
50 

88 
58 

94 
61 

91 
69 

90 
57 

92 
56 

61   67   70 


90   88 
60   65 


89   89 
56   61 


88   84   84 
56   65   50 


82   85 

63   65   65 


90   90 
54   66 


90   90 
51   52 


91   86 
64   64 


89   80 
67   52 


91   89 
64   63 


90   92 
62   55 


87   80 
64   64 


66  87 

67  63 


90   89 
61   65 


81   83 
53   55 


76   83 
70   59 


65   80 
71   68 


62   80 
70   68 


76   75 
60   61 


80   62 
68   63 


86   74 
65   63 


85   87 
56   59 


83   80 
68   67 


90   82 
67   65 


90   84 
69   67 


66   88 

70   70 


74   87 
55   70 


85   82 
54   55 


83   90 
66   56 


91   86 
61   69 


90   89 
70   74 


89   68 
67   71 


89   68 
64   65 


68   86 
65   55 


88   85 
68   71 


71   85 
62   67 


83   87 
70   69 


92   90 
52   59 


90   83 
62   69 


85 
65 


82   78 
64   58 


77   79 
56   51 


39   81 
58   55 


81   63 
51   50 


82   76 
61   64 


87   79 
63   66 


65   62 
60   56 


79   75 
54   53 


81   76 
62   65 


68   76 
66   62 


66   79 
64   59 


82   80 
62   62 


73   67 
59   55 


81   76 
50   54 


85   67 
63   52 


89   82 
56   65 


68   79 
65   65 


83   79 
54   58 


89   80 
53   69 


90   83 
68   56 


83   77 
62   61 


84   76 
56   65 


67   80 
53   52 


84   85 
55   59 


86   82 
56   62 


77   82 
54   60 


66   79 
63   54 


91 

65 

82 

56 

87 
57 

33 

67 

80 
58 

65 
65 

87 
51 

78 
59 

90 
65 

77 
59 

85 
66 

79 
56 

83 
51 

82 
63 

85.3 
59.0 


86.0 
63.1 


63.4 
60.2 


85.6 
54.2 


77.1 
60.5 


87.2 
62.6 


86.9 
62.6 


67.2 
62.4 


68.7 
64.8 


87.5 
64.3 


85.0 
61.3 


89.4 
62.1 


87.4 
63.0 


65.5 
63.9 


67.0 
65.3 


85.1 
61.0 


87.2 
63.3 


B  (ollowlng  Station  Index. 
Ill    - 


Conttnued 


DAILY  TEMPERATURES 


AKEANSAS 
SEPTEMBER  1959 


Station 

Day  Of  Month 

: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SILOAM  SPRINSS 

MAX 
HIN 

92 
6J 

89 
63 

85 
67 

90 
58 

93 
67 

95 

68 

96 

95 

68 

93 

67 

80 
62 

78 
42 

80 
44 

S3 
43 

S3 
44 

88 

47 

91 
50 

87 
57 

89 
56 

91 
62 

92 
66 

91 
68 

89 
67 

91 
66 

83 
63 

74 
63 

88 
67 

90 
53 

88 
65 

61 
58 

65 
55 

87.0 
59.3 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

89 
?0 

92 

78 

90 
69 

89 

73 

90 

70 

89 
68 

91 
66 

92 

70 

85 
68 

80 
69 

76 
52 

79 
58 

78 
62 

77 
61 

83 
62 

64 
58 

83 
60 

66 
62 

89 
65 

88 
65 

89 
66 

90 
68 

90 
65 

90 
67 

90 
69 

89 
68 

86 
68 

90 
73 

83 
^5 

79 
60 

86.2 
65.9 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

65 
68 

86 
68 

90 
66 

87 
67 

86 
65 

92 
65 

86 
65 

90 
66 

92 
69 

78 
65 

79 
49 

75 
51 

79 
58 

73 
62 

76 
58 

SI 
54 

6* 
55 

83 
58 

86 
60 

69 
63 

87 
63 

88 
64 

36 

61 

90 
60 

89 

65 

88 
53 

86 
63 

86 
65 

89 
63 

75 
56 

84.9 
61.9 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

90 
64 

91 
65 

84 
66 

84 
65 

91 
62 

95 
66 

90 
63 

91 
65 

87 
68 

80 
67 

76 
49 

79 
48 

82 
52 

82 
55 

87 
56 

89 
54 

87 
69 

88 
58 

95 
59 

90 
66 

85 
72 

88 
67 

92 
65 

87 
63 

78 
64 

86 
64 

97 
57 

93 

71 

89 
59 

83 
58 

87.3 
61.5 

TEXARKANA  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
68 

85 
68 

86 
68 

84 
66 

91 
69 

92 
72 

92 

70 

88 

71 

88 
72 

87 
66 

78 
55 

61 
57 

79 
63 

84 
64 

85 
68 

87 
63 

86 
61 

88 
61 

92 
65 

90 
69 

88 
69 

88 
71 

90 
68 

84 
69 

87 
72 

89 

71 

91 

70 

92 

75 

84 

71 

61 
69 

66.9 
67.4 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

82 
64 

84 
65 

83 
64 

74 
63 

84 
65 

64 
65 

85 
67 

84 
66 

80 
65 

73 
64 

73 
47 

74 
46 

74 
48 

72 
55 

75 
60 

80 
60 

75 
55 

76 
63 

73 
64 

70 
64 

79 
66 

80 
63 

80 
64 

79 
70 

72 
62 

68 
60 

70 
63 

70 
60 

70 
61 

70 
54 

76.4 
61.2 

WALDRON 

MAX 

MIN 

93 
65 

93 
66 

87 
64 

86 
62 

92 
65 

93 
65 

93 
64 

91 
65 

88 

67 

88 
67 

78 
43 

79 
42 

82 
49 

82 
54 

87 
54 

90 
52 

87 
53 

89 
54 

92 
56 

90 
66 

88 
73 

89 

71 

93 
61 

89 
63 

80 
65 

89 
69 

89 
54 

92 

75 

88 
61 

81 
63 

87.9 
60.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
71 

93 
69 

88 
66 

83 
69 

89 
68 

91 

70 

91 

70 

92 

70 

77 
69 

76 
55 

75 
49 

79 
54 

80 
55 

63 
57 

85 
54 

86 
56 

82 
52 

82 
56 

66 
58 

85 
64 

88 
67 

88 
66 

90 
64 

88 
62 

66 

67 

80 
68 

85 
64 

86 
67 

77 
61 

78 
56 

84.8 
62.5 

WARREN 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
72 

90 
68 

89 
69 

91 
64 

89 
65 

92 
66 

92 

66 

86 

74 

82 
66 

77 
51 

80 
59 

78 
59 

75 
64 

65 
66 

85 
59 

86 
68 

90 
60 

90 
64 

69 
64 

89 
64 

90 
67 

89 
63 

90 
63 

89 
67 

69 
72 

93 
69 

92 

74 

87 
65 

78 
66 

87.1 
65.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

82 
63 

86 
66 

79 
65 

79 
63 

84 
66 

85 
66 

85 
68 

85 
67 

82 
65 

76 
60 

71 
50 

74 
50 

76 
54 

76 
59 

80 
59 

82 
63 

77 
57 

80 
60 

82 
62 

82 
64 

77 
66 

80 
65 

83 
64 

75 
65 

70 
62 

77 
62 

80 
59 

79 
69 

76 
60 

66 
54 

78.9 
61.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

89 
70 

92 

70 

91 
68 

90 
65 

89 
64 

91 
68 

92 

67 

92 

70 

85 
68 

79 

78 
49 

77 
46 

60 
54 

82 
58 

62 
55 

84 
54 

82 
53 

64 
60 

87 
63 

86 
63 

85 
62 

88 
68 

87 
65 

SS 
67 

88 

71 

87 
62 

85 
61 

89 

7* 

83 
65 

79 

57 

85.7 
62.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

Blakely  UouDtalD  Dam 

EVAP 

.04 

.19 

.18 

.13 

.02 

.15 

.19 

.16 

.12 

.13 

.20 

.24 

.16 

.17 

.14 

.15 

.14 

.13 

.11 

.18 

.17 

.10 

.17 

.19 

.14 

,08 

,07 

03 

,17 

,05 

4.10 

WIND 

20 

29 

20 

16 

9 

19 

19 

17 

24 

15 

44 

44 

54 

39 

20 

18 

10 

19 

17 

21 

31 

23 

24 

25 

22 

25 

24 

26 

39 

11 

724 

Hope  3  KE 

EVAP 

.14 

_ 

- 

.10 

.07 

.15 

.18 

.16 

.14 

.11 

.28 

_ 

.25 

.13 

.16 

.18 

.17 

.18 

.15 

.19 

.16 

.18 

.20 

.18 

.13 

. 

.10 

12 

,16 

,09 

4.68B 

WIND 

8 

13 

5 

8 

5 

7 

7 

3 

3 

2 

48 

12 

107 

37 

16 

11 

5 

8 

4 

9 

13 

18 

21 

14 

10 

35 

38 

33 

20 

3 

523 

HountalD  Home  C  of  Eng 

EVAP 

.39 

.19 

.19 

.24 

.11 

.14 

.17 

.20 

.18 

.11 

.25 

.19 

.18 

.20 

.16 

.16 

.18 

.14 

.18 

.17 

.20 

.18 

.15 

.17 

.14 

,11 

. 

.11 

13 

07 

5. 168 

WIND 

21 

19 

33 

30 

14 

18 

20 

18 

19 

19 

55 

45 

39 

23 

29 

14 

29 

17 

26 

24 

39 

36 

32 

23 

28 

25 

63 

73 

60 

47 

938 

Narrows  Dam 

EVAP 

_ 

.19 

.25 

.14 

.06 

.17 

.18 

.18 

.11 

.19 

.15 

.20 

.20 

.15 

.17 

.15 

.17 

.15 

.18 

.21 

.21 

.06 

.15 

.14 

.09 

. 

.10 

.07 

.17 

.07 

4. 568 

WIND 

85 

31 

13 

15 

9 

17 

15 

11 

15 

16 

31 

42 

39 

30 

9 

13 

13 

19 

21 

23 

34 

23 

27 

25 

20 

44 

33 

47 

49 

15 

784 

Nlmrod  Dam 

EVAP 
WIND 

.08 

.18 

.20 

.14 

.01 

.11 

.15 

.12 

- 

.10 

.20 

.16 

.11 

.13 

.09 

.18 

.14 

.13 

.14 

.09 

.12 

.11 

.09 

.20 

.12 

.05 

.25 

.12 

- 

.07 

3.84B 

Russellvllle 

EVAP 

.15 

.22 

.27 

.11 

.12 

.20 

.23 

.22 

.24 

.29 

.28 

.22 

.22 

.20 

.16 

.22 

.23 

.19 

.11 

.19 

.18 

.18 

.30 

.16 

.10 

.35 

.20 

.15 

.25 

.16 

6.10 

WIND 

10 

21 

21 

17 

20 

17 

19 

14 

15 

19 

22 

27 

32 

19 

9 

13 

28 

22 

16 

29 

17 

19 

19 

14 

16 

33 

27 

32 

20 

23 

610 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.11 

.22 

.18 

.25 

.14 

.27 

< 

.12 

.17 

.12 

.20 

.17 

.21 

.10 

.10 

.05 

.12 

.16 

.13 

.26 

.18 

.19 

.21 

.18 

.13 

.06 

. 

. 

.10 

4.59B 

WIND 

37 

57 

38 

24 

25 

25 

23 

22 

14 

16 

54 

73 

76 

50 

24 

23 

22 

28 

22 

45 

54 

61 

51 

34 

32 

79 

80 

Ill 

88 

16 

1304 

See   refereoi 


s   folloving  Statl 
112    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTKMBER   1959 


113 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1959 


STATION  INDEX 


STATION 


TFSVIULE  L  AND  0    NO 


MOUNIAIN  DAM 


^--■OGFTOWf* 
,1  8€t>1 

I    r-R*VELLY 

SRAveiTE 
GPEEN    FOBESI    ■ 

-o^rNWOOO 
■   :3D0h    3    E 


SPRING5; 
SVILLE 

IG    DAM 


oeoi 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 


WHITE 
INOEPENDENfF 

IHOEPENDENCE 

LEE 

ST    FRANCIS 

WHITE 

GREENE 

JACKSON 

SALINE 


MIS5ISSIP 
LAWRENCE 
GARLAND 
07981  VELL 
OeoO    NEVADA 


*ISSISSII 


FS28 


POLK 

ASMLEV 

PULASKI 


JOHNSON 
HOWARD 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 


251,0    DALLAS 

LITTLE    RIVER 
ST    FRANCIS 
SEBASTIAN 

2^78    CRAWFORD 


?670 


AND    J    SSI 
lAUMELLE 


REEK    GUARD    STATIC 


HEMPSTEAD 


600NE 

CLEftlJfiNE 

CLEBURNE 


■no'. 

GARLAND 

^^^'. 

CRAIGHEAD 

■«82] 

-ISSISSIP: 

3862 

LONOtE 

390A 

CLEVELAND 

399( 

CRAIGHEAD 

ftOH 

PULASKI 

A019 

JOHNSON 

ST  FRANCIS 
COL0M6IA 
COLUMBIA 
HOI  SPRING 


33  «0 

34  19 

a   18 


3S  05 

35  04 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

34  29 

35  51 


33  41 

35  56 
35  09 
35  39 

33  52 
35  25 

34  53 


36  07 
33  36 
33  35 


92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  S3 

93  03 


?5  22 
35  03 
35  04 


35  01 

J5  20 

35  39 

33  37 

35  07 

35  59 


35  14 
35  13 
33  54 


36  19 

35  32 
tI  35  26 


94  13 
93  37 
93  58 


92  2S 

93  20 
91  28 


92  25 

93  24 
93  24 


94  26 
93  22 
92  23 


92  16 
90  26 

92  ze 

93  25 

93  51 

92  54 

94  19 
92  35 
92  14 
92  19 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


35  00 

33  19 

33  20 

34  2  3 


7  36  2 
2  34  4 
5|  35  32   90  25 

35  54   92  38 

14  33 


91  32 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
HESA  y.  5WAIM 


SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  ADAMSON 
MARVIN  MORRISON 
B.  B. 


P.  M.  BRECKENRlOGf 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 


N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 


IFORO 


CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  [NGERSOLL 
MARSHALL  HlCKMON 

RICHARD  K.  WEIS 

LOVO  A.  SPARKS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 

B.  M.  WALTHER 

AUST  IN  0.  HARRIS 
LEONARD  S.  DILWORTH 
EOl 


STATION 


JOHN  I 


S.  F.  NORTHERN 

OR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  a.  RIDDICK 

MAUDE  C.  BRASHEARS 


CLARENCE  S.  Wll 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 
y  S  FOREST  SEH' 
BILLIE  JO  VOUNi 


CUMMINS  PRISON  FARI 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  flROWN 
J.  A.  MOUOY 
U  S  SOIL  CONS  SERV 

GERALD  GOOOIER 
0.  TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 
CORNEL lA  H.  DICKEY 

THOMAS  F,  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEV 
ARK  POWER  AND  LtGH 
U  S  FED  AVIATION  A 
MABEL  F.  SPRAY 

OPHA  WOLFE 
CHARLES  F.  fORO 
U  S  FED  AVIATIOI 
UNI  VERS 


MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  aooarent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  • 
values  are  at  0600  C.S.T. 


I  Ground"  Table 


at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  beading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 


values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
fall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitat 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  s: 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  ^Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

theriDometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ASHKVILLE:  1959 


ARKANSAS  -  OCTOBER  19  59 


WEATHER  SUMftL\RY 


Heavy  rains  over  northeastern  Oklahoma  and  southern  Kansas  during  the 
latter  part  of  September  and  the  first  part  of  October  1959  caused 
flood  stages  on  the  main  stem  of  the  Arkansas  River.  This  flooding 
moved  into  Arkansas  near  the  end  of  the  first  week  of  October.  Crest 
stages  were  the  highest  on  this  stream  since  the  floods  of  June  1957. 
Much  damage  occurred. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansas 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   92°  on  the  4th  at  Cummins  Farm 
Lowest  Temperature:   26°  on  the  29+  at  3  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   8.33  inches  at  Cove 
Least  Total  Precipitation:   0.83  inch  at  Monticello  3  S 
Greatest  one-day  Precipitation:   4.50  inches  on  the  3d  at  White  Rock 
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0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

OCTOBER 

1959 

Tetti 

petal 

u,e 

3 

P.ecip 

ttation 

No  of  Days 

fi 

St»«.  Sloet 

Uo   of  Days 

Station 

M 

M 

n 

« 

! 

|I 

»  1 

1 

tli 

1 

1 

& 

1-3  5 

S 

1 

o 

5 

°  S 

5  J 

3  I 

5 

<  s 

<  S 

* 

sH 

I 

o 

^ 

s 

V 

l< 

o-'S 

si 

&i 

° 

i£i 

1 

J 

1  § 

s 

2 

o 

s 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

3RINKLEY 

Tt.a 

50.9 

52.9 

-    0.5 

89 

3+ 

33 

19 

141 

0 

0 

0 

0 

1.68 

-    1.28 

.90 

13 

.0 

0 

2 

2 

0 

DES  ARC                   AM 

Tt.S 

48.3 

61.6 

89 

4+ 

34 

19 

170 

0 

0 

0 

0 

2.25 

.93 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

HELENA 

76.5 

54.7 

65.5 

0.6 

90 

3 

40 

le 

97 

1 

0 

0 

0 

2.07 

-   .63 

1.46 

14 

.0 

0 

2 

2 

1 

KEO 

73.9 

52.0 

53.0 

89 

3 

36 

29 

138 

0 

0 

0 

0 

2.68 

1.43 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

MARIANNA  2  S 

76.1 

50.0 

63.1 

-  0.5 

89 

3 

34 

19 

139 

0 

0 

0 

0 

2.87 

-   .08 

1.63 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAINT  CHARLES             AM 

75.5 

51.3 

53.4 

90 

4 

37 

19 

137 

1 

0 

0 

0 

3.50 

1.90 

14 

.0 

0 

3 

2 

2 

STUTTGART 

74. A 

53.8 

54.1 

-  0.9 

88 

2 

40 

19 

108 

0 

0 

0 

0 

2.81 

-   .14 

1.38 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

STUTTGART  9  ESE           AM 

74.5 

48.5 

51.6 

88 

4 

33 

25 

170 

0 

0 

0 

0 

2.72 

1.28 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

WYNNE 

74.9 

50.5 

52.7 

89 

3+ 

33 

28 

147 

0 

0 

0- 

0 

2.48 

.90 

4 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVISION 

53.1 

-  0.8 

2.55 

-   .37 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

76.7 

52.2 

54.5 

89 

11  + 

37 

28 

98 

0 

0 

0 

0 

2.53 

1.42 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

DE  QUEEN 

77.3 

51.5 

64.5 

90 

10+ 

35 

19 

106 

2 

0 

0 

0 

4.17 

1.48 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIERKS 

75.3 

48.3 

62.3 

90 

2 

31 

2  7+ 

143 

1 

0 

3 

0 

5.04 

2.41 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

HOPE  3  NE                 AM 

76.0 

50.9 

53.5 

-  1.5 

89 

3 

35 

19 

119 

0 

0 

0 

0 

3.31 

.18 

1.18 

14 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOUNT  IDA 

74.6 

48.4 

61.5 

-  0.6 

87 

2 

30 

29+ 

151 

0 

0 

3 

0 

3.07 

-   .51 

.79 

5 

.0 

0 

6 

3 

0 

NARROWS  DAM               AM 

77.5 

50.2 

63.9 

90 

3 

34 

19 

109 

1 

0 

0 

0 

4.06 

3.01 

14 

.0 

0 

5 

1 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA    AM 

74.9 

51.0 

53.0 

88 

3 

33 

27 

129 

0 

0 

0 

0 

3.14 

1.54 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

OKAY 

78.6 

51.4 

65.0 

-  1.1 

90 

2 

34 

19 

91 

1 

0 

0 

0 

3.13 

-   .19 

1.18 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        R// 

76.4 

54.5 

55.5 

-  1.5 

90 

2 

40 

28+ 

81 

1 

0 

0 

0 

3.18 

-   .20 

1.11 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

53.7 

-  0.8 

3.51 

.04 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

AR<ADELPHIA 

75.1 

52.9 

54.5 

89 

3 

37 

19 

96 

0 

0 

0 

0 

2.73 

-   .71 

1.20 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

CAMDEN  1 

78.0 

52.3 

55.2 

0.2 

91 

2 

35 

19 

89 

2 

0 

0 

0 

3.25 

.29 

1.70 

14 

.0 

0 

3 

2 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

76.3 

54.0 

55.2 

-  1.4 

90 

4+ 

36 

19 

98 

2 

0 

0 

0 

3.37 

.50 

2.00 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

77.1 

53.3 

55.2 

-  2.0 

90 

4 

33 

19 

90 

1 

0 

0 

0 

4.38 

1.75 

2.80 

14 

.0 

0 

5 

2 

2 

PRESCOTT 

78.0 

53.4 

55.7 

-  0.7 

90 

2 

38 

28 

81 

1 

0 

0 

0 

3.82 

.54 

1.53 

14 

.0 

0 

3 

3 

2 

WARREN 

77. 5M 

54. OM 

55. 8M 

-  0.5 

91 

2 

36 

19 

94 

3 

0 

0 

0 

3.61 

1.75 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

55.3 

-  0.6 

3.55 

.50 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

78.1 

54.1 

55.1 

0.4 

91 

4+ 

36 

19 

83 

3 

0 

0 

0 

2.11 

-   .55 

.87 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

CUMMINS  FARM 

76.6 

53.3 

55.0 

92 

4 

37 

29+ 

102 

1 

0 

0 

0 

1.53 

1.25 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

DUMAS  1  ESE 

78.4 

52.3 

55.4 

0.0 

91 

3 

35 

19 

96 

5 

0 

0 

0 

2.31 

-   .27 

1.93 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

MONTICELLO  3  S 

77.3 

52. 3M 

64. 8M 

90 

4+ 

32 

19 

106 

3 

0 

1 

0 

.83 

.73 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

PINE  BLUFF 

76.8 

55.1 

55.0 

-  0.5 

91 

2 

40 

19 

80 

2 

0 

0 

0 

3.47 

.32 

1.42 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

75.1 

51.9 

63.5 

90 

3+ 

38 

19 

126 

2 

0 

0 

0 

3,23 

1.41 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

PORTLAND 

77.7 

54.2 

65.0 

0.7 

90 

4+ 

39 

19 

90 

2 

0 

0 

0 

2.63 

-   .07 

1.63 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

65.3 

-  0.1 

2.30 

-   .41 

.0 

0  DATA   RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE    INCLUDED    IN  DIVISION   MEANS. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBOTT 

*LICU 

ALUM    FORK, 

*UV 

AMITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN    1    W 
ARRAOELPHIA 
ARKANSAS    CITY 
ASHCOMN 

ATHENS 

AUGUSTA 

8ALD    KNOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

9ATESVILLE    L    AND   0    MO    I 

BEATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 

BEMTON 
BCNTONVILLE 

8ERRYVILLE    *    NM 

616    FORK 

BIG    LAKE    OUTLET 

BLACK    ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

6LUFF  CITY  3  SW 
8LYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGH TON 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CA80T  *  SV 
CALICO  ROCK 

CAMOEH  I 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 
CLARK SVILLE 
CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

OARDANELLE 

OE  QUEEN 
DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOe 
OIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FOfiOYCE  6  W 
FORT  SMITH  W8  AIRPORT   R/ 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 
6RAVETTE 
GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTT 16  DAM 

INOEK 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LAN6LEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
,   LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARUNNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONT  I  CELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  a 

MORRILTON 


3.93 

2*44 
3.91 

3.47 


1.10  1.2S 


5,93 
4.61 
3.9* 


3.03 
2.82 
5.53 


1.66 
3.01 
5.64 


.51  1.12 

,34   .57 
.72  1.28 


2.27  1.11 
.03  1.27 
.07  2.00 

.70 
1*46   .24 

.63   .0$ 
1.19 
.16   .88   .04 

.06  1.05   .06 


10   11   12 


13   14   15   16   17   18 


.59 

.26  1.26 
1.51 


.24   .80 


.98 


.62 


.02 


.41  1.15   .05 


.97 

1.12  1.61   .08 
1.09  3.02 


1.48   .99 


.06  2.41 

.80  3.48 

3.15  1.32 
.05  2.57 
1.60 


.60  1.65 
.05  3.00 


.02 

.92  1.66 

3.50 


2.13 

.11 


3.97 

2.07 
5.53 
3.31 
3.98 
3.99 

3,41 


1,50  .41 
T  .74 
1.39  2.26 

T 
1.38  1.18  1.40 


.53 
.15 
.03 


1.44   .96 


1.22 

1.23 

.07  1.02 


.46   .48  1.55 


2.35 
8.23 
2.78 


2.50 
5.41 
5.29 


,33  2.40  .26 
.06  1.06 
1.05 


T    1.40 

.42  1.45 

1.60 


2.00 
.43 
.40 


2 

.52 

.02    1 

.02 

1.13 

.06 

1 

.49 

I 

.5* 

.21 

.89 

.26    1 

.31 

1.07 

l.»3 

.02 

1 

.12 

1 

.63 

1.10 

i.oe 


1.00 

.73 

'  2.70 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ASKAHSAS 

OCTOBER  1959 

Station 

a 

Day  of  month 

I 

1  1  2  1  3 

4   5 

6 

7   8    9 

10  1   u   j 

12 

13  1  14   IS 

16   17  1  18 

19  1  20  ]  21 

22  1  23 

24 

25   26  1  27 

28   29  I  30 

31 

MOUNT  IDA 

3.07 

.44 

.01   .03 

.59   .79 

.03 

,69 

.19 

•  06 

.24  . 

MOUNT  MAGAZINE 

5.41 

.37 

2,44 

.50   .40 

1,70 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

4.50 

1,19 

,44  1,04 

1.83 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

5.09 

T 

1.27 

.60  1.06 

.09 

.22 

1.27 

.50   .02 

•  04 

T 

T    , 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

2.41 

.59 

,16  1.13 

T 

.53 

MULBERRY  6  NNE 

7.83 

.78 

3.85 

,48  1.20 

.21 

.05 

.88 

T     .23 

.15 

NARROWS  DAM 

4.06 

,32   .25 

.17  3.01 

.03 

.28  . 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

3.14 

.62   .38 

.03 

1.54 

T 

.01 

.56  . 

NATHAN  d  WNW 

4.89 

.45   .50 

3.61 

T 

.33  . 

NEWHOPF  3  E 

4.89 

.60   .85 

3.34 

.10  . 

NEWPORT 

3.70 

T 

T     .74 

.34 

.52 

.06   .98 

•  04 

.02  . 

NIMROO  DAM 

3.24 

.09 

.25 

,37   .20 

T 

2.25 

.05 

.01 

.02  . 

OOFLL  3  N 

7.19 

,67 

3,45 

,48  1.25 

.05 

.03 

.84 

.05   .05 

.02 

.10  . 

ODEN  2  W 

3.17 

,60 

.84   .10 

1.21 

.20 

.22    . 

OKAY 

3.13 

,78 

.28   .13 

T 

1.18   .13 

.33 

.30 

' 

OSCEOLA 

2.47 

.58 

.43 

1.20 

.26 

OWENSVILLE 

2.88 

,10 

.20  1.05 

.06 

T 

1.08 

.01 

.02 

,36 

OZARK 

7.97 

,78 

2,73 

1.31  1.73 

.15 

.03 

.52 

.13   .52 

T 

,07  . 

OZONE 

4,84 

,70 

,97 

1.79   .54 

.84 

PA9AG0ULD  RADIO  KDRS 

2.09 

.61 

.15 

.43 

.63 

.27 

PARIS 

4.81 

.16 

2.63 

.55   .49 

T 

.80 

.18 

PARKIN  2    W 

2.69 

.09 

1.73 

.59 

.25 

.03  . 

PARKS 

5.35 

.10 

• 

2.70   .75 

1.38 

•  12 

•  30  . 

PERRYVILLE 

1.43 

T 

T     .41 

1.02 

PINE  BLUFF 

3.47 

.79 

.98 

1.42 

T 

.28 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

3.23 

.44  1.23 

1.41 

.15 

PINE  RIDGE 

3.95 

.05   .25 

1,25  1.02 

1.03 

•  05 

.12 

.18 

POCAHONTAS  1 

2.82 

.11 

1.75 

.30 

.66 

PORTLAND 

2.63 

.90 

1.63 

T 

.10 

T 

T 

PRESCOTT 

3.82 

T 

1.40 

.05 

1,53 

T 

.64 

RATCLIF-F 

4.97 

.42 

2.66 

.78   .44 

.43 

T 

.24 

ROGERS 

5.21 

.04 

I    2.70 

.65   .52 

T 

1.19 

.11 

T 

RUSSELLVILLE 

5.60 

.19 

.76 

2.50  1.11 

.04 

.96 

•  04 

SAINT  CHARLES 

3.50 

.03 

1.32 

1.90 

•  07 

.18 

SAINT  FRANCIS 

2.01 

,13 

.80 

.14 

.05   .61 

.28 

SALEM 

4.45 

1.65 

1.26 

.10 

.82 

.53 

.09 

SEARCY 

4.33 

.61  1.59 

.08 

1.99 

.06 

SHERIDAN  TOWER 

3.70 

1,70 

1.73 

.07 

.20 

SHIRLEY 

?.46 

T 

T     .25 

,11  1,51 

.05 

.15 

.13 

.07   .19 

SILOAM  SPRINGS 

5,95 

.70 

T    2,77 

1.01   .58 

.06 

,03 

.15 

.45   .16 

T 

.04 

SPARKMAN  4  E 

_ 

.15   .30 

.10 

1.20 

_ 

STAMPS 

2.84 

.17  1.28 

1.27 

.12 

STAR  CITY  2  S 

3,05 

,36 

1.05 

1.64 

T 

T 

STEVE 

3.21 

,53 

1,04   ,95 

.69 

STORY 

- 

.10 

,05 

,60   ,75 

T 

- 

STUTTGART 

2,81 

,32 

.89 

1.38 

.11 

.11  ■ 

STUTTGART  9  ESE 

2.72 

.35 

.80 

,02 

1.28 

.09 

•  IS 

SU6IAC0 

4.78 

.40 

*12 

1.90   .83 

.19 

,02 

T 

.05 

.98 

T 

.19 

TAYLOR 

3,96 

.01  1.94 

1.78 

.12 

.11 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

3,18 

,76 

.02   .02 

1.11 

.25 

1.02 

TURNPIKE 

7,18 

.30 

1,62 

1.36  2.72 

.10 

.98 

.10 

WALORON 

5,53 

T 

3,47 

.42   .48 

T 

.70 

T 

.46 

T 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

3,76 

,12   ,10 

1.35 

.10 

1.17 

.73 

•  19 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

5,36 

,44 

.09  2.97 

.23   T 

.50 

.52 

.61 

T 

T 

WARREN 

3,81 

.64  1.75 

1.04   .38 

T 

T 

WHITE  ROCK 

e.24 

.75 

4.50 

.52  1.38 

,10 

,06 

.77 

.03 

.05 

•  08 

WHITECLIFFS 

2.57 

.30   .55 

1.30 

T 

T 

.42 

WVMNE 

2.48 

.80 

.90 

.78 

YELLVILLE 

4.02 

.08 

1.80 

.20 

,51 

.07   .99 

.37   T 

T 

I  followlnc  t 
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F 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBKH  1959 


ALUM  FORK 

ARKAOELPHIA 

ASHOOWN 

BALD  Kr40B 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

OARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  V 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 


Day  Ol  Month 


B2       89 
67   71 


86   89 
66   69 


87   86 
63   69 


78   88 
56   64 


88   87 
67   67 


81   70 
60   60 


SI   80   88 


81   79 
66   66 


89   89 
62   66 


91   90 
65   67 


87   86 
65   66 


87   87 
6*   70 


87   87 
58   65 


91   90 
66   69 


89   85 
66   67 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


86   82 
65   67 


90   83 
69   72 


83   89 
58   62 


72   72 
61   60 


90   84 
67   69 


90   91 
63   65 


89   88 
68   70 


71   81   76 
51   60   60 


88   77 
70   65 


85   73 
69   64 


85   77 
68   69 


88   85 
65   66 


87   87 
66   69 


75   70 
63   56 


87   85 
67   68 


88   84 
66   70 


81   72 
67   59 


87   79 
69   69 


89   76 
69   68 


82   71 
68   63 


86   82 
70   66 


87   79 
68   70 


91   85 
70   72 


92   83 
67   69 


84   71 
68   66 


85   75 
68   64 


89   88 
68   68 


73   73 
63   57 


86   73 
67   63 


90   84 
67   70 


90   76 
72   62 


75   70 
63   57 


75   69 
64   57 


79   75 
56   46 


84   74 
55   48 


60   74 
54   48 


82   72 
54   45 


78   79 
50   37 


82   74 
53   39 


82   70 
53   44 


64   70 
60   33 


11   12 


13   14   15  16   17   18 


82   72 
63   64 


56   59   64 


75   88   72 
63   66   66 


75 
52 


83   79 
64   64 


86   81 
57   65 


80   70 
62   60 


84   78 
52   51 


85   89 
65   67 


77   67 
66   55 


75   70 
63   55 


80   75 
65   58 


76   69 
68   60 


77   71 
66   60 


50  80 

51  43 


84   77 
62   46 


76   72 
56   38 


85   75 


86   80 
55   52 


81   69 
56   40 


81   76 
55   41 


81   69 
58   42 


87   83 
56   57 


88   85 
61   54 


79   69 

55   43 


82   74 
55   43 


82   85 
59   46 


73   60 
57   39 


80   73 
51   39 


90   78 
50   53 


86   75 
55   55 


74   70 
54   34 


84   83 
54   60 


88   81 
56   64 


87   89 
59   55 


84   76 
50   58 


79   84 
45   48 


85   80 
46   56 


86   79 
55   62 


78   66 
46   43 


71   86 
48   64 


87   80 
53   55 


88   76 
53   58 


88   75 
55   61 


89   83 
53   62 


85   83 
53   60 


86   76 
58   52 


89   84 
57   61 


88   86 
57   64 


86    eo 

56   61 


90   80 
56   62 


71   88 
48   56 


76   71 
60   49 


89   78 
53   58 


90   83 
56   63 


89   73 
57   63 


78   74 
50   43 


73   69   71 
58   50   43 


71 
54 


82   79   79 
65   56   55 


72   59 
53   55 


83   74   76 
55   46   55 


68   69   58 


67   69 
51   38 


59   59 
41   35 


72   58 
53   34 


77   69 
47   38 


72   71 
49   43 


73   67 
58   38 


66   69 

47   40 


65   57 
40   35 


66   70 
44   39 


68   66 

51   40 


64   72 
38   40 


66   68 
49   41 


63   67 
45   40 


70   71 
43   40 


66   71 
47   39 


70   72 
52   42 


70   71 
42   42 


73   71   72 
45   48   50 


75   73 

45   47   45 


76   68   68 

43   47   47 


74   70   66 
41   45   40 


70   76   69 
39   42   30 


76   73   67 
40   42   31 


74   69   67 
42   44   41 


75   58   66 
45   44   28 


72   75   69 
43   45   38 


73   57   63 
43   48   40 


79   70   70 
42   44   34 


75   70   66 
40   45   40 


76   77   69 
43   45   44 


76   69 

44   45   34 


19   20   21 


71   76   78 
37   40   52 


72   74   79 
41   42   42 


70   76   76 
34   34 


22  23  24   25 


27   28 


68   73   75 
51   43   61 


78   71 
54   48 


80   68 

58   50 


78   76 
48   45 


81   59 
46   47 


87   74 
54   60 


84   75   67 
48   55   51 


76   60 
48   48 


79   69 
46   43 


81   78   63 
46   44   46 


88   83   80 
60   63   55 


73   87   79 
50   57   56 


69   71 
46   41 


64   70 
43   39 


66   70 
52   43 


66   69 

50   44 


69   70 
45   44 


73   74 
52   44 


60   66 
45   40 


67   65 
40   49 


70   74 
49   39 


70   77 
50   46 


68   70 
48   44 


65   74 
39   40 


64   71 
43   41 


66   72 

40   40 


65   73 
43   39 


64   70   75 
56   45   45 


65   69   72 
54   38   41 


58   67   74 
52   40   39 


57   57   74 
50   46   40 


56   66 

49   37   35 


75   68   70 
61   51   45 


80   73   69 
57   62   42 


75   70 
41   40 


76  67  67 

42  47  34 

75  75  72 

44  50 


44   48   44 


75   71   58 
44   47   37 


78   74 
44   47 


75   70 
44   40 


57   72 
30   33 


71   76   78 
33   32 


71   76   77 
34   36   47 


69   72   75 
31   35   40 


67   72   75 
36   37   42 


70   76   75 
36   40   49 


74   77   80 
31   35   41 


78   79   80 
35   38   49 


70   75   78 
35   37   44 


72   76   78 
33   35   45 


72   76   74 
34   36   45 


74   79 

36   43   55 


74   78   75 
37   43   54 


71   74   76 
37   38   45 


73   78   80 
35   39   47 


67   72   77 
34   35   39 


67   62   64 
50   46   48 


77   72   70 
39   44   36 


78   78   70 
44   48   43 


75   76   67 
46   50   41 


76   69   57 
47   40   29 


74   51 
45   46 


76   59   70 
43   35   29 


74   70   5 
45   44   2 


80   63   67 
42   41   32 


75   75 
50   50 


78   82 
54   54 


73   73 
58   54 


76   78 
50   52 


76   75 
50   54 


77   73 
60   60 


77   77 
42   58 


70   70 
65   60 


72   72 
57   63 


76   75 
65   59 


77   72 
57   63 


72   73 
53   60 


75   78 
59   63 


74   76 
56   62 


77   77 
55   69 


80   81 
59   57 


77   74 
51   57 


64   67   68 
46   48   53 


73   75   81 
31   36   45 


75   81 

36   40   54 


72   78   80 
35   42   53 


73   75   74 
31   41   40 


69   72 

34   36   40 


39   44 
75   75 


71   75 
44   47 


74   77 
34   37 


58   73   74 
31   34   39 


73   74   76 
32   34   39 


74  74  78 
39  43  48 

69  74  76 

33  36 

75  77 
31  33  37 

71  76  78 
31  37  41 

72  76  76 
30  31  36 

73  78  73 
42  43  49 

68  71  77 

36  39  39 


67   67 
51   56 


81   78 
48   61 


76   79 
58   52 


75   76 
53   50 


77   70 
60   58 


74   68 
46   59 


76   71 
41   53 


75   75 
50   56 


75   79 
44   47 


78   80 
39   48 


71   79 
40   42 


76   75 
42   45 


72   75 
48   44 


75   80 
36   46 


69   68 
36   49 


67   77 
38   43 


77   76 
36   48 


67   80 
48   50 


78   79 
45   47 


72   76 
37   45 


73   79 
42   65 


67   72 
40   48 


74   76 
47   50 


75   74 
46   52 


75   76 
42   46 


79   82 
37   41 


68   73 
40   42 


58   57 
40   65 


75   80 
32   41 


76   79 
39   50 


76   76 
45   64 


71   68 
38   55 


70   67 
39   61 


72   69 
34   42 


29 


70   67   73 
36   55   56 


72   67   68 
41   58   58 


73   65   70 
38   59 


61   59   62   73 
39   32   56   57 


62   70 
26   35 


69   65   70 
31   55   55 


70   62   74 
33   57   58 


69   69   63 
33   48   51 


53   70   62 
32   36   56 


76   67 
61   47 


73   56 
61   47 


69   52 
57   41 


77   54 
61   46 


73   71 
63   49 


31 


71   67 
35   54 


72   70 
46   45 


75   74 
43   4  7 


72   72 
35   43 


50   53   72 
39   55   59 


73   65   69 
35   57   57 


67   63   53 
34   55   52 


70   65   64 

40     68     ia 


70   65 
35   55 


70   67   73 
31   56   56 


64   62   74 
35   65   55 


66   64   66 
44   58   59 


59   66   66 
37   56   58 


74.2 
52.0 


76.1 
52.9 


76.7 
S2.2 


73.4 
50.2 


73.6 

44.7 


74.5 
48.4 


73.9 
48.9 


74.4 
48.7 


72.6 
60.8 


74.3 
48.9 


74.8 
50.9 


78.0 
62.3 


73.3 
49.1 


76.4 
50.2 


72.7 
49.6 


78.1 
54.1 


76.6 
53.3 


70   66   72 
35   66   58 


72   54   77 
38   58   68 


63   59 

35   39   66 


63 

40 


73   64   77 
33   52   57 


69   63   67 
40   55   55 


68   65 

4*   59   59 


68   72   66 
32   49   55 


70   59   64 
36   55   54 


74   71 

31   53   48 


70   68   64 
31   53   52 


62   69   60   73. 


27   30   54   50   45.8 


57   62 
41   38 


56   60 
42   31 


52   37 


68   76 

39   47 


69   63 
36   64 


55   70 
41   46 


73.7 
60.8 


77.3 
51.6 


74.8 
48.3 


67.2 
49.1 


76.3 
48.3 


78.4 
52.3 


75.3 
54.0 


70.5 
45.7 


68.5 
47.2 


59.9 
44.6 


59.9 
45.4 


70.7 


71.5 
47.9 


73.6 
46.4 


69.5 
45.0 


71.9 
44.0 


76.6 
54.7 


76.0 
50.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


AKKANSA3 
OCTOBgH  1959 


Day  Of  Month 


Station 


13   14   15 1  16   17 


20   21   22   23   24   25   26   27 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

<E0 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2     S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNi< 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 


RUSSELLVILLE 


SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


MAX 
MIN 


80   89 
59   62 


S6   65   66 


80   68 
59   64 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


83   84 
63   68 


83   88 
60   65 


83   88 
56   62 


83   88 
55   60 


75   84 
53   63 


85   90 
60   64 


76   87 
61   69 


73   74 
55   58 


75   85 
55   60 


75   74 
56   58 


81   85 
64   66 


79   82 
64   66 


83   90 
56   60 


79   76 
59   51 


85   90 
65   69 


81   87 
56   59 


78   89 
59   64 


87   85 
S8   60 


85   90 
59   65 


MAX 
MIN 


88   88 
62   63 


87   90 
65   59 


72   80 
53   52 


76   88 
60   60 


80   85 
58   61 


82   90 
58   52 


78   90 
60   72 


80   81 
70   59 


79   75 
68   61 


77   78 
46   54 


78   76 
68   5  9 


76   76 
63   54 


75   78 
58   57 


77   75 
66   53 


87   72 
69   5  5 


84   59 
65   55 


79   80 
59   55 


83   73 
63   56 


71   75 
52   5  7 


71   75 
60   54 


80   81 
59   60 


76   79 
51   58 


82   S3 
57   60 


82   83 
55   56 


80   63 
56   56 


78   60 
40   53 


83   87 
55   51 


81   93 
54   53 


82   85 
57   58 


82   80 
55   61 


76   78 
49   52 


79   76 
55   57 


77   76 
48   54 


81   82 
51   51 


77   79 
54   54 


83   84 
54   55 


81   75 
59   48 


83   85 
60   59 


53   55   40 


90 
69 

81 
73 

84 
54 

80 
52 

82 
62 

88 
72 

75 
66 

76 
59 

82 

55 

84 
54 

75 
65 

70 
56 

77 
54 

77 
48 

70 
55 

65 
68 

71 
64 

79 
55 

81 
51 

61 
55 

90 
69 

87 
72 

85 
52 

82 
56 

64 
62 

87 
59 

82 
59 

79 
55 

82 

54 

64 
55 

87 
69 

82 
68 

55 

82 
56 

63 
54 

75   74 
62   52 


65   83 

60   55 


61   77 
61   52 


49   59   55 


77   61 
50   50 


81   73 
50   51 


73   65 
49   50 


75   65 
41   45 


66   79 
60   55 


73   53 
56   49 


87   85 
52   55 


83   70 
55   46 


84   63 
64   54 


88   77 
63   53 


82   55 
59   54 


57   54   70 
51   45   42 


66   54   64 
54   46   39 


55   65   67 
54   47   43 


78   69   70 
64   52   47 


65   71 
48   40   36 


74   70 
53   40 


57   65   59 
51   40   39 


65   56   74 
59   47   44 


78   77   70 
58   49   47 


65   56   69 
55   45   41 


70   58   72 
52   45 


60   59   55 
48   40   45 


55   56   70 
46   40   40 


53   55   65 
45   40   39 


81   75 

59   50   41 


80   66   59 
56   49   45 


50   55   72 
49   45   40 


82   70   72 
63   51   42 


59   54   59 
50   45   38 


65   71 

51   43   38 


75   75   76 
66   52   45 


70   67   59 
53   49   44 


52   49   44 


83   78   54 
50   53   45 


76   70   72 
52   50   42 


53   55   73 
50   39   42 


79   74   67 
57   50   43 


53   67   70 
52   47   42 


75   58 
45   49 


75   56 
42   42 


73   70 
45   48 


76   56 
36   43 


75   77 
43   45 


38   38   29 


74   73 
42   45 


79   59 
41   45 


75   66 
42   44 


75   67 
45   48 


75   75 
40   45 


76   71 
44   50 


75   71 
40   43 


57   56 
45   46 


69   75 
41   46 


75   80 
43   45 


71   76 
45   51 


73   75 
44   48 


77   77 
43   42 


77   69 
42   49 


75   72 
41   44 


75   72 
47   50 


75   72 
45   46 


69 
39   44 


75   70 
45   50 


77   57 
42   46 


78   72 
43   45 


58   75 
42   44 


75   70 
45   47 


69   71 
39   50 


75   75 
40   54 


75   75 
44   50 


74   76 
40   50 


75   77 
43   55 


75   76 
40   52 


77   76 
31   39 


73   53 
61   49 


75   67 
53   50 


63   70 
39   40 


70   77   77 


74   78 
41   49 


73   78   76 


75   79 
36   48 


31   35   41 


73   72   64 


77   70 
60   59 


73   59 
62   52 


75   6$ 
54   50 


73   76 
39   45 


71   75 
43   51 


63   64 
52   40 


76   7* 
55   48 


78   76 
55   49 


78   78   78 


74   79   77   73 
35   35   45   52 


78   80 
39   49 


75   79 
40   45 


75   75 
35   46 


76   79 
35   42 


71   70   75 


77   76 
40   52 


41   41   48 


80   77 
40   50 


45{  40 
71 


67|  71 
37 


80   80 
43   51 


75   77 
39   45 


76   79 
37   44 


73   78   75 
41   48   54 


76   76   75 
38   52   55 


77   67 
68   49 


71   62 
59   49 


80   72 
64  48 


79   78   75 


75   56 
69   47 


74   69 
53   50 


80   77 
59   50 


70   63 
50   43 


77   70 
58   60 


74   78   56 
55   46   42 


79   70 
49   40 


65   50 
50   29 


70   70 
46   43 


77   82 
36   43 


76   60 
46   33 


62   70 
32   33 


63   69 
30   30 


55   69 

32   45 


51   69 
28   30 


59   64 
36   42 


57   60 
34   55 


73   72 
45   58 


70   61 
44   55 


77.5 
50.2 


74.9 
51.0 


78.6 
61.4 


75   50 
49   41 


74   59 
44   41 


79   67 
44   37 


76   66 
49   43 


60   73 
57 


60   59 
63   41 


63   70 
56   59 


56   77 
55   57 


74.0 
48.4 


53   55 
39   39 


53   65. 
65   65 


56   65   69 


77.7 
64.2 


80   77 
56   40 


78   71 
39   42 


54   70 
38   40 


62   70 
32   33 


60   63 
39   39 


61   68 
40   35 


65   6e 
58   65 


57   75 
56   59 


75.5 
51.3 


54  73 

55  57 


T5.0 
51.0 
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Continued 

DAILY  T 

Eh 

IP] 

ER 

Al 

ru 

RE 

s 

ARKANSAS 
OCTOBEB  1959 

Day  Of  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•5 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
S4 

83 
62 

70 
62 

72 
64 

69 
56 

73 
51 

77 
48 

65 

50 

71 
35 

81 
50 

70 
45 

62 

60 

60 
51 

66 

41 

75 
40 

79 
44 

61 
47 

68 

30 

72 
34 

75 
39 

79 
45 

79 
45 

69 
58 

61 
44 

73 
37 

67 
51 

65 

40 

63 
31 

70 
33 

69 
63 

60 
52 

70.0 
46.5 

STUTT6ART 

MAX 
MIN 

82 
60 

88 
60 

87 
70 

86 
70 

61 
70 

77 
63 

80 
61 

83 
64 

78 
51 

86 
59 

82 

53 

76 
55 

72 
55 

65 
50 

68 
46 

72 
43 

70 
51 

67 
44 

69 

40 

76 
44 

74 
55 

72 
59 

73 
53 

69 

50 

71 
41 

77 
53 

71 
41 

61 
41 

64 
42 

63 
67 

66 
67 

74.4 
63.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

80 
58 

83 
58 

87 
64 

88 
68 

87 
67 

80 
61 

78 
57 

82 
58 

84 
48 

72 
48 

87 
60 

76 
52 

78 
54 

72 
48 

66 

41 

69 

41 

74 
44 

72 
41 

66 
36 

71 
36 

76 
40 

71 
52 

73 
54 

74 
45 

65 
33 

71 
38 

77 
37 

60 
38 

63 
38 

66 

40 

62 
53 

74.5 
48.6 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

76 
59 

87 
64 

82 
63 

81 
65 

69 
58 

76 
53 

81 
50 

79 
54 

71 
41 

82 
52 

82 
56 

70 
53 

65 
53 

79 
44 

73 
42 

78 
43 

69 
47 

69 
37 

71 
34 

76 
38 

78 
44 

88 
51 

79 
55 

74 
46 

75 
43 

75 
45 

68 
36 

63 
32 

71 
33 

53 
64 

70 
56 

74.8 
48.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
66 

90 
71 

83 
70 

88 
71 

72 
62 

77 
56 

81 
55 

83 
60 

73 
50 

89 
58 

79 
62 

84 
57 

78 
59 

70 
51 

■^2 
46 

77 
48 

76 
50 

68 

47 

72 
40 

77 
44 

79 
52 

78 
56 

82 

60 

68 
52 

78 
47 

79 
54 

69 
41 

66 

40 

72 
43 

63 
60 

70 
59 

76.4 
54.5 

TURNPIICE 

MAX 

MIN 

79 
53 

69 

51 

78 
55 

76 
56 

69 
52 

69 
53 

68 

57 

65 
40 

70 
42 

73 
40 

57 
45 

60 
45 

57 
40 

56 
41 

63 
39 

55 

40 

65 
42 

66 
46 

67 
45 

70 
51 

66 
66 

62 
56 

60 
41 

61 

49 

61 
50 

66 
36 

56 
33 

64 

40 

56 
45 

58 
50 

65.4 
46.3 

WALORON 

MAX 
MIN 

74 
61 

87 
63 

83 
64 

81 
66 

71 
61 

76 
54 

80 
49 

75 
52 

72 
37 

86 
51 

85 
61 

75 
53 

70 
56 

68 
43 

75 
39 

78 
40 

75 
43 

69 
34 

73 
30 

76 
33 

78 
42 

80 
46 

79 
57 

68 
49 

77 
47 

76 
49 

71 
39 

64 
29 

71 
30 

67 
56 

70 
58 

75.2 
48.1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
56 

88 
60 

85 
67 

88 
69 

75 
65 

79 
59 

82 
56 

62 

54 

69 

44 

85 
54 

72 
51 

56 
49 

57 
50 

66 
45 

69 

41 

76 
44 

67 
45 

67 
38 

72 
38 

76 
38 

74 
47 

71 
54 

73 
56 

61 
47 

69 
42 

73 
49 

65 

45 

60 
36 

64 
36 

63 
56 

76 
57 

71.9 
49.9 

MARREN 

MAX 
MIN 

86 
60 

91 
67 

90 
68 

88 

70 

80 
69 

81 
58 

84 
59 

87 
58 

79 
54 

90 
58 

81 
65 

84 
56 

77 
60 

68 

50 

67 
42 

77 
45 

76 
49 

69 
45 

74 
36 

78 
41 

78 
54 

75 
64 

77 
63 

70 
50 

76 
46 

75 
54 

69 

40 

64 

40 

67 
41 

64 
58 

77.6 
64.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

66 
56 

76 
63 

71 
60 

68 
64 

66 

56 

70 
52 

70 
53 

70 
53 

61 

40 

75 
51 

73 
53 

62 
46 

62 
49 

64 
41 

66 
49 

70 
51 

62 
45 

63 
39 

61 
44 

68 
49 

73 
54 

72 
56 

66 
66 

60 
40 

62 

41 

67 
55 

57 
34 

56 
33 

65 

40 

68 

52 

52 
54 

66.2 
49.3 

WYNNE 

MAX 
MIN 

82 
56 

89 
63 

89 

70 

86 
66 

82 

70 

82 
56 

82 
56 

84 
58 

86 
55 

88 
46 

82 
59 

70 
60 

68 

50 

65 
42 

69 
39 

72 
42 

68 
41 

73 
40 

74 
36 

77 
40 

70 
49 

72 
54 

70 
63 

71 
62 

77 
42 

77 
44 

65 

38 

62 

33 

64 
38 

62 

50 

53 
56 

74.9 
50.5 

EVAPORATION  Al^  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 
WIND 

.14 
17 

.08 

15 

.08 
23 

.10 
21 

.11 
25 

.07 
15 

.07 
13 

.13 
13 

.13 
54 

.08 

17 

.09 
23 

.13 
29 

.07 
21 

.06 
48 

.14 
28 

.09 
12 

.17 
19 

.05 
53 

.09 
26 

.09 
15 

.14 
15 

.06 

15 

.04 
15 

.14 
52 

.10 
50 

.15 
32 

.17 
61 

.08 
35 

.08 
22 

.04 
25 

.02 
10 

2.99 
819 

Hope  3  NE 

EVAP 
WIND 

.11 
2 

.12 

1 

.19 
22 

.15 
13 

.12 
18 

.10 
7 

.07 
6 

.11 
4 

.16 
27 

.13 
10 

.15 
23 

.16 

15 

.10 
6 

.09 
34 

.17 
28 

.09 
5 

.12 

4 

.18 
64 

.13 
6 

.11 
3 

.11 
2 

.09 
2 

.07 
5 

.12 
29 

.19 
56 

.04 
13 

.29 
50 

.07 
21 

.08 

1 

.06 

1 

.03 

1 

3.71 
479 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 
WIND 

.12 
33 

.09 
25 

.29 
44 

19 

32 

.14 
16 

.13 
16 

.10 
13 

.12 
25 

.11 
23 

.09 
37 

.24 
31 

.07 
39 

.12 
40 

.09 
9 

.09 
19 

.11 
20 

.09 
36 

.10 
13 

.09 
17 

.09 
12 

.08 

15 

.10 
43 

.12 
78 

.16 
85 

.10 
31 

.18 
76 

24 

.12 
26 

.06 
38 

21 

3.54B 
956 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

.10 
21 

.08 
14 

.15 
49 

.09 
32 

.16 
55 

.02 
19 

.12 
19 

.12 
16 

.15 
36 

.13 
18 

.13 
31 

.19 
33 

.07 
17 

25 

.15 
21 

.11 
20 

.13 
24 

.13 
37 

.11 
22 

.10 
25 

.10 
39 

.07 
12 

.16 
27 

.04 
57 

.20 
60 

.12 
18 

.20 
50 

.08 
28 

.07 
25 

.06 
21 

9 

3.57B 
880 

Nimrod  Dam 

EVAP 
WIND 

.08 
6 

.05 
10 

11 

.04 

4 

.01 
11 

.03 

5 

.10 
6 

.11 
6 

.08 
10 

.08 
11 

.08 
12 

.02 
12 

.15 
9 

9 

.05 
8 

.11 
6 

.08 
6 

.06 
14 

.12 
6 

.03 
5 

.08 
5 

.04 
6 

.06 
3 

.08 
22 

.14 
35 

.08 
13 

.15 
23 

.05 
10 

.04 
10 

.02 
11 

.01 
6 

2.17B 
311 

Russellville 

EVAP 
WIND 

.11 
25 

.11 
20 

10 

24 

19 

.10 
15 

.20 
10 

.18 
17 

.16 
24 

.24 

14 

.29 
38 

.20 
31 

.07 
13 

.18 
18 

.26 

12 

.10 
12 

.22 
19 

.22 
14 

.22 
10 

.19 
12 

.19 
13 

.20 
14 

.27 
21 

.38 
66 

31 

19 

.24 
30 

.29 
28 

.20 
16 

.16 
40 

.11 
14 

6.07B 
649 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.12 
10 

.11 
8 

.23 
29 

.04 
17 

.19 
92 

* 
45 

.14 
10 

.10 

7 

.19 
33 

.07 
17 

.12 
48 

.08 
31 

.22 
19 

* 
42 

.08 
22 

.13 
14 

.08 

15 

.13 
13 

.08 
27 

.09 
4 

.07 
7 

.06 
9 

.06 
17 

.10 
103 

.07 
122 

.09 
27 

.27 
123 

.09 
18 

.07 
16 

.03 

1 

16 

3. 213 
962 
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STATION  INDEX 


-!        1 

OBSEBVATION  |                   | 

d 

W    ^ 

Q 

< 

TIME  AND   1 

z 

8 

g 

5 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

e 

i 

1 

OBSERVER 

\ 

3 

1 

i 

1 

i 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

35  0* 

9*  12 

62* 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICU 

006* 

LAWRENCE 

35  5^ 

91  09 

296 

7A 

c 

RUBY  8.  OWENS 

SALINE 

3*  *• 

92  92 

780 

9P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

YELL 

85* 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

oiso 

CLARK 

3*  17 

93  25 

- 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANIOINE 

017B 

PIKE 

3*  02 

93  29 

285 

8A 

c 

DREW  A.  LAMB 

APLIN  I  W 

0188 

PERRY 

3*  98 

93  00 

*00 

7A 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

POPE 

39  25 

92  53 

522 

JOHN  A,  JONES 

AflKADELPHIA 

0220 

CLARK 

3*  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

c 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITT 

023* 

DESHA 

91  12 

1*5 

8A 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHOOWM 

0286 

LITTLE  RIVER 

33  »0 

9*  08 

329 

7P 

7P 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

3*  19 

93  58 

960 

7A 

ARHA  0.  PARKER 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

218 

c 

CECIL  WILLIS 

BALO  KNOB 

0350 

WHITE 

35  18 

91  3* 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6ATESVILLE  LIVESTOCK 

0^98 

INDEPENDENCE 

35  *9 

91  *7 

571 

9A 

9A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  D  MO  1 

0*60 

INDEPENDENCE 

35  ^9 

91  38 

277 

5P 

7A 

C  H 

JAMES  J,  MITCHUM 

SEAR  CREEK  LAKE 

0*96 

LEE 

3*  ♦S 

90  *2 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEATY  LAKE 

0512 

ST  FRANCIS 

35  05 

90  43 

5P 

L.  G.  ADAMSON 

BEESE 

0530 

WHITE 

35  0* 

91  53 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

053* 

GREENE 

36  09 

90  38 

296 

8A 

B.  B.  HAMMOND 

BEEDEVILLE 

0536 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

8A 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

SALINE 

92  37 

205 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

BENTON 

36  22 

9*  13 

1295 

&P 

7A 

EARLE  L.  BROWNE 

BERRYVILLE  A  NM 

CARROLL 

36  26 

93  37 

1150 

c 

BIG  FORK 

066* 

POLK 

3*  29 

93  98 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BIG  LAKE  OUTLET 

0676 

MISSISSIPPI 

35  51 

90  08 

228 

7A 

N,  W.  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

07*6 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

299 

7A 

LEE  W.  MCKENNEV 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

076* 

GARLAND 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

35  06 

93  39 

455 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

OBOO 

NEVADA 

33  *1 

93  09 

360 

7A 

CATHERINE  WHITE 

BLVTHEVILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

35  96 

89  59 

252 

6P 

7A 

H 

IVY  W,  CRAWFORD 

BDONEVILLE 

0830 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

7A 

c 

CLEO  E.  YANOELL 

BOTKINBURG  2    S 

08*2 

VAN  8UREN 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOU6HTON 

0S*B 

NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE  INGERSOLL 

BRAOFORO 

0872 

WHITE 

35  25 

91  28 

240 

7A 

MARSHALL  HJCKHON 

BRINKLEY 

0936 

MONROE 

3*  53 

91  12 

209 

7P 

7P 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2578 

7A 

LOrO  A.  SPARKS 

BULL  SHOALS  0AM 

1020 

BAKTER 

36  22 

92  3* 

460 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

35  69 

89  57 

2*0 

G.  A.  HALE 

CABOT  *  SW 

1102 

PULASKI 

3*  57 

92  0* 

289 

5P 

e.  H.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

IZARD 

36  07 

92  08 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAHOEN  1 

1192 

OUACHITA 

92  *9 

116 

9P 

7A 

LEONARD  B.  OILWORTH 

CAMDEN  2 

115* 

OUACHITA 

33  35 

92  51 

155 

c 

EDITH  Z.  LEHMAN 

CARLISLE  1  SW 

122* 

LONOKE 

91  *5 

235 

SA 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  0AM 

1238 

GARLAND 

3*  27 

93  01 

*05 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1**2 

MONROE 

34  *1 

91  18 

172 

7A 

8.  F.  NORTHERN 

CLARKSVILLE 

1*55 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

*36 

6P 

6P 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLINTON 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

157* 

MADISON 

93  *8 

1*00 

c 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

COMPTON  2  NE 

1 582 

NEWTON 

36  06 

93  18 

2166 

c 

WILLIAM  L.  filNAM 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

35  09 

92  28 

316 

5P 

5P 

H 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

6P 

7A 

C  H 

LAURA  POLK 

COVE 

1666 

POLK 

3*  26 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT  7  S 

1730 

33  02 

91  56 

175 

5P 

5P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1750 

PULASKI 

3*  *3 

92  25 

380 

7A 

eiLLIE  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 

1766 

LINCOLN 

3*  05 

91  35 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY 

181* 

PIKE 

3*  1* 

93  ** 

629 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

35  22 

92  29 

709 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

OANVILLE 

183* 

YELL 

35  03 

93  24 

370 

7A 

J.  A.  MOUDY 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

35  0* 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DAROANELLE 

1838 

YELL 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

GERALD  GOODIER 

OE  QUEEN 

19*8 

SEVIER 

3*  02 

9*  21 

*20 

5P 

7A 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

1960 

CHICOT 

91  26 

8A 

L.  W.  WILSON 

DES  ARC 

1968 

PRAIRIE 

3*  58 

91  30 

20* 

7a 

7A 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

35  63 

93  2* 

2350 

5P 

7A 

H 

CORNELIA  H.  DICKEY 

OlERKS 

2015 

HOWARD 

3*  07 

9*  02 

♦  22 

5P 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

0UMA5  I  ESE 

21*8 

OESHA 

33  53 

91  29 

162 

6P 

7A 

H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUMAS 

2190 

DESHA 

33  53 

91  30 

165 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

'EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

33  J3 

92  *8 

252 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  2* 

93  *4 

1465 

6P 

7A 

C  H 

MABEL  F.  SPRAY 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

SHARP 

36  09 

91  37 

♦90 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE 

2**2 

WASHINGTON 

36  05 

9*  10 

13  70 

7P 

CHARLES  F.  FORD 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2**3 

1253 

MID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2*** 

WASHINGTON 

36  06 

9*  10 

12  70 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

2528 

MARION 

36  18 

92  36 

700 

MID 

HID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCV 

FORDYCE  6  W 

25*0 

DALLAS 

33  69 

92  31 

260 

9P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

25** 

LITTLE  RIVER 

33  h^ 

9*  2* 

*00 

C 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

256* 

ST  FRANCIS 

39  01 

261 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

25T* 

SEBASTIAN 

35  20 

9*  22 

*58 

MID 

HID 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2576 

CRAWFORD 

35  39 

9*  09 

793 

5P 

JAMES  L,  CRISTEE 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  *8 

260 

8A 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

35  07 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

279* 

SEARCY 

35  59 

92  *3 

995 

6P 

C  H 

C>  ELI  JORDAN 

GLENMOOD 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  InforMatlon  regarding  the  climate  of  Arkansas  .ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cli.atologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 

Rock,  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  •climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Moithly  degree  day  totals  ^re  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
,  ^.     ...      ^ .„  tt,.   „t,ti„„  Index  as  "U  S  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 

^rr^alrons-rakln'^t  Th^'pre^Lf  ?:c°atioi!''°Long^?:rm'meI"  f.l'lTl    HT.oll   sliel^   ?u?l-tlme  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

v,i.  ^  J  ■   tho  "Cr,™f=n  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining 

:V.ZrlZ':.flVe\\\"::irolSif^^^^^^^  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

may  result  in  aooarent  inconsistencies  in  the  record. 

Fntrles  of  snowfall  In  the  "dimatological  Data"  Table  and  the  ".Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

.,   „    •  ■,  n„„..  T,hi».  "n,ilv  Temnerature"  Table-  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

"hen  pu°bUs'hed°,"aU  f^rSh^e  24*  hours^  ending  at  tLeorobservatl^n!  'The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

some  observers 'take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
H   "Snotfalf  and  Snow 'oroiound"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


and  the  Station  Index. 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Tnteroolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
Jo  record  in  t?e  "Daily  ??ecipitStion"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
^SerSL^reif  :?e1e^:i^lirL;o::d"rrsh^lt:r''ioc^aferr?er?e:rabove  sod-covered  ground:  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 


Amounts  from  recording 

Hourly  precipitation  Data . )  ,      .  . 

SP   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

««  +  Ki,,  o„H  =.nn.,^i  ■  «9  so  ner  vear  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  oraers  should 
Te'rade^VaTabfe^o  the  Tufer  irtenr/t  oToocu^mentst^Reiltfance  IZ  IT/reJolTelcl  regarding  subscriptions  should  be  =ent  to  the  Superintendent  of  Documents. 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  C.  S.  for  each  month  are  aescribed  in  t-^P-J----/-™I  ^SlfJ.-J-^i^"?^''^.^^'"*^''^"'''^"  OATA-NATIONAL  SUMMART,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 

5   exnosure   etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
-  -  -  vernment  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 

...  _^-_.-. -rice 


information  concerning  the  history  of  changes  in  1°""°"=  ■  ^1^^^"  Sunerlntendent  of  Documents  Government  Printing  Office,  wasningxon  ^q  ,  u.    v,.  .^.  ■.-,   .;-". 
l\V.tlf.^?:r:.\'^orfll%e^r.'rCMeT.T^^^^^  of  Local  dimatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  prl 


15  cents. 
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56.4 

28.7 

42.6 

75 

4+ 

10 

29+ 

556 

0 

1 

20 

0 

2.60 

1.50 

3 

T 

0 

3 

2 

1 

GILBERT 

56.7 

28.4 

43.6 

77 

3 

6 

29 

640 

0 

0 

19 

0 

3.34 

3.20 

4 

T 

0 

2 

\ 

1 

MAMMOTH    SPRING 

57.2 

28.0 

42.6 

-    4.8 

80 

3 

8 

29 

565 

0 

0 

20 

0 

2.88 

2.56 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

MARSHALL 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

56.6 

30. OM 

43. 3M 

-    4.9 

75 

3 

9 

17 

648 

0 

0 

17 

0 

2.08 

-    1.20 

2.00 

4 

.0 

0 

1 

1 

,1 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG         AM 

55.2 

27.3 

41.3 

75 

4 

9 

30  + 

703 

0 

1 

21 

0 

2.45 

2.18 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

D I V  I S  I  ON 

42,7 

-    4.9 

2.67 

-       .74 

T 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

59.5 

33.1 

46.3 

76 

3 

15 

18 

557 

0 

0 

15 

0 

2.40 

1.39 

14 

.0 

0 

3 
2 
4 
4 
3 

2 

1 
1 

I 
1 

2 

BATESVILLE    LIVESTOCK               AM 
BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 
6L YTHEVILLE 
CORNING 

57.3 
59.1 
56.6 
56.2 

30.0 
31.5 
35.0 
32.1 

43.7 
45.3 
45.8 
44.2 

-  4.2 

-  4.4 

80 
77 
75 
79 

1 
1 
3 
4 

10 
11 
16 
13 

18+ 
29 
18+ 
17 

631 

583 
571 
518 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

17 
17 
15 
15 

0 
0 
0 
0 

5.03 
5.83 
3.13 
4.22 

1.94 

-       .42 

.65 

4.60 
5.04 
1.01 
2.39 

4 

* 
4 
4 

T 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
2 

JONESBORO 
KEISER 
MARKED    TREE 

58.2 
57.3 

35. 5M 
32.8 

46. 9M 
45.1 

-    3.0 

79 
75- 

3 
13+ 

16 
15 

17 
29  + 

544 
590 

0 

0 

0 

1 

13 
17 

0 
0 

4.16 

1.75 

4 

.0 

.0 

0 
0 

4 

3 

2 

56. 2M 

32. 2M 

44. 2M 

-    4.4 

75 

4 

15 

3  0  + 

521 

0 

0 

15 

0 

2.20 

-    1.79 

1.10 

14 

.0 

0 

2 

2 

2 

NEWPORT 

57.6 

33.5 

45.6 

-    4.9 

78 

1 

15 

17 

578 

0 

0 

15 

0 

4.35 

.46 

1.96 

14 

.0 

0 

3 

2 

2 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 
POCAHONTAS    1 

57.9 
55.  9M 

33.2 
30.  7M 

45.5 
43. 8M 

-    5.1 

74 

80 

13 

1 

14 
13 

17 
17 

577 

0 
0 

0 

0 

15 

0 
0 

4.10 
3.95 

.01 

2.73 
2.70 

4 
4 

.0 
.0 

0 
0 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

SEARCY 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

60.3 
54.4 

34.6 
32.8 

47.5 
43.6 

-    1.5 

77 
75 

3 
3 

16 
15 

29  + 
17 

520 
635 

0 
0 

0 

1 

15 
16 

0 
0 

2.28 

4.54 

-    1.89 

1.23 
3.23 

14 
4 

.0 
.0 

0 
0 

2 
4 

2 
2 

1 

2 

DIVISION 

45.2 

-    3.9 

3.85 

.11 

T 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

60.6 

31.7 

46.2 

-    4.9 

80 

2 

10 

29 

558 

0 

0 

15 

0 

3.12 

-       .19 

3.09 

4 

.0 

0 

CLARKSVILLE 
DARDANELLE 

58.7 
59.7 

32.1 
33.5 

45.4 
46.5 

-    4.5 

77 
78 

4+ 
3 

12 

14 

29 
29 

589 
553 

0 
0 

0 
0 

16 
17 

0 
0 

3.88 
2.71 

-    I. 10 

3.84 
2.35 

4 
4 

.0 
.0 

0 
0 

DEVILS    KNOB 

52. 9M 

30. 9M 

41. 9M 

70 

2  + 

5 

17 

559 

0 

3 

15 

0 

3.51 

3.20 

4 

.0 

0 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  R// 

57.9 

32.7 

45.3 

-    5.2 

79 

2 

15 

2  9+ 

591 

0 

0 

18 

0 

3.20 

.18 

2.19 

3 

T 

T 

14 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

57.7 

30.5 

44.2 

75 

2 

9 

29 

522 

0 

0 

17 

0 

2.74 

2.71 

4 

.0 

0 

MENA 

58.4 

34.5 

46.5 

-    4.8 

78 

2 

15 

29 

556 

0 

0 

15 

0 

1.62 

-    2.26 

1 .45 

4 

.0 

0 

MOUNT    MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

59.3 

34.3 

45.8 

-    3.0 

78 

2 

15 

29+ 

550 

0 

0 

17 

0 

4.70 

1.55 

4.70 

4 

.0 

0 

60.8 

32.0 

45.4 

83 

3 

12 

29' 

559 

0 

0 

18 

0 

4.52 

4.31 

4 

T 

0 

RUSSELLVILLE 
SUB  1 ACO 

60.2 
60.1 

33.4 
32.5 

46.8 
46.3 

-    4.9 

79 
78 

3 
3  + 

14 
13 

29 
17 

54  7 
551 

0 
0 

0 
0 

17 
15 

0 
0 

3.18 
3.53 

-       .04 

2.96 
3.50 

4 

4 

•  0 
.0 

0 
0 

TURNPIKE 

53. OM 

30.  6M 

41. 8M 

70 

2 

5 

17 

582 

0 

4 

17 

0 

5.46 

6.40 

3 

.0 

0 

WALDRON 

59.8 

30.8 

45.3 

80 

2 

10 

29 

594 

0 

0 

15 

0 

1.71 

1.71 

4 

•  0 

0 

WHITE    ROCK 

51.2 

31.5 

41.4 

71 

2 

3 

17 

702 

0 

3 

16 

0 

2.82 

2.77 

4 

T 

0 

DIVISION 

45.1 

-    4.8 

3.41 

-       .30 

T 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

BENTON 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM               AM 

60.2 
60. 9M 

35.3 
34.  7M 

47.8 
47. 8M 

77 
77 

17 
15 

29+ 
2  9+ 

516 
514 

0 
0 

0 
0 

15 
15 

0 
0 

2.05 
3.51 

1.10 
1.90 

14 
14 

T 
.0 

0 
0 

2 
4 

2 
2 

1 
2 
2 
1 

59.8 

32.2 

46.0 

78 

3+ 

15 

29+ 

565 

0 

0 

20 

0 

2.53 

1.27 
1.10 

14 
4 

.0 
.0 

0 
0 

3 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 

CONWAY 

60.3 

33.9 

47.1 

-    4.4 

78 

14 

29 

534 

0 

0 

17 

0 

2.04 

-    2.30 

1 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

60.9 

37.7 

49.3 

-    3.5 

79 

19 

18+ 

476 

0 

0 

12 

0 

2.45 

-    2.10 

1.22 

4 

T 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
2 
2 
2 
3 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               R// 

MALVERN 

MORR I LTON 

57.7 
61.4 
50.1 

35.2 
33.7 
34.7 

47.0 
47.5 
47.4 

-  4.5 

-  3.1 

77 
80 
77 

4  + 
2 

20 
14 

16 

17 
29 
18 

543 
524 
525 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 
15 
16 

0 

0 
0 

2.34 
3.25 
1.79 

-  1.58 

-  2.05 

1.39 
1.59 
1.41 

13 

4 
4 

.0 
.0 
.0 

1 
2 
1 

NIMROD    DAM                                          AM 
PERRYVILLE 

60.0 
51. IM 

31.7 
33. 9M 

45.9 
47. 5M 

-    2.3 

73 
78 

23 

4 

14 
12 

29+ 
18 

557 
515 

0 
0 

0 
0 

19 
14 

0 
0 

1.56 
1.83 
3.16 

-    2.25 

1.25 

.94 

1  .79 

4 

4 
4 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

0 

2 

SHERIDAN    TOWER 

DIVISION 

47.3 

-    3.5 

2.42 

-    1.74 

T 

otes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1959 


I 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

OES  ARC 

HELENA 

KEO 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

DE  QUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 


AM 
AM 


DIVISION 


60.2 
58.7 
60.7 
60.3 
60.9 
60.0 
60.8 
58. « 
59. AM 


62.5 
61.4 
61.3 
60.6 
61.0 
62.0 
59.8 
63.3 
60.6 


62.  1 

63.2 

60.9 

60. IM 

63.3 

63.2 

63.0 


6'..1 

61.8 

62.7 

53.9 

63. AM 

60.0 

62. 7M 


Tempetatufi 


2  E 
<  S 


35. 5M 

33.6 

3B.6 

35.0 

33.8 

34.6 

37.8 

35.7 

33.5 


35.7 
35.5 
32.5 
35.3 
32.1 
32.5 
33.5 
35.8 
37.8 


36.3 

35.8 

35.5 

36. IM 

36.0 

35.8 

38.2 


37.3 

37.0 

35.3 

35.2 

38. 8M 

34.5 

35.5 


47. 9M 

46.2 

49.7 

47.7 

47.4. 

47.3 

49.3 

47.1 

46. 5M 

47.7 


49.1 

48.5 
46.9 
48.0 
46.5 
47.3 
46.7 
49.5 
49.2 

48.0 


49.2 

49.5 

48.3 

48. IM 

49.7 

50.0 

50.6 

49.3 


50.7 
49.4 
49.5 
49.6 

51. IM 
47.3 
49. 7M 


49.5 


3.1 
2.7 
3.7 
2.9 


4.0 
2.7 


4.0 
5.5 


3.1 
6.1 

5.1 
3.2 
3,4 


2.9 
3.5 
2.5 
4.0 
3.5 


29 
18 
29+ 
18 
29+ 
17  17 
17  18  . 


505 
562 
461 
515 
523 
529 
468 
533 
543 


485 
511 
545 

521 
551 
539 
554 
480 
489 


478 
472 
510 
501 
474 
458 
443 


434 
459 
468 
455 
425 
532 
458 


0 

15 

0 

14 

0 

15 

0 

10 

0 

13 

0 

15 

0 

11 

0 

14 

0 

14 

0 

15 

0 

13 

0 

13 

0 

15 

0 

15 

3.75 
3.19 
1.85 
2.95 

3.00 
2.70 
3.05 
3.30 
4.00 

3.09 


1.99 
3.75 
2.09 
2.13 
2.61 
3.11 
2.47 
1.52 
1.91 

2.42 


3.18 
1.67 
1.83 
2.25 
1.65 
2.22 
2.23 

2.15 


3.25 
1.53 
2.05 
3.51 
2.86 
2.73 
3.87 

2.83 


2  S 

e  E 


•  42 

2.70 

.90 

1.35 


2.59 
1.48 


2.79 
2.42 


1.19 
3.52 
2.87 

3.10 
2.23 


.79 
2.37 
1.54 

.29 

1.40 


1.99 
1.93 

.93 
1.50 
1.42 

.75 
1.21 
1.51 
2.28 


1.55 
3.15 
1.73 
1.04 
1.53 
2.29 
1.89 
1.13 
1.01 


1.75 
.83 
1.14 
1.35 
.84 
1.20 
1.33 


2.19 
.85 
.80 
1.96 
1.02 
1.35 
1.40 


.0 

.0 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 


0  0 
0     0 

0 
0  0 
0  0 
0     0 

0 


MONTfHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   83°  on  the  3d  at  Paris 
Lowest  Temperature:   3°  on  the  17th  at  White  Rock 
Greatest  Total  Precipitation:   6.46  inches  at  Turnpike 
Least  Total  Precipitation:   0.93  inch  at  Gravelly 

Greatest  one-day  Precipitation:   6.40  inches  on  the  3d  at  Turnpike 
Greatest  Total  Snowfall:   0.5  inch  at  Yellville 
Deepest  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  28+  at  7  Stations 


See  reference  notes  following  station  Indei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

station 

H 

1    2  1  3 

4  1  5  I  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  1  15  1  16  1  17  1  18 

19   20  1  21 

22   23  1  24 

25  1  26  1  27 

28   29   30 

31 

ABBOTT 

3.70 

3.70 

T          .18 

T 

T 

ALICIA 
ALUM  FORK 

;.45 

2.05 

T 

3.46   .26 
.90 

T 
.05 

1.51 
T    1.10 

T 

T 

T 

ALT 

AMITY  3  NE 

1.70 
3.76 

1.22   T 
2.20   T 

T     T 
T     .14 

.46 
1.33 

T 
.11 

ANTOINE 

1.78 

1.65 

.13 

APLIN  1  W 

2.07 

1.13 

.94                      1 

ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

3.16 
3.17 
1.99 

.02 

T 

1.75   .05 
.63  1.04 
1.56 

.08   .10 
T 
.35   T 

1.20 
.40   T 
.03   .06   T 

.07 

T     T 

T 

.03 

.78 

T 

ATHENS 

2.76 

T 

2.25 

T     .25 

.25 

.01 

T 

T 

.13 
.11 

AUGUSTA 

3. A* 

.61   .32 

T 

2.33 

1.39 

,05 

T 

BALD  KNOB 

2.40 

T 

.90 

T          T 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

5.03 

4.60 

T 

.43      {1 

T 

T           ,10 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

3.63 

5.04   .10   T 

T 

T     .55       ,04   T 

BEATV  LAKE 

3.9A 

T 

2.05 

T    1.10        ,20 

T     T     T 

.40   .19 
X 

BEECH  GROVE 

A. 60 

3.00 

1.60        T 

.19 

BEEDEVILLE 
BENTON 

3.68 
3.51 

.68   .14 
1.15   .06 

.02   .16 

2.67 

1.90 

.16   T 

.03 

.03 
.02 

BENTONVILLE 

3.30 

3.07       .02 

.06 

.13 

BERRYVILLE  A  NW 

2.60 

2.43       I 

T 

.05 

.10 

1.07 

T    1.01 

T 

.02 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

3.19 
3.13 

2.00 
.97   .83 

.12 
T 

.05   .03 

T 

T     T 

.24 

T          .14 

BLACK  ROCK 

A.6t 

3.35   .05   T 

T 

1.10 

T 

6LAKELY  MOUNTAIN  0AM 

2.53 

1.03   T 

.10   .07 

1.27 

.06 

BLUFF  CITY  3  SW 
BLYT NEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

2.02 
3.13 
3.12 
2.57 

1.29 

1.01   .91   T 

3.09       T 

1.49 

.01   .06 

.01   .01 
.05   .07 

.60 
.62 
T 

.95 
2.07 

,01   ,05 

,07   .05 

T     .01 

.01 

T 

.27 

.03 

BRADFORD 

3.54 

1.16   .28 

BRINKLEY 

3.75 

.02 

1.99 

1.08   T 

,12 

T 

.41   .13 

T 

BUFFALO  TOWER 

- 

-     -     ~ 

_     -     - 

-     -     ■ 

_     _     - 

1.00 
,41   .86 

.14 

■  36 

BURDETTE 
CABOT  A  S» 

3.45 

2.30 

T 

1.95 
.93 

T 

T     .10 
.02 

CALICO  ROCK 

3.45 

3.30   .02 

•  02 

,01   .06 

CAMDEN  1 

1.67 

.83        .25 

.02        T 

.57 
1.50 
1.06 
.04   T 

.40 

T 

T 

CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

2.85 
3.27 

1.26   .07 
1.19   .71 

T 

.07 

T 

.01 

.23 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

3.88 
3.56 

3.84 
3.16 

T 

T 

CONWAY 

2.04 

.01 

1.10 

.Ct 

.03   .79 
1.50 

.07 
■  33 

CORNING 

4.22 

2.39 

_     _     - 

_     -     - 

COVE 

-     -     - 

_     _     _ 

-     _     - 

_     _     _ 

T     ,60 

T     .30 

.12 

T     .01 

T     .34 

CR0S5ETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

3.26 
1.35 

2.  19 
1.02   T 

.03 

T 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 

1.53 
1.66 
2.52 
2.37 

1.50 
2.11   T 
2.12 
2.35 

.12 

.01   .04 

.86 

.16 

,41 
,20 

T     .33 

T 

T 

T 

T 

.03 

.32   .23 

T 

DARDANELLE 

2.71 

DE  OUEEN 

3.75 

3.15 

.25 

,25 

.10 

T 

1.09 

DERMOTT 
OES  ARC 

2.78 
3.19 

T 

1.69 
.74   .25 

T     .04 

T    1.93 

.11 

T 

T 

T           .12 

DEVILS  KNOB 
DIERKS 

3.51 
2.09 

3.20 
1.73 

.20 
.18   .04 

.11 

.12 

.02   T 

T 

T     T     T 

T 

T 

DUMAS  I  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.06 
1.63 

.60   .80 
1.14 

T     .03 
T     ,03 

.49 

.56   .04   .03 

T 

T 

.02 

.01 

T 

T 

T 

.12 

T     T 

T 

T 

EUREKA  SPRINGS 

3.28 

3.22   .01   T 

,05 

T 

.19 

EVENING  SHADE  1  NE 

3.67 

3.48 

T 

.02   T 

FAYETTEVILLE 

3.49 

.70 

2.70   .01   T 

T     T 

,06   T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

4.01 

3.18 

.62   .04 

T     .06   T 
,01   T 
,03   T 

.08 
T 

.10   T 

T     T 

.11 

.11   .56   T 

T 

T 

T 

T 

^ 

,01 
T     T 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  w 

2.68 
2.60 
2.26 

.48 
1.50 

2.39   T 
.94   T 
1.35 

T 

.01 

T     T 

.01 
.16   T 

FORT  SMITH  W6  AIRPORT  VI) 

3.20 

2.19 

1.01   T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

2.74 
2.18 
3.24 
3.34 
1.73 

.05 

T 

2.71 
1.32 
.65   .25 

3.20   .02 

1.51 

.22   .05 

T     T 
.16 

.03 
.54 
2.05   .09 

.10 
.01   .04 

T     T 
.01 

T 
T 

T 

T 

.02 

GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST  A  ESE 

.93 
3.15 
2.26 

1.40 

.78 
1.54   T 
2.18 

T     ,03 
.08   .03 
T     .08 

.12 

.04   .02 

.65 

T 

.04 

T 

T 

GREENBRIER 

1.90 

1.25 

GREENWOOD 

5.20 

5.20       T 

^ 

''' 

GURDON  3  E 
HAMBURG 

1.5B 
3.54 

.90   .09 
1.83 

.03   .06 

.41 

,82   T     .04 

.02 

,07 

,07 

T     T 

T     .64 

,14 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3.08 
2.93 

2.99   .03 
2.35   .04 

.01 

.06 

.40 

.02 

r 

.11 

HECTOR 

2.30 

2.30 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

1.66 
2.30 
2.13 
1.72 
3.35 

T 

.14   .93 
2.20 
1.04 
1.17 
2.83 

.13   .07 
.15 

.30 

.45 

.10 
,87 

.40 

.07   .07 

T     .05 
.02   T 
.05 

T 

.03 

T 

.29 

T 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

2.46 

T 

1.22 

.20 

.63   .39 
.75 

.30 
,20 

.70 

T 
.12 

T 

.05 

.02 

T 

.44 

T 

HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 

3.34 
2.15 
4.04 
1.75 

,03 

1.74   .26   T 
1.40 
3.64 
.85 

.40   .05 
T     T 
.10   .05 

T 

T 

T 

JONESBORO 

. 

2.34   .36 

T     .83   T 
.23  1.06 
.96 
1.87 

T 

T 

.02   T 

,12 
1.46 

,12 

KEISER 

kEO 

LAKE  CITY 

4.16 
2.9! 
3.32 

1.75 
1.50 
1.83   .26 

.05 

,08 

,04 

T 

.03 

.23 
.03 

LAKE  MAUMELLE 

2.9C 

1.00 

LANGLEY 

2.54 

T 

2.01 

T     T 
,07 

.53   T 

T 

T 

LEAD  HILL 

2.7< 

2.67 

_     _     - 

_     -     - 

_     _     _ 

_     -     - 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

- 

-     -     - 

-           ~           ~ 

_     _     _ 

_     -     - 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

2,2'- 
2.3« 

T 

1.45   .05 
.79 

,04   T 

,79 
1,39   ,01   .09 

T 

T 

.02 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.2- 

.0 

1.05 

.05 

.95   .06 
.15 
1,05 

^ 

.07 

LURTON 
MADISON 

4.3 
3.0 

4.20 
1.12   .63 

.0 

T     ,01 

.28 
.05 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

1.6 
3.2 

.04        T 

.84   .09 
1.59 

.06   .0 
.20 

.        .57 
.21  1.13 

i  ■'" 

.03 

.02 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 

2.8 
3.0 

2.56   .05 
1.42 

T 

.10   .15 
.96 

1.10 

\ 

j  .08   T 

T           .02 
.05   ,4S 

,0^ 

MARKED  TREE 

2.2 

1.05   T 

1 

_     _     _ 

_     -     - 

MARSHALL 
MARVELL 

1.3 

S 

.90 

.13 

1 

.35 

MELBOURNE 

-     -     - 

-     -     - 

_     _     _ 

_     _     - 

_     -     - 

I    ~         T 

MENA 

1.6 

I                                       T 

1.45 

.06   .0 

5        .06 
1.96 

.56 

.37 

T 

J 

MONTICELLO  3  S 

3.5 

1 

1.55 

T          T 

m0r08ay  lock  and  dam  8 
morrilton 

1.8 

1.7 

2 
9 

.91   .35 

1.41 

.01   T 

DAILY  PRECIPITATION 
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"5 

Day  of  month 

Station 

1  1  2    3 

4  1 

5  1  6 

7    8  1  9 

10   11  1 

12 

13  1  14   15 

16   17   18 

19   20  1  21 

22  1  23  1  24 

25   26   27 

28  1  29  1  30 

31 

MOUNT  IDA 

2.81 

1.53 

.06 

.05 

1.15 

.02 

MOUNT  MAGAZINE 

- 

-    ~    ~ 

~ 

~ 

_    _    _ 

.06 

T     .20 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

J.08 

2.00 

' 

T 

.07 

T 

T         T 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.45 

2.18 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

4.10 

4.00 

.10 

MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 

3.10 
3.11 
2.47 
2.05 

3.10 
2.29 
1.89 
1.62 

-n 

.22 
.16 
.26 

.06 
.04 

.07 

.59 
.24 

.20 

.06 

.03   .01 

T 

.04 

T 

T     T 

T 

T 

NEWHOPE  3  E 

1.91 

1.65 

NEWPORT 

4.36 

1.95 

.41 

T 
.02 

.22 

1.96 

.40 
.04   .03 
T     ,35 

.06   .11 

T 

T 

T 

T          .04 

NIMROD  DAM 
ODELL  3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 

1.65 
4.41 
2.45 
1.52 

1.25 

4.32 
1.95 

1.13 

.12 

.03 

OSCEOLA 
0WEN5V1LLE 

4.30 
2.67 

.92 

1.10 

1.11 

.05 

T 

,91 
1.43 

.24 

.05   T 

.03 

1.12 
.01 
T 

OZARK 

4.70 

4.70 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

4.00 
4.10 

4.00 
2.73 

1.20 

.03 

.06   .08 

PARIS 
PARKIN  2  W 

4.62 
3.20 

4.31 
.98 

.36 

.31 

.96 

.?4 

.66 

PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

1.44 
1.83 
2.86 

T 

1.44 
.94 
.97 

.08 

.02 

.17 

.81 
.33  1.02 

.03 

.32 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

2.73 

T 

1.35 

.19 

1.05   .08   .02 

T 

T 

T 

.04 

PINE  RIOGE 

2.25 

2.19 

.06 

T 

.17 

T 

T 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 

3.95 
3.87 
2.22 

.20 

2.70 
.70 
1.20 

1.40 

.05 

.0*. 

1.25 
.55 

.90   .02 

.01 

T 

.85 

T 

RATCLIFF 

- 

-    -     - 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

-     -     ~ 

T 

_     -     _ 

ROGERS 

2.35 

.22 

2.12 

T 

.01 

T 

T 

T 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

3.18 
2.70 

2.96 
.75 

.65 

T 

T 

.16   .06 
.60 

.03 

.67 
.05 

SAINT  FRANCIS 

3.87 

2.27 

.31 

1.24 

SALEM 
SEARCY 

2.57 
2.28 

2.27 
.97 

.30 

1.23 

1.16 

.31 
.03   .12 

.03 

.05 
.09 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

3.16 
4.46 
4.23 

T 

1.79 
4.06 
4.02 

.04 

.12 

T 
.05 

.03 

.02 

T 
.01 

SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

1.01 
2.24 

.40 
1.26 

.15 

.15 

.21 

.25 
.78 
1.13 

.02 

.03 
•  72 

STAR  CITY  2  S 

3.38 

1.01 

.52 

STEVE 

.97 

.97 

STORY 

1.76 

1.65 

.11 

T 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

3.05 
3.30 

1.14 
1.51 

.50 
.44 

T 

.02 

.03 

1.21 

1.02 

.03 
.06 

.15 
.22 

sueiAco 

3.53 

3.50 

.03 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

2.25 
1.91 

,01        .06 

1.14 

1.01 

.07 

.11   .09 

T 

.04   .96   .04 
.60   T     T 

.01 

.02 

T 

TURNPIKE 

6.46 

6.40 

.06 

WALDRON 

1.71 

1.71 

T 

T 

T 

T     .03 

.16 

.04   .05 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  FaA  AP 
WARREN 

5.00 
4.64 
2.23 

T 
T 

4.10 
3.23 
1.33 

.72 

T 
T 

.15   T 

1.07   .18   T 
T     .81 

T 

T 

T          T 

WHITE  ROCK 

2.82 

2.77 

T 

T 

.05   T 

WHITECLIFFS 

WYNNE 

3.88 
4.00 

2.85 
2.28 

.30 

,30 

.33 
T     .96 

.10   T 
.21 

.53 

YELLVILLE 

3.04 

2.50 

.03 

.40 

T 

.11 

^        1 

DAILY  TEMPERATURES 
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Da;  Of  Month 

e 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

77 
5« 

75 
57 

73 
56 

74 
59 

7* 
42 

44 
23 

50 
21 

59 

25 

67 
31 

65 
29 

59 

47 

70 
♦9 

67 
55 

65 
29 

35 
23 

45 
32 

44 
17 

51 
17 

61 
27 

61 
33 

66 
40 

71 
40 

67 
41 

63 
43 

68 
30 

66 
46 

50 
28 

42 
24 

42 
17 

55 
24 

60.2 
35.3 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

80 
55 

78 
55 

78 
57 

78 
60 

72 
43 

49 
26 

52 
22 

60 
27 

67 
29 

66 

31 

62 
48 

75 
50 

68 
57 

67 
35 

41 
27 

50 
29 

48 
24 

49 
19 

56 
23 

59 
29 

66 
38 

78 
42 

68 
47 

61 

43 

71 
29 

67 
46 

60 
35 

46 
26 

43 
18 

58 
20 

62.1 
36.3 

ASMDOWN 

MAX 
MIN 

79 
61 

79 
57 

78 
60 

78 
57 

72 
44 

56 
26 

51 
18 

59 
20 

66 
26 

64 
29 

59 
48 

74 
50 

71 
49 

52 
33 

45 
27 

46 
36 

45 
22 

50 
17 

62 
22 

60 
33 

66 

35 

74 
42 

74 
48 

57 
45 

70 
41 

70 
47 

51 
25 

50 
19 

44 
14 

63 
20 

62.5 
35.7 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

74 
45 

72 
46 

76 

44 

74 
59 

70 
45 

45 
26 

48 
19 

60 
23 

66 
26 

67 
38 

60 
47 

72 
47 

69 
59 

64 

30 

36 
26 

48 

30 

47 
17 

45 
15 

57 
19 

50 
26 

68 
34 

72 
33 

69 

42 

64 
50 

52 

24 

60 
42 

42 
32 

42 
17 

42 
16 

53 
15 

59.5 
33.1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

80 
47 

78 
47 

78 
42 

78 
53 

72 
42 

47 
20 

38 
13 

47 
18 

55 
27 

67 
34 

69 
48 

55 

40 

70 
45 

64 
25 

36 

20 

47 
25 

41 
10 

29 

10 

49 

18 

58 
23 

60 
32 

67 
38 

70 
44 

68 
43 

61 
26 

61 

40 

52 
25 

42 

15 

40 
11 

39 
18 

57.3 
30.0 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

77 
51 

74 
45 

75 
42 

75 
57 

72 
43 

43 
25 

48 
15 

58 
20 

66 
25 

68 
35 

62 

51 

70 
44 

67 
56 

64 
29 

37 
26 

48 
33 

44 
15 

49 
13 

56 
19 

59 
27 

66 
26 

71 
29 

68 
41 

65 
40 

60 
24 

57 
42 

42 
29 

40 
15 

39 
11 

53 
17 

69.1 
31.5 

BENTON 

MAX 

MIN 

77 
51 

76 
53 

75 
62 

76 
60 

68 
44 

45 
24 

45 
19 

60 
21 

68 
26 

68 
26 

60 
47 

72 
46 

67 
56 

65 
31 

35 
26 

46 
34 

45 
19 

50 
16 

62 

21 

64 
27 

65 
36 

74 
36 

69 
42 

60 
42 

71 
24 

67 
42 

47 
30 

45 
30 

45 
16 

60.9 
34.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

70 
44 

72 
42 

71 
56 

71 
56 

57 
26 

32 

15 

51 
15 

56 
22 

63 

30 

65 
37 

55 
41 

64 
39 

61 
28 

30 
19 

45 
13 

39 
22 

27 
5 

50 
15 

60 
23 

56 

35 

64 
23 

69 
33 

62 

30 

52 
38 

66 
28 

55 
28 

38 
13 

32 
15 

40 
10 

54 
19 

64.2 
27.3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

73 
56 

78 
54 

78 
52 

77 
58 

77 
45 

68 
26 

40 
19 

51 
22 

62 

27 

68 
28 

65 

30 

56 
48 

71 
52 

65 

32 

38 
25 

39 
27 

47 
21 

36 
16 

52 
18 

60 
26 

60 
22 

66 

38 

72 
42 

57 
40 

60 
27 

71 
28 

63 
32 

46 
22 

46 
16 

43 
18 

59.8 
32.2 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
50 

65 
50 

75 
45 

72 
59 

71 
45 

45 
29 

41 
23 

52 
25 

62 
28 

67 
40 

57 
47 

72 
41 

72 
55 

66 
32 

35 
28 

42 
35 

41 
16 

40 
16 

55 
25 

60 
32 

65 

37 

71 
37 

71 
53 

62 
41 

55 
31 

57 
38 

38 
31 

35 
23 

36 
18 

48 
20 

55.6 
35.0 

BOONEVILLE 

MAX 

MIN 

76 
49 

80 
52 

7B 
62 

77 
55 

64 
35 

39 
21 

52 
16 

68 
20 

68 
25 

68 
30 

59 
49 

70 
51 

74 
38 

40 
28 

38 

20 

45 

34 

36 
14 

55 
15 

65 
21 

64 
36 

70 
27 

75 
40 

68 

40 

59 
36 

73 
25 

60 
37 

46 
22 

42 

20 

46 
10 

52 
24 

60.6 
31.7 

BRINKLEV 

MAX 
MIN 

75 
47 

75 
50 

78 
47 

75 
64 

68 
42 

45 
31 

52 
24 

54 

25 

65 
32 

68 

41 

61 
44 

75 
46 

75 
56 

70 
28 

37 
27 

46 
35 

46 
20 

46 

57 
21 

64 
31 

67 
39 

74 
35 

73 
53 

50 
42 

55 
25 

58 
39 

41 
32 

44 
18 

40 
16 

53 
21 

60.2 
35.5 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

79 
59 

80 
56 

76 
55 

80 
63 

74 
47 

48 
25 

51 

21 

60 
22 

68 
27 

69 
28 

62 
49 

76 
45 

72 
58 

65 
34 

43 
28 

49 

37 

42 
23 

51 
16 

64 
20 

61 
25 

70 
36 

77 
39 

55 
43 

65 
44 

73 
29 

72 
51 

62 

37 

46 
21 

46 
17 

51 
19 

63.2 
35.8 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
52 

77 
50 

77 
61 

77 
59 

69 
35 

40 
22 

48 
19 

59 
22 

66 
27 

69 

31 

60 
44 

67 
48 

69 
42 

43 
25 

34 
18 

45 
33 

38 
16 

48 
16 

57 
23 

61 
37 

65 
28 

73 
38 

67 

43 

69 

38 

70 
27 

61 
39 

47 
23 

43 

15 

42 
12 

58 
21 

58.7 
32.1 

CONWAY 

MAX 
MIN 

75 
54 

75 
53 

78 
54 

76 
60 

73 
42 

42 
24 

48 
18 

59 
21 

68 
26 

68 
31 

60 
48 

73 
47 

70 
59 

65 
30 

37 
25 

47 

35 

47 
18 

49 
15 

53 

21 

61 

31 

66 

32 

73 
36 

69 
42 

63 
42 

67 
31 

62 
44 

45 
26 

43 
18 

41 
14 

67 
19 

60.3 
33.9 

CORNING 

MAX 
MIN 

73 
44 

72 
47 

77 
45 

79 
54 

65 
35 

38 
27 

45 
20 

54 
23 

65 
27 

68 
42 

59 

44 

67 
39 

69 

39 

39 
30 

39 
28 

42 
34 

42 

13 

43 

17 

56 
22 

58 
30 

67 
33 

70 
33 

68 
49 

63 
38 

53 
29 

53 
33 

40 
31 

36 
21 

36 

15 

49 
22 

56.2 

32.1 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

77 
60 

78 
49 

78 
56 

76 
63 

74 
54 

58 

27 

48 
21 

57 
24 

65 
27 

69 

30 

60 
48 

76 
46 

75 
54 

70 
35 

44 
29 

54 
39 

51 
27 

50 
18 

64 
23 

66 
29 

69 

38 

74 
42 

74 
59 

69 
42 

70 
29 

78 
52 

62 
36 

44 
20 

45 
19 

67 
23 

64.1 
37.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 

MIN 

73 
56 

74 
56 

77 
52 

74 
63 

70 
45 

47 
28 

41 
24 

55 
27 

60 
27 

63 
39 

70 
41 

75 
50 

76 
54 

72 
34 

38 
28 

48 
36 

47 
21 

45 
18 

62 
24 

53 
33 

69 
31 

72 
32 

74 
55 

70 
43 

75 
30 

72 
46 

46 
34 

46 
29 

49 
24 

60 
21 

61.8 

37.0 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

75 
51 

76 
54 

78 
59 

77 
60 

70 
38 

40 
24 

46 
19 

59 
22 

67 
27 

67 
31 

59 

51 

70 
48 

67 
44 

48 
31 

36 

24 

45 
34 

44 
18 

51 
17 

60 
22 

51 
30 

65 
32 

73 
37 

72 
43 

61 
42 

70 
30 

64 
44 

48 

21 

43 
19 

40 
14 

60 
19 

59.7 
33.5 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

81 
59 

79 
57 

79 
65 

78 
60 

65 
39 

46 
24 

55 

20 

62 
22 

69 

27 

63 

30 

55 

47 

70 
50 

72 
44 

44 
31 

37 
23 

46 
35 

43 
20 

54 
18 

62 
23 

50 
32 

58 
36 

74 
44 

72 
48 

64 
38 

75 
38 

65 
43 

60 
31 

43 
24 

47 
15 

63 
23 

61.4 
35.5 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

71 
50 

75 
51 

72 
47 

78 
57 

76 
58 

65 
25 

39 
20 

47 
20 

57 
25 

65 
30 

67 
39 

61 
48 

73 
48 

72 
32 

35 
29 

40 
29 

47 
18 

33 
16 

46 
19^ 

58 
28 

64 
34 

68 
37 

74 
47 

67 

60 

60 

30 

66 

33 

60 
32 

40 
21 

44 
17 

41 
18 

58.7 
33.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

70 
49 

70 
51 

68 
56 

68 
54 

61 
26 

34 
11 

44 
18 

54 
32 

60 
35 

61 
43 

52 
42 

18 

15 

37 
25 

30 
5 

45 

15 

52 
34 

53 
35 

61 
39 

65 
45 

66 

43 

54 
37 

60 
31 

55 
29 

37 
18 

34 
20 

34 
16 

50 
23 

52.9 
30.9 

DIERKS 

MAX 
MIN 

80 
55 

81 
50 

80 
60 

77 
57 

63 

37 

43 
22 

52 

16 

64 

18 

67 
24 

62 

25 

54 
46 

69 
50 

71 
44 

52 
30 

39 
22 

47 
35 

45 
20 

53 
14 

63 
19 

60 
27 

70 
37 

75 
38 

69 

42 

62 

31 

74 
33 

54 
50 

50 
26 

45 

18 

47 
11 

61 

17 

61.3 
32.5 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

78 
55 

79 
53 

74 
55 

77 
62 

73 
45 

47 
27 

49 
21 

58 
25 

65 
28 

70 
32 

56 
47 

72 
49 

77 
53 

68 
34 

41 
29 

51 
37 

46 
23 

49 
16 

62 
22 

56 
30 

70 
36 

75 
40 

79 
55 

65 
46 

69 
29 

76 
46 

45 
31 

46 
23 

44 
19 

55 
22 

52.7 
36.3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
61 

79 
60 

75 
59 

79 
60 

64 
34 

40 
26 

49 
22 

58 
25 

65 
26 

66 

30 

57 
49 

76 
47 

73 
43 

43 
32 

43 
31 

51 
40 

44 
24 

52 

16 

62 
22 

65 

28 

68 

37 

74 
43 

67 
50 

63 
34 

72 
30 

74 
45 

45 
27 

43 
21 

45 
18 

59 
24 

60.9 
35.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
45 

68 
45 

71 
51 

71 
55 

66 
27 

33 
13 

55 
14 

58 
25 

65 
35 

67 
45 

56 
41 

63 
41 

62 
29 

31 
18 

41 
13 

38 
24 

27 
5 

52 
15 

63 
31 

55 

41 

57 
29 

78 
42 

65 
33 

57 
38 

65 
28 

52 

30 

39 
14 

34 
16 

42 
9 

56 

24 

56.0 
29.2 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
48 

75 
50 

70 
60 

71 
57 

61 
26 

32 
16 

51 
17 

56 
24 

64 
29 

64 
45 

54 
42 

63 
46 

61 
30 

32 
20 

45 
15 

39 
23 

27 
7 

49 
20 

60 
26 

55 
45 

56 
27 

69 
44 

62 
36 

53 
39 

55 

30 

58 

30 

38 
18 

32 
16 

43 

11 

56 
29 

54.7 
30.9 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

74 
45 

78 
51 

70 
60 

73 
50 

55 
23 

32 

17 

53 
15 

59 
22 

66 
28 

63 
40 

52 
43 

64 
46 

62 
26 

32 

17 

45 
13 

40 
18 

27 
9 

50 

15 

60 
23 

58 
35 

57 
24 

70 
32 

56 

31 

54 
28 

56 

27 

51 
28 

39 
17 

31 
13 

45 
9 

57 
28 

55.3 
27.8 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 

44 

73 
45 

70 
61 

70 
56 

67 
25 

31 
14 

51 
14 

57 
21 

62 

27 

63 
40 

58 

40 

63 
43 

62 
28 

33 
17 

45 
13 

40 
23 

30 
5 

48 
14 

59 
23 

54 
41 

55 
24 

68 
36 

62 

30 

55 

37 

66 
27 

60 
28 

38 
16 

35 
12 

42 
8 

55 
26 

66.1 
27.8 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
47 

71 
47 

75 
49 

75 
54 

57 
29 

35 
20 

50 

15 

57 
22 

67 
26 

70 
35 

54 

41 

66 
42 

66 

30 

34 
21 

39 
20 

43 
22 

28 

10 

55 

13 

58 
22 

59 
32 

57 
27 

71 
33 

69 
44 

50 
34 

56 
28 

49 
32 

40 
23 

35 
17 

40 
10 

50 
16 

66.4 
■  28.7 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

78 
54 

73 
48 

58 
25 

55 
22 

57 
26 

64 
33 

65 
39 

60 
47 

74 
50 

71 
57 

65 
33 

39 

29 

47 
35 

48 
22 

49 
16 

61 

30 

60 
34 

67 
41 

75 
49 

65 
55 

53 
42 

70 
34 

58 
48 

48 
35 

45 
24 

42 
20 

57 
27 

60.1 
36.1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
52 

79 

57 

77 
62 

75 
53 

56 
29 

38 
21 

50 
20 

59 
25 

67 
30 

65 
35 

57 
48 

67 
52 

70 
31 

37 
23 

37 
22 

45 
25 

35 
15 

52 
18 

51 
26 

51 
38 

66 
32 

73 
43 

63 

40 

58 
35 

73 
31 

52 
33 

45 
24 

36 
22 

44 
15 

61 
24 

67.9 
32.7 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

74 
49 

76 
48 

73 
63 

74 
59 

72 
33 

36 
19 

49 
17 

60 
23 

65 
28 

66 
28 

61 
42 

65 

50 

65 
36 

38 
25 

34 
16 

44 
32 

34 
12 

47 
17 

50 
22 

58 
37 

55 

30 

71 
34 

69 

37 

51 
42 

70 
25 

62 
36 

43 
21 

40 
14 

41 
9 

59 
15 

67.7 
30.6 

GILBERT 

MAX 
MIN 

75 
49 

73 
41 

77 
44 

75 
58 

68 
42 

45 
20 

52 
14 

61 
18 

71 
22 

70 
28 

61 
45 

68 
44 

67 
43 

43 
27 

38 
24 

43 
35 

36 
11 

56 
11 

56 
17 

55 
30 

70 
22 

71 
28 

59 
39 

60 
37 

66 

20 

51 
31 

42 
21 

39 

11 

42 
5 

59 
14 

58.7 
28.4 

GPAVETTE 

MAX 
MIN 

70 
43 

74 
43 

70 
46 

73 
56 

61 
25 

32 
14 

53 

14 

58 
22 

66 
26 

66 

42 

55 
40 

64 
39 

61 
28 

33 

17 

47 
15 

39 
22 

29 

4 

51 
15 

59 
25 

54 
40 

55 
21 

70 
38 

52 

28 

54 
37 

67 
26 

54 
28 

38 
13 

33 

11 

42 
6 

56 
21 

55.2 
26.9 

HARRISON 

MAX 
MIN 

75 
46 

72 
46 

75 
48 

75 
57 

67 
31 

34 

17 

52 

15 

59 
21 

67 
26 

69 
36 

59 
47 

65 
39 

59 
34 

45 
22 

38 
14 

40 
28 

31 
8 

56 
15 

63 

21 

63 
39 

67 
24 

69 
32 

55 
40 

56 
41 

65 
25 

58 
32 

40 
20 

34 
16 

40 
9 

58 
23 

57.2 
29.1 

HELENA 

MAX 

MIN 

73 
54 

71 
55 

77 
48 

75 
65 

73 
53 

53 
32 

45 
24 

55 
28 

63 
32 

68 
38 

63 
52 

73 
50 

73 
60 

70 
32 

39 
30 

48 
35 

45 
23 

45 
20 

55 
26 

63 
32 

55 
40 

72 

40 

74 
58 

71 
61 

63 
32 

62 
42 

55 
35 

41 
27 

40 
20 

50 
24 

60.7 
38.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

69 
60 

79 
59 

80 
61 

78 
61 

78 
53 

55 
25 

42 
21 

50 
22 

58 
28 

66 
30 

66 

39 

52 
49 

75 
51 

71 
33 

39 
27 

43 
29 

46 
24 

39 

17 

52 
22 

64 
28 

52 
33 

58 
41 

75 
50 

70 
42 

62 

30 

73 
34 

70 
33 

46 
22 

44 
15 

45 

20 

60.5 
35.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1939 


Station 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA  2    S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


PARIS 


PERRYVILLE 


PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  I 

PORTLAND 


RUSSELLVILLE 


SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


74   69 
50   53 


70   71 
47   48 


74   72 
51   55 


77   74 
55   58 


80   81 
60   61 


80   77 
52   53 


75   71 
44   39 


72   71 
48   47 


69   68 
57   46 


77   78 
55   66 


78   79 
56   54 


52   50   59 


74   70 
46   49 


46  45  45 

76  82  81 

58  56  56 

72  80  80 
58  56  60 

78  71  75 

53  50  47 

67  69  67 
52  55  56 

80  78  80 

68  56  64 

74  78  77 

52  53  67 

73  73  72 
48  50  40 


73   68   42 


72   67 
59   38 


77   55 
61   42 


60 
48   30 


77   59 
59   34 


79   73 
60   40 


77   73 
60   43 


74   65 
59   36 


77   71 
49   48 


58   63 
26   27 


56   67 
22   28 


57   66 
26   32 


59   67 
23   26 


57   68 
19   23 


74 
48 


75   72   49 
59   42   25 


71   62   40 
60   40   22 


69   35   48 
34   18   17 


79   67 
43   26 


77   50 
46   23 


52   62   68 
18   25   32 


48   57   65 
23   20   24 


48   58   66 
19   25   29 


59   72 
51   42 


57   73 
50   49 


65   60   74 
27   47   52 


60   64 
44   39 


69   75 
53   45 


57   65 
46   51 


68   76 

33   50 


Day  Of  Month 
15 


72   64   36 
55   30   29 


75   68   40 
55   31   22 


71   66   37 
56   30   26 


67   38   36 
38   28   27 


69   61   37 
53   35   27 


64   42   41 
42   26   22 


75   68   38 
53   29   25 


65   38   36 
38   26   22 


76   69   42 
55   33   28 


47   30   23 


53   30  22 


72   54 
45   23 


75   79 
52   54 


64 

79 

59 

58 

79 

78 

57 

59 

71 

74 

47 

49 

75   77   79 


68   75 
52   55 


75   72 
52   53 


75   37 
34   2  2 


70   46 
46   22 


76   72   55 


57   40 
35   27 


70   41 
41   26 


55   53   29 


79 

75 

58 

58 

43 

24 

72 

58 

33 

55 

28 

14 

78 

71 

42 

60 

38 

23 

78 

76 

71 

56 

61 

28 

75 

70 

42 

60 

42 

25 

57 

57 

19 

26 

47 

56 

18 

22 

54 

62 

21 

27 

49 

51 

22 

25 

57 

67 

24 

28 

53 

61 

22 

27 

60 

66 

21 

25 

61 

67 

25 

30 

56 

65 

22 

26 

50 

58 

21 

27 

55 

50 

30 

33 

59   68 
44   40 


32   45   42 
26   15   21 


47   47   46 
35   20   17 


42   34   55 
30   10   12 


47   34   47 
34   20   21 


51   45   52 
37   24   15 


43   40   49 


45   45   45 
33   18   14 


42   40   45 
34   18   16 


43   37   53 
34   16   15 


51   46   48 
35   28   13 


34   17   15 


57   59 
24   28 


58   60 
19   33 


38  43 
20   32 


34  37 
21i  25 


68   64 
35   49 


56 

67 

25 

28 

25 

25 

45 

57 

22 

30 

58 

67 

23 

30 

58 

56 

25 

35 

53 

68 

22 

28 

48 

57 

25 

28 

57 

68 

22 

27 

38 

69 
31 

55  62  75 

28  47  50 

57  61  68 
32  51  50 

58  60  70 
36  47  43 

70  60  70 

29  47  50 

61  50  72 

35  48  49 

70  50  75 

3  7  49  51 

55  75 


65   60   60 


55   53   73 
34   47   49 


66   60   54 


72   39   35 


681  39 
2ll  28 


391  46 
271  27 


35I  45 
20'  31 


36l  43 
281  33 


38:  'S 
181  32 


:  50 

29|  30 


38;  49 
30;  3  5 


39I  48 
28l  36 


40 
18 

54 
13 

35 

53 

9 

13 

44 

28 

9 

9 

52 

42 

22 

16 

45 

39 

20 

16 

43 

46 

15 

17 

45 

36 

17 

14 

46 

54 

23 

17 

37 

50 

15 

18 

42 

42 

14 

16 

39 

50 

14 

15 

47 

53 

21 

12 

49 

51 

23 

40 

20 
48 

41 

43 

61 

51 

50 

49 

52 

68 

40 

50 

61 

74 

50 

46 

52   29   301  25 


47   37   30|  32 

72   67   401  40 
60   3  2   2  6l  23 


35  45 
20   35 


75   75   38i  '0 
52   2  8   2  5 


67   64   37 


40 

48 

20 

19 

45 

13 

14 

52 

36 

27 

19 

51 

53 

17 

23 

27 

51 

5 

15 

43 

52 

17 

16 

48 

34 

21 

16 

47 

48 

18 

16 

57   56 
18   25 


57   65 
23   30 


57   60 
23   30 


63   51   70 
30   35   33 


64   65   70 
15   34   32 


58   62   66 
23   32   36 


63   62   69 
20   23   29 


58  56  65 
19  35  30 

53  57  56 

14  22  25 

54  62  50 
22  23  30 

51  61  50 

19  28  35 

56  59  57 

22  28  35 

55  62  53 

15  26  28 

64  61  68 

23  33  36 

59  51  66 
25  41  31 

55  60  65 
21  27  35 

60  64  68 

20  28  30 

62  62  54 

18  38  36 

65  60  69 
27  25  32 

56  51  67 
23  30  37 

53  58  65 

19  28  34 

50  63  67 

20  23  32 


63   57   66 


50   61   57 
23   30   29 


45   63   70 


51   52   68 
21   31   35 


72   69   64 
38   52   44 


55   72   54 
34   44   43 


75   73   51 
39   46   45 


67   60   56 
34   35   42 


74   68   63 
34   42   40 


70   69   59 
28   36   41 


73   73 
35   52 


68   75   61 
36   35   44 


72   71   57 
47   50   42 


74   74   67 


73   69   50 
38   44   49 


72   71   65 
40   42   39 


65   67   55 


57   50   40 
27   37   32 


69   60   44 
35   39   32 


64 
27 

59 
42 

54 
40 

70 
37 

74 
44 

68 
36 

65 
42 

73 
50 

68 
40 

73 
35 

70 
47 

62 
43 

58 
36 

73 
43 

71 
41 

75 
40 

71 
47 

68 
40 

74 
45 

58 

43 

58 
40 

70 
31 

70 
47 

54 
42 

75 
35 

71 
46 

60 
43 

66 
36 

66 
38 

60 
38 

62   66   47 
25   44   31 


29   51   33 


68   63   49 
30   45   28 


71   54   50 
24   45   28 


45   40 
20   16 


37   38   59 


55 

35 

40 
21 

62 

31 

49 
23 

73 
28 

63 
32 

73 
29 

65 
29 

55 
39 

41 
31 

70 
28 

53 
28 

74   71   56 


72 

30 

59 
38 

48 
24 

56 
28 

53 
39 

41 

31 

74 
27 

55 
38 

48 
24 

68 
31 

51 
43 

52 
25 

45   44   57 
16   13   24 


23   17   21 


43   45   62 
19   11   15 


40   35   38 


75   74   62 
42   48   40 


70   75 
38   46 


71   65 
53   43 


75 

37 

71 
44 

64 
38 

75 
42 

74 
35 

70 
45 

47 
14 

48 
15 

44 
13 

45 
22 

40 
15 

52 
21 

43 

14 

45 
17 

48 
14 

63 

20 

44 
15 

50 
23 

38 
15 

50 
20 

45 
12 

62 
22 

22   21   18 


65 

32 

70 
40 

78 
38 

24 

44 
22 

44 
22 

68 
32 

67 
42 

48 
25 

45 

18 

50 
21 

58 
30 

66 
29 

62 

30 

39 
17 

34 
20 

40 
10 

55 
23 

72 
28 

64 
40 

48 
27 

43 
18 

42 
14 

52 
18 

51 
29 

67 
32 

69 
35 

38 
23 

42 
19 

41 
20 

55 
28 

59 
42 

47 
32 

45 
20 

40 
15 

56 

19 

55. 
30. 

5 

0 

55. 
27. 

2 

3 

52. 
32. 

0 
6 

59. 
33. 

8 
5 

57. 
33. 

6 

5 

60 
31. 

0 

7 

63. 
35. 

3 
8 

59 
34, 

3 
3 

57 
33 

9 
2 

50 
32 

8 

0 

51 
33 

1 
9 

53 
38 

4 
8 

60 
34 

0 
5 

55 
30 

9 
.7 

62 
36 

,7 
.5 

63 
35 

.2 

.8 

56 
30 

.6 

.0 

60 
33 

.2 
.4 

60 
34 

.0 
.6 

60 
34 

.3 
.5 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARIUDSAS 
NOVEHBER  1959 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
46 

76 
48 

71 
60 

73 
57 

60 
28 

32 
16 

53 
16 

59 
24 

66 

30 

66 
41 

55 
43 

65 
47 

62 
29 

33  46 
19   18 

39  31 
23    8 

51 
17 

52 

27 

54 
41 

68 
25 

71 
48 

64 
32 

55 
41 

58 
31 

58 
31 

38 
16 

31 
13 

45 

11 

57 
25 

56.0 
30.4 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

72 
55 

73 
57 

79 
53 

75 
62 

71 
46 

49 
28 

46 
25 

55 
28 

65 
32 

68 
36 

60 
50 

76 
50 

75 
55 

70  39 
33   29 

48  45 
35   21 

44 
19 

58 
25 

62 
34 

55 

39 

75 
42 

74 
53 

57 
49 

56 
33 

53 
46 

47 
34 

43 
23 

40 
17 

53 
23 

60.8 
37.8 

STUTTGART  9  E5E 

MAX 
MIN 

66 
52 

73 
52 

73 
52 

80 
50 

75 
61 

57 
28 

40 
24 

47 
26 

55 
31 

63 
36 

57 
36 

55 
48 

74 
51 

75  35 
33   29 

41  47 
30   21 

34 
19 

44 
23 

58 
32 

50 
37 

55 
39 

73 
45 

73 
48 

59 

31 

65 
34 

64 

34 

39 
24 

42 
20 

39 
24 

58.4 
35.7 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

73 
51 

78 
55 

78 
58 

76 
52 

69 
34 

39 
20 

49 
25 

60 
24 

67 
30 

69 
31 

61 

47 

70 
48 

71 
39 

44  38 
27   18 

45  44 
30   13 

49 
15 

59 
23 

63 
35 

55 
35 

73 
42 

58 
45 

61 
38 

72 
29 

67 
35 

50 
22 

44 
20 

42 
14 

58 
18 

50.1 
32.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
63 

79 
60 

78 
66 

79 
59 

60 
32 

43 
27 

51 
23 

58 
26 

65 
32 

66 
39 

55 
49 

74 
51 

72 
37 

39  40 
31   28 

47  40 
37   25 

52 
21 

62 
28 

61 
34 

66 

40 

74 
50 

71 
48 

53. 
43 

73 
38 

59 

40 

48 
31 

43 
25 

47 
20 

53 
31 

50.5 
37.8 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

61 
49 

70 
45 

67 
51 

67 

69 
29 

31 
13 

43 
18 

53 
32 

58 
41 

68 
38 

53 
43 

55 
41 

58 
32 

31 
19   14 

38  29 
26    6 

15 

52 

54 
35 

50 
39 

64 
47 

60 
50 

54 
32 

69 
31 

57 
30 

42 
25 

40 
20 

33 
U 

49 
22 

53.0 
30.6 

WALDRON 

MAX 
MIN 

77 
51 

80 
51 

77 
63 

76 
58 

69 
37 

39 
20 

53 
15 

59 
18 

68 
23 

63 
28 

57 
48 

55 

51 

58 
38 

38  38 
27   17 

47  35 
33   14 

56 
12 

65 
19 

63 
33 

58 
25 

73 
39 

57 
37 

52 
34 

72 
24 

57 
37 

43 
23 

42 
21 

45 
10 

50 
18 

59.8 
30.8 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
4B 

69 
49 

76 
50 

72 
59 

63 
33 

37 
26 

45 
22 

54 
26 

65 
30 

67 
39 

55 
43 

59 

42 

57 
36 

36  35 
29   29 

44  29 
27   15 

42 
18 

53 
24 

58 
30 

66 

36 

70 
35 

65 
49 

55 
35 

55 

30 

49 
35 

39 
28 

35 
22 

37 
15 

50 
23 

54.4 
32.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

77 
58 

80 
59 

80 
60 

78 
63 

70 
43 

44 
27 

50 
21 

58 
25 

66 
29 

58 
34 

60 
49 

75 
50 

75 
55 

70  42 
34   30 

51  46 
37   24 

47 
17 

56 
34 

64 
40 

71 
37 

75 
44 

75 
53 

65 
45 

71 
32 

70 
45 

46 
35 

47 
24 

45 
19 

57 
24 

63.0 
38.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

69 

48 

71 
52 

65 

57 

67 
54 

61 
25 

34 
11 

43 

18 

55 
32 

61 
38 

50 
41 

52 

42 

57 
43 

55 
30 

30  30 
16   16 

37  25 
24    3 

44 
17 

50 
34 

49 
38 

50 
40 

65 
44 

63 
44 

53 
37 

53 
31 

57 
28 

39 
19 

36 
21 

34 
16 

50 
25 

51.2 
31.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 
47 

72 
47 

73 
48 

73 
40 

49 
29 

45 
19 

49 
17 

64 
30 

68 
40 

59 
51 

75 
46 

75 
54 

58  41 
31   25 

45  43 
38   18 

44 
19 

25 

55 

28 

67 
31 

58 
39 

73 
47 

56 
42 

61 
29 

60 
42 

45 
29 

40 
22 

40 
14 

52 
15 

59.4 
33.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
33 

.06 
35 

.09 
16 

.06 
40 

.11 
32 

151 

64 

* 
18 

.27 
15 

.11 
20 

.02 
18 

.00 
6 

.03 
24 

.16 
98 

52 

29 

83 

39 

18 

16 

.42 
8 

.05 
10 

.06 
18 

.04 
23 

* 
70 

.20 
26 

.08 
74 

46 

51 

10 

B  2.22 
1143 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

3 

.09 
7 

.11 
2 

48 

.18 
39 

90 

51 

2 

6 

.44 
9 

.07 
26 

.01 

1 

.07 
59 

.09 
82 

.03 
45 

.04 
5 

55 

38 

* 
4 

.21 
7 

.04 

11 

.05 

5 

.09 
27 

.07 

15 

.16 
57 

.14 
59 

.11 
100 

.07 
47 

27 

8 

B  2.39 
935 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
15 

.11 
13 

.09 

18 

88 

.18 
39 

92 

46 

16 

15 

* 
15 

.47 
25 

.05 

7 

.00 
48 

.13 
82 

37 

* 
30 

51 

35 

IS 

* 
11 

.27 
26 

.06 
19 

.08 
37 

.00 
20 

56 

.24 
42 

.05 
52 

41 

43 

20 

B  2.08 
1057 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
7 

.05 
8 

.10 
7 

.03 
22 

.14 
17 

.05 
52 

20 

* 
6 

.13 
6 

.05 
6 

.01 
13 

.01 
3 

.00 
21 

.07 
35 

17 

.08 
10 

21 

* 
12 

9 

.16 
7 

.01 
6 

.03 

5 

.05 

11 

.04 

14 

.10 
32 

.05 
20 

.03 
26 

.04 

18 

17 

- 

B  1.39 
B  463 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.02 
6 

.16 
8 

.03 
30 

.12 
161 

125 

172 

36 

♦ 
12 

.32 

11 

.08 
22 

.16 
62 

.00 
12 

.12 
101 

.11 
118 

92 

.04 
43 

51 

50 

28 

.08 
23 

.14 
20 

.04 
29 

.08 
56 

.08 
84 

* 
94 

.06 
132 

.08 
74 

34 

46 

22 

B  1.91 
1754 

Static 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  month 


DUMAS  1  ESE 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

ROGERS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See   relerence   i 


5   following   Station   Index. 
138    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER    1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEMBER    1959 


140 


STATION  INDEX 


STATION 


I    FORK 

Y  J  we 


APPLETON 
ARKADetPMI* 
ARKANSAS   CITY 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGOSIA 

BATESVfLLE    LIVCSTOCK 


BATESVILLE 
SEAR    CREEK 
8EATV    LAKE 
BEEBE 
BEECH   GROVE 

BEEOEVILLE 
BENTON 
8ENT0NVILLE 
BERRYVILLE    4    NW 
>    FORK 

BIG   LAKE   OUTLET 
BLACK    ROCK 

ELY  WUWTAIN 
SLUE  MOUNTAIN  OAP 
BLUFf    CITY    3    SW 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
eOTKlNBURG    2    S 
BOUGHT ON 
BRADFORD 

BRlNKLEV 
BUFFALO    TOWER 

SHOALS    DAM 
BURDETTE 
CABOT    A    SW 

CALICO    ROCK 
CAMDEN    I 
CAMDEN    2 
CARLISLE    i    SW 
CABPENTER    DAM 

CLARENDON 

LARKSVILLE 

LINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2    NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2 

MINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

DARDANELLE 
DC  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 


FAYETTEVILLE  E«i 


AND    D    NO    1 


FORDYCE    6    W 
FOREMAN 
FORREST    CITY 
FORT    SMITH    we    AIRPORT 
T    SMITH    WATER    PLANT 


GREEN   FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON    3    E 


R1S0N 

ER    SPRINGS    3    HE 

ER    SPRINGS    3    SW 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

•IKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

1TTLE    RIVER 
HOWARD 
HOOORUFF 
WHITE 
INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


JACKSON 
SALINE 
BENTON 


M1SSISSIP1 

LAWRENCE 

GARLAND 


Ml  SSI  SSI  PI 
LOGAN 
VAN  QUREN 
NEVADA 


OUACHITA 

LONOKE 
GARLAND 

2    MONROE 
55    JOHNSON 
1A92    VAN   6UREN 
AD I  SON 


SPRINGS    : 
ITSVlLLE 
TIG   DAM 


JASPER 
jESSIEVlLLE 
JONESaORO 
REISER 


INGSLANO    3    SSI 


POLK 

ASHLEY 

PULASKI 


9Afl 

SEVIER 

I960 

CHICOT 

.966 

PRAIRI 

1982 

?015 

HOWARD 

71Ae 

DESHA 

DESHA 

2  300 

UMON 

BENTON 
6    CARROLL 
Z962    FAULKNER 
SEBASTIA 


.EE    CREEK    GUARD    STATIC 


AD  1  SON 
AGNOLlA 
AGNOLIA 


CRAIGHEAD 
MISSISSIPP 

LONOKE 


BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 

FULTON 


93 

29 

93 

2» 

93 

j^ 

93 

00 

9? 

53 

03 

91 

89  55 

35  09 

93  55 

35  39 

92  28 

33  52 

93  20 

3*  25 

91  28 

3*  53 

91  12 

35  52 

93  30 

36  22 

92  3* 

35  49 

89  57 

34  58 

91  30 

35  43 

93  24 

34  07 

94  02 

33  53 

91  29 

33  53 

91  30 

33  13 

92  48 

36  24 

93  44 

36  05 

91  37 

36  05 

94  10 

36  00 

94  10 

36  24 

94  28 

36  18 

93  2Z 

35  14 

92  23 

35  13 

94  15 

33  54 

93  06 

33  14 

91  48 

36  19 

91  29 

36  14 

93  07 

35  3Z 

92  01 

35  28 

92  03 

35  2B 

92  58 

90  35 

92  16 

33  43 

93  33 

34  22 

93  41 

33  56 

94  22 

34  31 

93  03 

36  05 

93  44 

33  02 

92  05 

33  35 

94  03 

36  01 

93  11 

34  42 

93  04 

35  50 

90  42 

35  41 

90  05 

34  36 

92  00 

33  50 

92  16 

90  26 

34  51 

92  28 

35  26 

93  25 

34  19 

93  51 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  v.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 


JOHN  W. 
SW  GAS  - 


CECIL  Wll 
UN  I  VERS r 
UN  I  VERS r 


B.  B.  HAMMOND 

P.  M,  BRECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  C.  STIOHAM 
ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
MARSHALL  HICKMON 


;ICHARD  ) 


8.  F.  NORTHERN 
DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  8.  RIOOICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 


JOE    C.    ALLEN 

U   S   FOREST   SERVICE 

flILLIE    JO    YOUNG 

CUMMINS    PRISON    FARM 
FERNA    JONES    TEDDER 
WILLIAM    A.    BROWN 
J.    A.    MOUDV 
U    S    SOIL    CONS    SEfiVlCI 


GER 


OPHA  WOLFE 
CHARLES  F.  ' 
S  FED  AVI 

IVERSITY  I 


ARKANSAS  FORESTRY  Cf 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDEHGRASS 

GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 


\.    JAMES  L1NDER 
rHERESA  DONALDSON 
JEA  GRAY  6EENE 
.ESTER  B.  LOGAN 


CHARLEY  M, 
LUCY  A.  Bl 
UNIVERSIT' 

AVADELLE  I 


QUINTON  R.  CLARK 
LURA  8.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

CLAY  A.  CLARY 

IDA  G.  HAMEY 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

SW  GAS  ANO  ELECTRIC  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
ERNEST  H,  PUCKETT 


STATION 


morobay  lock 


I    home  I  NNt 
t  HOME  C  OF 


OZARK 
OZONE 
PARAGOULD  I 


PARKIN  2  W 
PARKS 
PARTHENON 
PERRVVILLE 


POCAHONIaS  I 
PORTLAND 

PRESCOTT 

PRESCOTT    Srs 

RAVANA    1    NE 
REMMEL    DAM 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM    SPRINGS 


COUNTY 


CALHOUN 

GOMERY 


HOWARD 
JACKSON 


WASHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 


CROSS 

SCOTT 
NEWTON 


WHEELING 
^HITE    ROCK 
^HITECLIFFS 


INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


57 

51 

07 

52 

14 

50 

16 

57 

10 

93    23 

92  51 

93  53 


IS 

]S 

91 

44 

97 

36 

1  1 

94 

33 

33 

55 

v.; 

48 

13 

7? 

93 

30 

33 

54 

91 

51 

93 

31 

34 

79 

91 

32 

36  08 
33  36 
35    55 


^S 


OBSERVER 


HELEN  E 

AD 

IMS 

T.  JOHN 

0 

0  s 

N  KH6M 

A 

POWE 

H  A 

0  LIGHT 

u 

5 

COR 

S  0 

ENGINEE 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

NELL     A,     TAPLEY 

HENRY    G.    ARVIN 

U    S   CORPS    OF    ENGINEERS 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
EDNA    J.    WESTFALL 
ELSIE    F,    WARD 
LUTHER    D.    SUHMERSt    JB 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

U    S    CORPS    OF    ENGINEER 
MRS.    RENZO   HURST 
JOAN    S.     GRESHAM 
J.    T.    HARGIS 
THOMAS    F.    MCKINION 


:0R1NE    D.    GARDNER 


U    S    FED    AVIATION    AGENCY 
J,    R.    HUDDLESTON 
BENEDICTINE    SISTERS 
PEARL    NEWTON 


.    POWER    AND 
iARD    FOWLER 


ADAM    C.     MELTON 


KANSAS    FORESTRY 

iRA    L.    MAYBERRy 
GEORGE    L.    CLARK 

■NIVERSITY    OF     ARK 
lEW    SUBIACO    ABBEY 


FOREST    SERVICE 


EFFIE    0.    LITTLE 

THOMAS    W.    CONE 
U    S    FOREST    SERVICE 
MRS.    L.    M.    SNEAO 
MILES    B.    TURNER 
RADIO    STATION    KWYI 

JESS   B.    JOHNSON 


t   DRAIHAGE  CODE:       1.    AIUCANaAS      2.    MISSISSIPPI      3.   OUACHITA 


RED      5.    SAINT   FRANCIS      6.    SAtlNE      7.    ITBITK 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *Ft  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snov,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

may  result  in  aooarent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Sn 
values  are  at  0600  C.S.T. 


Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SF   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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591 
553 
607 
599 


502 
518 
560 
541 
557 
557 
573 
500 
472 


528 
514 
530 
523 
520 
512 
506 


502 
479 
530 
549 
479 
563 
514 


Precipifatton 


4.95 
5.97 
5.00 
7.74 
4.78 
5.08 
5.81 
4.87 
3.73 

5.33 


6.65 
7.30 
5.56 
7.54 
7.71 
8.36 
7.13 
8.14 
7.52 

7.45 


8.22 
7.43 
5.23 
7.08 
6.00 
5.99 
5.11 

5.72 


7,48 
4.54 

5.22 
5.15 
3.21 


3  S 


3.03 
3.09 


3.77 
2.58 


3.58 

2.15 

.51 

.65 
2.44 


1.79 

1.53 

1.05 

1.23 

2.03 

.15 


2.51 
1.50 
2.74 
2.92 
2.47 
2.09 
1.76 
1.40 
2.12 


1.95 
2.40 
2.58 
2.57 
2.17 
3.07 
3.03 
3.17 
2.64 


2.50 
2.01 
1.80 
2.15 
2.43 
2.25 
1.45 


1.38 
2.06 
1.42 

1.95 

2.09 

.75 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 
0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   74°  on  the  8th  at  Camden  1 
Lowest  Temperature:   11"  on  the  6th  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:   10.58  Inches  at  Hopper 
Least  Total  Precipitation:   1.65  inches  at  Rogers 
Greatest  one-day  Precipitation:   4.20  inches  on  the  11th  at  Parks 
Greatest  Total  Snowfall:   0.1  inch  at  Rogers 


See  reference  note*  follovlng  StetloB  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13       14       15 


28      29      30 


ABBOTT 

A.  82 

ALICIA 

4.15 

ALUM  FORK 

7.85 

ALY 

9.57 

AHITV  3  NE 

8.58 

ANTOINE 

8,12 

APLIN  1  W 

8.59 

ARKAOELPHIA 

8.22 

ARKANSAS  CITY 

3.97 

ASHOOWN 

6.65 

ATHENS 

9.33 

AUGUSTA 

6.67 

BALD  KNOB 

6.3A 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

A. 02 

BAIESVILLE  L  ANO  0  NO  I 

4.57 

BEATV  LAKE 

4.33 

BEECH  GROVE 

3.46 

BEEOEVILLE 

6.14 

BENTON 

8.00 

BENTONVILLE 

2.22 

BERRYVILLE  A  NW 

3.34 

BIG  FORK 

7.83 

BIG  LAKE  OUTLET 

4.34 

BLACK  ROCK 

5.59 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

10.13 

BLUFF  CITY  3  SW 

7.il 

BLYTHEVILLE 

4.21 

BOONEVILLE 

5.47 

B0U6HT0N 

9. 59 

BRADFORD 

6.54 

BRINKLEY 

4.96 

BUFFALO  TOWER 

4.22 

BURDETTE 

5.05 

CABOT  4  SW 

9.18 

CALICO  ROCK 

5.62 

CAMDEN  1 

7.43 

CARLISLE  1  SW 

6.53 

CLARENDON 

5.57 

CLARKSVILLE 

5.87 

CLINTON 

6.88 

CONWAY 

6.63 

CORNING 

3.90 

COVE 

6.03 

CR0S5ETT  7  S 

4.44 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

(,.11 

CUMMINS  FARM 

7.48 

DAISY 

8.60 

DAMASCUS 

7.52 

DANVILLE 

8.30 

DARDANELLE 

6.73 

DE  OUEEN 

7.30 

DERMOTT 

3.82 

DES  ARC 

5.97 

DEVILS  KNOB 

4.24 

OIERKS 

6.66 

DUMAS  1  ESE 

4.54 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

6.23 

EUREKA  SPRINGS 

3.41 

EVENING  SHADE  1  NE 

5.60 

FAYETTEVILLE 

2.43 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

-ORT  Smith  wb  airport     r/ 
FORT  Smith  water  plant 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
6LENWOO0 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
MUTT IG  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAHE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA  2  E 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT  R/ 

LITTLE  ROC<  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 

MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONT ICElLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 


2.69 
2.26 
^•.09 

7.08 


3.64 
6.'>0 
3.56 


7.64 
10. SB 
6.64 


7.74 
3.98 
6.32 


9.21 
5.65 
4.03 
6.00 


.20 
.17 
.23 


.65  3.06 
.08  2.65 
.45  2.80 


.05  2. OB 

.30  1.2B  1 

.11  2.21  1 

.25  1.42  1 


.07  1.40  1 
T  1.9*  1 
.12  2.95  2 

.21  1.30  1 


.19 

1 

30  2 

.10 

2 

70  1 

.07 

51 

.05 

20 

55 

.35 

16 

.15 

31 

.04 

50  1 

29  1 

.07 

06  1 

.65 

97 

.40 

81 

.15 

60 

.08 

42 

.32 

.44 

.10 

76 

.16 

73  1 

.10 

.06 

.35 

.47 

.50 

.60 

.27 

33 

.27 

.10 

.72 

.40 

.08 

.60  1 

.25 

.35 

.36 

.05 

.34  1.82  1.29 


.24  1.00  2.53 
.14  .06 
T  1.10 
.35  2.33  .82 
.30  2.27 


.35 

2.00 

1.40 

.03 

.88 

.11 

2.80 

.65 

.04 

1.71 

.69 

.03 

2.00 

.5? 

.28 

2.92 

.K 

.06 

1.31 

.69 

.75 

3.75 

.56 

3.01 
.94 

.57 

T 

1.02 

.15 

1.05 

1.42 

.84 

2.78 

1.11 

3.34 

.26 

1.58 

.5! 

T 

1.21 

1.2C 

.07 

.38 

2.25 

.14 

.23 

1.50 

.85 

3.39  1.54 


2.27 

.    2.22 

1.00 

.60 

.52 

1.25 

.08 

1.95 

.18 

.37 

2.70 

.85 

.14 

.23 

.81 

.35 

.87 

.76 

.08 

.31 

» 

.50 

.31 

.63 

.34 

1.00 

.60 

.74 

.19 

.04 

.44 

.24 

.14 

.54 

2.02 

.76 

.24 

.09 

.70 

.25 

T 

.69 

.36 

2.06 

.20 

.38 

2.59  .95  .32 
.05  .68  .21 
.85   .18  1.29 


.27   .56   .39 


».01  1.70 
.46  .96 
.22  1.68 


2.11  .43 
1.38  1.20 
1.27  1.15 


T   I  .56  1.10 
1.42  I  1.80   .39 


.39 


.54  1.21   .30 


.50   ,17 

.23  is. 00  1.23 

.57   .52 

.30   .54 

2.68  1.57 

1.33  1.12  1.00 
.31  .36  .32 
.45   .24 

.85   .40 

.95   .75   .60 


.15 

1.10 


2.60   .90 
.38   .35 

1.60  2.10 


.15   .73   .21 
.45  1.06   .65 


1.72  1.96 


1.90   .70   .09 


I  1.78   .56 

.97  - 
I  1.30  1.13 


1.37 
1.90 
.76 


1.01 

.70 


.10  1.45 
1.44 


.09 

.48 

.08 

.71 

.06 

.59 

.05 

.SO 

.06 

.2( 

.27 

.71 

.59 

.09 

.01 

1.08 
.52 
2.59 


2.0 
1.06 


.36 
.25 


.15 

T 

.10 

0? 

.69 

T 

.77 

.45 

80 

.66 

82 

.70 

07 

.65 

T 

1.05 
.44 

02 

.95 

.28 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

DECEHBER 

1959 

Day  of  month 

Station 

1  {  2  I  3 

4    5    6 

7  1  8    9 

10  ]  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18   19   20   21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30 

31 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

7.71 
7.10 

.05 
.10   .10 

.20  1.86   .32 
.65  2.10 
.47  1.38 
,22  1.06   .34 
.10  1.15   ,58 

2,17 
,75 
.41 

.40 
,00 
.35 

•  22 
.65 

.05 

.16  1.33 

1.75 

.12  2.00 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

4.78 
4.75 

.10 
T 

T 

,14 
,52 

.34 
.31 

•  38 

•  51 

•  02 

T     T    1.85 
.61 

•  30 

•  65 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

4.43 

.10 
.02   T 

T 

1.54   T 
,36  1,67   ,42 
,43  1,44   ,31 
.40  2.01   ,35 
,63  1.00  2.00 

,75 

.26 

•  74 

.15 

1,20 

MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWHOPE  3  E 

4.74 
8.36 
7.13 
7.46 
8.28 

.03 

T 
T 

,09 
.21 
.09 

3.07 
3.03 
2.60 
1,00 

.26 

.67 
,66 
,00 

•  26 

•  18 

•  35 

.40 

T 
.01 

,23   ,87 

.24   .36 

.80 

•  55 

,06 

,05 

•  50 

NEWPORT 
NIMROO  0AM 
ODELL  3  N 
ODEN  2  W 
OftAY 

4.52 
6.89 
3.33 
7.61 
8.14 

T 

.33 
.15 
.03 
.03 

,03  1,60   ,65 
.15  2.67   .32 

,53  . 
,22  2,00   ,35 

T 

.03 
T 

.15 

1.02 
.55 

2.15 

,83 
,76 

,06 

.17 

•  20 
.66 

•  30 

T 

.14 

T 
•  02 

T     ^02 
T    K45 

•05  1.10 
1.50 

•  54 
.15 

,45  1,75 

1.03 

3.17 

,44 

•  42 

T 

.08   .80 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

3.91 
9.68 
4.15 
5.95 

4.65 

.20 

T 

.02 

.12 

.30 

1,42  1.28 
.26  1,63  1,66 
,01  1.40 
,11  2,60 
,06  1.98   .24 

T     T 

.11 
1.66 
.65 
,68 
.36 

,46 
1.40 
,16 
.55 

,82 

•  09 
.66 
.92 
.29 

.48 

.10 

.20 

,07 

' 

.35 

1.46 

.04   .53 

1.60 

.39 

,23 
,33 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

4.70 
3.92 
8.97 
7*66 
6,22 

T     .15 
.03 

.17 
.09 

T 
• 

.49  1.30 

1,77   .65 

4.20 
•    2.49 
,06   ,71  1,32 

T     .26 

.50 
.15 
1.66 
2.03 
1.01 

,48 
,55 

1,02 
1,46 
1.95 

,45 
.09 
.47 
.41 
.56 

•  08 

,10 

•11   ^84 

1^60 
1.08 

.04 

.48 
,36 

PINE  6LUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 

6.16 
6.72 

.01   .01 

T 

,42  1,74 

.11  1.81   ,06 

,15   ,55 
.93  2.25 

,18 
.03 

2,09 
1,82 
1,80 

.85 
1.02 
•  13 

•  19 
.25 

T 

T     .47 
•11  1,41 

T 

,10 
1,10 

,20  • 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

3.13 
3.21 
6.99 

.17 

.10 
.20 
.05 

.09 

.05 
.03  2,14 

.67 
,78 

.75 
.36 

.30 

T 

•  05 

T 

,32 

,02   ,20 

,15 

T     .09 
.05 

T     ,32 

,47 

,42 

•  49 

T 

•17   ,78 

RATCLIFF 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

1.65 
7.04 
5.08 

.04 

,03   ,61 
.92  2.44 
T     .87  2,09 
1.10   .65 

T 
,49 

T 

,21 
.45 
.32 

,20 
,32 

1,10 

1,05 

•  19 

•  25 

•  03 

•  13 

.21 

T 

T 
T     .42  1,75 

,58 
,49 

SAINT  FRANCIS 

3.57 

.15 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

5.70 
7.70 
8.64 
5.66 
2.07 

.35 
.13 

.25 

.03   .01 

1.00 

.30  1.63   ,64 
.24  2.45  1.42 
,90   .80 
,37  1.91   .50 
,46   T 

,10   ,90 

T 

.22 
,46 
2,70 
,64 
,26 

,45 
,64 

,26 

,04 

.25 
.41 

.41 
•  61 

.03 
.20 

•  05 
,01 

,05       1,76 

.71 

1,30  1,14 

.04   ,91 

T     ,43 

1,24 

,34 
.02 

SPARKMAN  A  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

7.54 
8.41 
5.78 
8.02 
8.54 

T 

T 

,30  1,30  1.60 

,08   ,47  2,16 

,77  1,64 

3,92 

,72  2,20   ,55 

,16 
,05 

1,49 
2,61 
,97 
1.27 
1.96 

1,51 

1,71 
1,42 

1,06 

•  35 

•  06 

•  24 
.90 

•  56 

T 

,40 
,29 

1,93 
,10  1,20 

.39 
,63 
.74 

.12 

^  ; 

STUTTGART 

STUTTGART  9  E5E 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

5.81 
4.87 
5.65 
6.77 
7.52 

T 

T 

.09 
.02 
.22 
.11 

.01 

.17 

,02   .90  1,46 
.03   ,65  1,40 
.12  1.61   ,45 
T     .24  1.14 
.26  1.S4 

,15 
1,75 

,46 
.36 
.45 
2,30 
2.64 

1.76 
1,32 

.80 
1,47 

•  16 

•  38 

•  33 

•  43 
.01 

•  20 

•  02 

•  05 

•  25 
T     ^06 

•  01 

,22  1,05 
,84 

,02   ,50 

.52 
,54 
.25 
.25 

.39  . 

TURNPIKE 
WALDRON 
WALNUT  GROVE  2  NNE 

6.50 
5.61 
5.27 

T     .41 

T     .14 

.30 

T 
T 

.70  2.45 

,43  1,65 

.20  2.20   .37 

.06 

T     .42 

1.06 
,76 
.40 

,12 

,46 
,42 

•  36 

•  12 

T 

T 

•50  1,20 

•14  1,05 

,14 

T     T     ,5! 

T     ,73 

1.12 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

5.05 
5.11 

.23   .13 
.12 

T 
T 

1.12  2.00 
.04  1,44   ,16 

T 
.17 

•  83 
1.46 

•  15 
,61 

•  21 

.18 

T 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 

WYNNE 

5.24 
6.34 
3.73 

T 
.10 

T 

.10  2.16   T 
.25  1.45   ,50 
,10  2,12 

.10 

.66 

12.40 
1  .61 

.60 

•  70 

•  16 

•  IS 

•  32 

•  02 

•  10 

•  10 

•  03 

T    1.4C 

•10   ^42 

•  42 

T 

YELtVILLE 

- 

- 

- 

"     ~     ~ 

_     -     . 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEUBER  1959 


Day  Of  Montli 

« 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 

MIN 

60 
lit 

57 

32 

59 
25 

54 
37 

49 
41 

47 
28 

53 
27 

68 
33 

63 

36 

56 
45 

62 

55 

59 

48 

59 
36 

55 

38 

49 
41 

53 

45 

63 
52 

60 
43 

51 
29 

51 
30 

56 

31 

65 

33 

50 
42 

67 
45 

55 

35 

67 
46 

63 
49 

57 
32 

44 

35 

46 
31 

49 
27 

56.4 

37.6 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

66 
31 

61 

30 

58 
25 

55 
32 

53 
42 

52 
29 

56 
29 

67 
27 

64 
41 

58 
47 

62 

57 

60 
49 

58 
33 

55 

41 

53 
43 

56 

47 

64 
54 

59 
51 

54 
31 

47 
31 

56 
21 

56 

36 

52 

44 

56 
47 

68 
39 

59 
49 

64 
52 

57 
35 

48 
34 

49 

27 

50 
27 

57.3 
38.1 

ASHDOWN 

MAX 

MIN 

66 

35 

60 
24 

60 
22 

60 
36 

55 
38 

57 
21 

63 
26 

70 
27 

68 
40 

62 
65 

65 
59 

61 
41 

60 
31 

59 

44 

56 

49 

59 

47 

62 
49 

62 

47 

57 
30 

57 
26 

68 
25 

58 
32 

54 
44 

60 
46 

64 
46 

63 

51 

65 

47 

54 
36 

51 

34 

50 
29 

50 
27 

69.5 

37.6 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

62 
27 

53 
32 

57 
25 

53 
30 

50 
42 

42 
24 

51 
23 

64 
24 

56 

37 

59 

46 

62 

57 

59 
46 

53 
29 

53 
36 

52 

39 

55 

47 

60 
53 

60 
44 

48 
29 

48 
33 

56 
24 

51 
32 

51 

41 

58 
45 

60 
35 

60 
49 

64 

53 

54 
36 

44 
36 

46 
25 

54.5 
36.5 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

58 
30 

59 
29 

45 
22 

58 
25 

51 
26 

48 
22 

43 
20 

54 
25 

63 
26 

58 
37 

58 
45 

60 
41 

58 
24 

53 
31 

48 
32 

64 
37 

53 

43 

57 
36 

47 
22 

46 
24 

48 
24 

50 
24 

64 
30 

45 
32 

51 
31 

54 
40 

58 

40 

62 
35 

50 
32 

48 
19 

62.6 

30.1 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

60 
28 

56 

33 

57 
19 

53 
37 

52 

41 

44 
27 

52 
19 

62 
26 

59 
24 

58 
43 

62 
56 

60 
45 

53 

26 

48 
34 

66 

37 

53 

45 

60 
52 

58 
44 

46 
27 

48 
27 

53 
22 

50 
27 

47 
38 

53 
37 

55 
31 

57 
44 

64 
55 

55 

37 

44 
36 

47 
20 

53.6 
34.6 

BENTON 

MAX 
MIN 

64 
28 

58 
24 

60 
21 

55 

30 

54 
42 

51 
21 

56 
23 

72 
24 

58 
33 

63 
46 

63 

46 

60 
46 

60 
30 

58 
46 

51 
43 

55 

47 

68 
54 

61 

44 

49 
28 

50 
29 

60 
24 

55 

31 

53 
43 

56 

46 

60 
32 

56 
47 

63 
42 

46 
32 

50 
34 

49 
24 

57.0 
35.0 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

54 
27 

45 
26 

62 
27 

59 

40 

44 
28 

42 

17 

57 
20 

61 
24 

62 
25 

63 

51 

63 
47 

63 

33 

60 
2'- 

57 

40 

49 
37 

68 
43 

52 
49 

50 
31 

47 
20 

51 
27 

48 
22 

52 

36 

45 
39 

50 
40 

60 
41 

57 
45 

58 
32 

37 
32 

36 

30 

47 
20 

52.3 

32.1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

57 
28 

63 
26 

63 
23 

61 
31 

50 
39 

51 
28 

48 
25 

58 
25 

70 
26 

55 
35 

63 
42 

64 
47 

60 
32 

59 
33 

55 

40 

51 
44 

60 
46 

65 
47 

56 
30 

49 
28 

51 
25 

59 
26 

54 
37 

51 
43 

56 
34 

60 
34 

64 
49 

60 
29 

46 

30 

51 
23 

56.6 
33.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

59 
34 

53 

31 

53 

26 

53 
36 

48 
39 

39 
26 

44 
21 

59 
31 

56 
29 

60 
45 

59 

50 

59 
43 

45 

30 

46 
33 

52 
36 

53 
45 

59 
51 

57 
39 

43 

30 

40 
30 

46 

27 

47 
30 

50 
37 

54 
43 

55 

34 

60 
47 

62 
53 

53 
36 

43 
38 

40 
23 

51.4 
35.6 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
27 

51 
26 

67 
19 

59 
39 

50 
35 

50 
22 

62 
21 

72 
29 

55 
35 

60 
48 

65 
49 

59 
39 

60 
28 

52 

40 

50 
44 

55 

46 

61 
61 

57 
44 

50 
23 

55 

32 

60 
24 

53 

34 

49 
43 

54 
45 

61 
43 

59 

50 

63 
41 

45 
31 

45 
35 

46 
22 

56.0 
35.1 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

63 
37 

54 
38 

57 
31 

53 
40 

51 
37 

43 
31 

51 
25 

68 
31 

58 
33 

60 
49 

62 
56 

59 
45 

50 
35 

52 
37 

56 
42 

56 
48 

61 
54 

59 
42 

46 
31 

42 
32 

57 
24 

53 

29 

55 

43 

57 
43 

61 
36 

64 
47 

64 
50 

52 
35 

45 
34 

47 
31 

55.0 
36.0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

68 
36 

62 

30 

61 

23 

55 

31 

56 

41 

52 
29 

60 
26 

74 
25 

64 
38 

62 
51 

64 

59 

63 
48 

62 
32 

57 
40 

53 

45 

52 

55 

66 

40 

59 
31 

49 

30 

61 
28 

58 
38 

66 
42 

60 
48 

63 
37 

62 

46 

66 
65 

56 
36 

53 
36 

52 
26 

59.4 
36.1 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

56 
26 

52 
29 

63 
21 

56 
37 

50 
37 

43 
20 

55 
22 

66 
26 

58 
34 

57 
46 

63 
56 

62 

40 

56 
29 

53 
39 

52 
45 

66 

47 

63 
53 

59 

45 

60 
25 

52 
32 

56 
25 

50 
33 

48 
42 

55 
45 

59 
42 

58 
49 

62 

41 

43 
33 

43 
36 

47 
24 

54.6 
35.6 

CONWAY 

MAX 
MIN 

60 
27 

55 

29 

59 
22 

55 

36 

51 
43 

46 
27 

54 
22 

67 

30 

60 
32 

58 
46 

64 
57 

61 
46 

57 
29 

53 
38 

51 
42 

55 

47 

63 
54 

59 

43 

49 

30 

50 
32 

56 
25 

53 
34 

50 
42 

56 

44 

55 

33 

56 

46 

64 
50 

50 
34 

45 
36 

47 
23 

55.0 
36.5 

CORN  INS 

MAX 
MIN 

57 
33 

52 
32 

55 
24 

55 
30 

50 
40 

43 
27 

46 
20 

57 
29 

54 
28 

58 
42 

59 
50 

59 
46 

48 

30 

44 
36 

50 
34 

52 

45 

57 
50 

57 
40 

45 
29 

46 
32 

49 
28 

47 
29 

49 
31 

63 

40 

57 
36 

60 
47 

61 
48 

55 

32 

42 
39 

41 
23 

51.7 
35.0 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

61 
35 

58 
33 

59 
24 

55 
29 

50 
44 

50 
26 

58 
37 

71 
30 

64 
44 

62 
50 

65 
58 

62 

51 

60 
32 

57 
36 

55 

45 

60 
50 

67 
59 

69 

47 

55 

28 

49 
24 

60 
24 

60 
33 

60 
42 

63 

37 

63 
36 

68 

50 

68 

60 

55 

36 

63 

36 

53 

27 

59.1 
38.1 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

67 
31 

65 
32 

65 
33 

62 
34 

58 

34 

51 
34 

58 
34 

71 
34 

65 
39 

65 

44 

66 

53 

66 
52 

69 

34 

59 
40 

70 
49 

68 
46 

59 

37 

56 

31 

52 
34 

66 
34 

59 
46 

59 
42 

59 

37 

66 

47 

65 

41 

56 
34 

51 
34 

47 
32 

60.7 
37.9 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

57 
29 

55 
31 

61 
21 

56 
35 

53 
40 

46 
25 

59 

24 

65 
25 

56 
32 

59 
45 

63 
56 

62 
44 

58 
29 

51 
39 

50 
43 

54 
47 

63 
53 

58 
46 

52 
26 

53 
32 

58 
26 

56 
31 

46 
42 

55 

44 

57 
40 

67 
43 

63 

44 

46 
35 

45 
37 

46 
24 

55.3 

36.1 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

67 
33 

57 
25 

64 
23 

54 
35 

54 
40 

68 
21 

64 

27 

67 
29 

61 
42 

62 
63 

65 
57 

63 
40 

61 
32 

55 

43 

52 
46 

56 
49 

64 
52 

62 
48 

54 
25 

55 

28 

62 
25 

54 
35 

50 
43 

55 

47 

59 
49 

64 

53 

64 
50 

57 
31 

53 

33 

45 

27 

56.5 
37.5 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

54 
24 

62 
34 

47 
25 

60 
26 

52 
35 

62 
26 

4* 
25 

50 
28 

66 

33 

56 
37 

58 
52 

62 
47 

58 
32 

57 
33 

52 
39 

62 
42 

59 
49 

61 
45 

53 
31 

46 
31 

45 
29 

58 
22 

54 
34 

54 
45 

58 
35 

61 
37 

66 
62 

63 
36 

45 
36 

60 
29 

54.8 
35.0 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

56 

40 

48 
27 

55 
33 

51 

40 

44 
22 

64 
20 

50 
25 

53 
40 

56 
42 

52 

43 

50 

57 
34 

48 
34 

52 
37 

51 
36 

40 
29 

52 
32 

48 
32 

52 
43 

36 

27 

35 
26 

36 
28 

48.5 
33.1 

DIERKS 

MAX 
MIN 

65 
26 

56 
31 

62 

20 

51 
29 

54 
41 

56 
25 

63 
22 

68 
23 

58 
37 

60 
51 

64 
58 

61 
39 

64 
29 

55 
38 

51 
43 

57 

47 

65 
49 

61 
45 

53 
31 

64 

26 

63 
23 

51 
32 

51 
44 

57 
47 

62 

44 

63 
51 

64 
46 

52 
32 

50 
28 

47 
24 

57.8 
35.5 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

67 
37 

65 
33 

57 
23 

54 
31 

51 

42 

49 
25 

54 
24 

73 
30 

65 

41 

65 
48 

63 
56 

60 
47 

60 
33 

54 
38 

55 

40 

57 
46 

71 
55 

57 
43 

49 
30 

49 
28 

59 
26 

58 
33 

59 
42 

58 

35 

63 
35 

68 

47 

64 

46 

53 
35 

51 
35 

64 
26 

58.4 
36.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
42 

55 

29 

59 
25 

55 

32 

54 
37 

51 

30 

59 

27 

70 
32 

65 
43 

62 
54 

64 
50 

60 
34 

60 
32 

55 
42 

54 
46 

62 

50 

65 
50 

58 
38 

49 
29 

47 
28 

60 
25 

57 
35 

66 
43 

62 

44 

64 

37 

66 
51 

67 
42 

54 
35 

51 
32 

51 
27 

56.3 
37.1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

57 
34 

48 
29 

66 
26 

59 
46 

55 
26 

45 
11 

58 
23 

62 
33 

59 
31 

61 
46 

66 
52 

56 

33 

59 
28 

60 
36 

51 
34 

54 
41 

50 
47 

50 
33 

45 

20 

53 
29 

53 
25 

51 
29 

47 
37 

51 
40 

60 
39 

56 
46 

57 
35 

37 
30 

35 

29 

46 
21 

53.3 

32.6 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

55 
33 

46 
27 

62 

24 

69 
46 

48 
28 

44 
20 

57 
25 

64 
42 

66 
29 

62 
52 

64 
45 

53 
33 

60 
27 

57 
41 

51 

43 

60 
46 

54 
49 

50 
34 

50 
26 

51 
33 

50 
27 

51 
30 

46 
39 

61 
41 

58 
43 

58 
49 

58 
33 

37 
31 

36 
29 

47 
22 

53.2 
34.5 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
29 

48 
23 

62 

20 

59 
40 

45 
27 

46 
16 

58 
21 

65 

34 

67 
26 

62 
52 

64 
46 

66 
31 

60 
25 

55 
42 

53 

42 

60 
46 

53 
46 

48 
29 

63 
26 

53 

30 

53 
25 

51 
29 

46 

40 

53 
43 

57 
42 

59 

51 

60 

33 

39 
32 

35 
31 

46 
21 

53.7 
32.9 

FfYF-'.EVlLLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

56 

29 

49 
24 

61 
21 

58 

44 

49 
26 

44 
16 

52 

20 

63 

31 

66 
28 

61 

49 

63 

47 

52 
30 

60 
25 

55 
38 

50 
40 

61 
42 

57 
47 

50 
32 

60 
21 

51 
29 

51 
23 

50 
28 

47 
36 

50 
39 

57 
42 

67 
47 

58 
32 

38 
29 

37 
27 

46 
21 

52.9 

31.7 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
28 

47 
26 

66 
20 

55 
33 

47 
31 

42 
23 

58 

20 

62 

24 

57 
26 

57 
42 

63 
48 

54 
35 

54 
26 

62 
36 

50 
35 

51 
44 

55 
50 

53 
33 

47 
24 

52 
29 

52 
24 

47 
29 

47 
39 

54 
41 

62 

37 

57 
49 

62 
36 

40 
36 

38 
35 

47 
20 

52.8 
'  32.4 

FOROYCE  6  W 

MAX 
MIN 

65 
40 

57 
33 

57 
30 

52 
39 

53 
39 

49 
24 

55 
28 

67 
39 

62 
44 

60 
52 

62 
58 

60 
47 

61 
38 

53 

39 

51 
42 

55 
48 

65 
54 

57 
44 

48 
29 

47 
29 

59 
32 

58 
35 

56 
43 

64 
37 

65 
47 

66 

50 

56 
33 

50 
34 

50 
26 

57.0 
38.7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
29 

52 
28 

60 
26 

68 

38 

50 
30 

52 
24 

68 
25 

66 
32 

68 
36 

59 
48 

65 
49 

56 
36 

58 
32 

50 
41 

48 
44 

55 
47 

59 
60 

55 

35 

46 
26 

53 
33 

56 
32 

49 
37 

48 
43 

53 
44 

63 

42 

59 

50 

59 

38 

44 
34 

43 
35 

47 
27 

64.4 
36.0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

62 

25 

56 
27 

61 
21 

56 
30 

49 
30 

47 
18 

57 
22 

67 
24 

62 

30 

60 
47 

65 

51 

58 
37 

59 
26 

53 
41 

51 
42 

60 
45 

59 
49 

57 
39 

48 
21 

53 

27 

58 
25 

49 
30 

48 

40 

51 
42 

68 

41 

56 

49 

61 
38 

42 
29 

42 
32 

45 
21 

54.8 
32.9 

GILBERT 

MAX 
MIN 

61 
22 

56 
24 

65 
16 

68 
33 

53 

35 

43 
18 

58 
16 

65 

20 

60 
23 

58 
45 

63 
53 

62 
42 

57 
24 

57 
38 

63 
37 

52 
44 

55 
52 

55 
41 

49 
23 

54 
27 

55 

20 

55 

25 

50 
40 

55 

44 

60 
35 

68 
49 

63 
52 

52 
36 

40 
36 

49 
25 

55.5 

33.0 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

54 
25 

47 
26 

62 
26 

67 
43 

49 
27 

43 
23 

60 
18 

60 
30 

65 
28 

61 
51 

63 
45 

53 
31 

61 
25 

55 
38 

50 
38 

60 
42 

54 
48 

51 
32 

49 
21 

52 
27 

51 
20 

52 
30 

46 
38 

48 

38 

59 

40 

57 
46 

56 
32 

37 
30 

36 
?9 

46 
21 

52.9 
31.6 

HARRISON 

MAX 

MIN 

60 
33 

47 
27 

65 
19 

57 
44 

57 
30 

42 
20 

59 

18 

64 
26 

57 
24 

58 
42 

63 
54 

59 
39 

57 
25 

56 
37 

51 
39 

50 
44 

59 
60 

50 
33 

41 
20 

56 

29 

52 

28 

52 
26 

47 
40 

55 

42 

57 
36 

48 
34 

39 
32 

46 
18 

53.4 

32.3 

HELENA 

MAX 
MIN 

63 
40 

60 
38 

52 
33 

64 
34 

50 
43 

44 
29 

49 
29 

68 

35 

64 

40 

63 

50 

63 
54 

60 
50 

54 
34 

50 
34 

52 

40 

55 
46 

65 
49 

62 

50 

52 
32 

45 
31 

55 
28 

54 
34 

66 

41 

54 
38 

54 
36 

64 
48 

63 
52 

53 

39 

45 

37 

46 
28 

55.4 
38.9 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

62 
24 

66 

30 

57 
24 

62 

27 

63 
42 

55 
25 

55 
27 

62 
28 

72 
31 

68 

44 

64 
56 

64 
44 

61 
32 

62 
38 

57 
42 

52 
43 

60 
49 

64 
48 

59 
31 

49 
29 

49 

27 

61 

30 

57 
35 

52 
43 

56 
39 

65 

41 

66 

50 

61 
35 

53 
34 

58.8 
35.8 
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tea  follovlag  Station  Indax, 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKAKSAS 
DECEUBER   1959 


Station 


HOT  SPRINOS  1  NNE 

JONESBORO 

KE15ER 

(CEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

HENA 

MONTICELLO  3  S 

HORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 


60  96  S6 

37  32  27 

64  56  53 

28  29  25 

63  55  58 

31  30  25 

60  52  65 
25  24  17 

61  50  60 
3B  3*  30 

67  64  63 

40  27  22 

67  60  58 

29  24  22 

59  53  60 

22  32  18 

63  56  64 

32  31  24 


62   50 
30   32 


54   63 
29   21 


52   53   46 
42   42   30 


53   50   43 


53   53 
33   38 


55   46 
34   20 


52   52   46 

37   38   31 


32 

57   57 


59   55 

35   22 


54   49   49 


54   52   49 


47   52 
36   26 


55   52   49 
32   43   21 


60   55   62 
36   29   18 


54   46   55 
34   24   28 


52   62 
32   23 


58   59 
19   31 


60   65 
25   32 


63   56 
32   33 


59   53 
29   20 


67   62   62 
34   28   22 


55   52 
35   41 


50   55 
39   21 


45   55 
25   20 


56   49   42 
38   32   22 


57   67   59 
30   24   41 


45   61   58 
20   28   28 


54   69 

24   28 


57   60 
16   21 


67   53 
31   40 


72   68 
37   46 


57   66   55 
24   24   34 


50   63   56 
16   20   22 


49   67 
25   29 


43   61   58 


64   68   55 
29   32   34 


Day  Of  Month 
IS 


59   62   59 
47   56   47 


47   49   45 


69   70 
34   35 


56   47 

33   21 


61   50   54 
23   36   21 

52 


59   52 
26   38 


52   49 
35   39 


55   55 
34   25 


57   56 

35   26 


60   55   62 

28   28   21 


67   62   60 
39   36   30 


67   51 
37   28 


57   63   54 
36   38   28 

66 

40 


64   61 
32   27 


55   52   63 

35   30   25 


57   57 
36   36 


55   50   44 
33   41   27 


54   54 
45   29 


55   53   48 


58   64   57 
24   26   34 


70   64 
19   42 


56   60   57 
27   42   42 


53   63   56 
20   21   21 


42   52   61 

20   20   26 


61   68 
29   33 


63   59 
41   40 


68   63 
56   48 


62  61  60 

47  51  45 

61  60  60 

48  61  45 


58  63  57 

48  52  39 

64  64  62 

60  55  48 

58  64  60 

46  56  46 


58   53   50 
37   41   42 


54   50 
37   39 


54   53   54 
41   42   44 


58   54   91 
29   35   41 


62   49   52 
23   33   31 


60   57 
51   41 


68   61   59 
46   50   40 


64   58 
54   45 


56   67   56 
49   54   38 


65   58 

46   90 


94   68 

47   53 


63   58 
30   31 


58   58 
35   36 


55   53 

42   26 


57 

54 

61 

27 

29 

22 

54 

66 

48 

27 

29 

26 

63 

54 

99 

30 

35 

23 

60 

61 

58 

31 

32 

29 

60   55 

43   29 


69   52 

37   40 


56   58   54 
26   32   30 


53   62 
33   43 


53   45 
46   29 


45   60 
22   26 


62   63   62 
27   25   41 


57   66   58 
24   29   36 


59   64 
26   30 


58   67 
23   25 


56   72 
29   34 


56   72   63 
26   32   37 


50   56   70 
30   30   36 


60   70   64 
30   30   41 


59   63   63 
25   32   35 


65   59 
55   42 


50   48 
38   36 


56   60   58 

40   93   40 


66   96   61 
26   44   41 


67   64   71 
49   66   43 


66   63   64 
47   55   40 


69   63 
68   42 


52   53 
33   36 


49   55 
34   38 


63 

41   43 


60   57   57 
28   39   40 


45   60 
31   40 


63   60   48 
31   34   34 


64   52   50 

27   27   34 


66   54 
50   39 


63   63 
52   42 


62   96 
33   42 


69   55 

27   38 


50   61   58 
24   26   32 


56   69 
31   33 


68   66   63 
48   50   41 


60   65 
46   62 


61   63   61 

51   59   50 


62   63   63 
50   51   40 


68  65  63 

46  54  50 

60  64  64 

50  55  45 

62  64  56 

50  54  34 

68  65  63 

47  66  42 

65  65  60 

37  60  48 

59  63  60 

46  57  47 

65  62  69 

53  51  49 


61 
34 

61 

40 

64 

41 

61 
31 

49 
36 

54 
38 

60 
29 

69 
28 

66 
38 

62 
32 

59 
43 

55 

4* 

61 

31 

54 
41 

51 
43 

60 
29 

46 
33 

50 
35 

60 
29 

94 
39 

50 
43 

96 
36 

66 

41 

56 
42 

67 
36 

54 

41 

51 

40 

55   62   60 
47   55   42 


64   64   56 
46   50   45 


56   69   61 
40   55   43 


64   63   57 
46   63   46 


59   67   60 
46   60   47 


63   54 
39   45 


91   65   53 

44   49   38 


49   92 
33.  42 


98   60   69 
49   92 


63   59   62 

43   60 


54   61   59 


50   97 
43   47 


51 
29 

92 

33 

60 
32 

45 
29 

46 
34 

51 
29 

42 
29 

42 
29 

52 
26 

47 
29 

44 
30 

67 
27 

50 
19 

48 
20 

62 
19 

47 
31 

50 
36 

57 
31 

50 
27 

48 
25 

60 
23 

93 

29 

49 
27 

60 
26 

46 
24 

92 
25 

54 

20 

47 
27 

48 

50 
26 

46 

56 
24 

53 

50   57 
38   44 


92   96 
36   42 


56   57 
33   42 


49   50   95 
29   36   39 


92   56 

46   44 


98   64   55 
32   43   47 


49   47 
28   38 


52   55 
29   31 


50   49   60 
29   21   22 


50   61 
29   33 


55   61 
27   23 


47   52 
25   32 


46   46 
29   29 


65   53 
27   26 


69   66 

48   60 


53   58 
43   49 


58   58 
48   45 


56   69 
48   54 


35 
62 

41 
59 

56 

37 

38 

38 

60 

58 

50 

34 

40 

4b 

63 

57 

57 

30 

41 

39 

57 

53 

61 

29 

40 

44 

63 

58 

53 

31 

34 

38 

54 

52 

52 

31 

37 

39 

65 

52 

51 

38 

39 

45 

70   55 
49   37 


60   52   51 
26   30 


48   56 
32   28 


47   57 
28   26 


55   55 
41   36 


50   56 
40   38 


46   50 
43   46 


53   61 
35   48 


61   60   60 
36   46   45 


56   61   65 
39   48   41 


64   62   66 

36   50   46 


52   43   44   42 
37   37   34   25 


47   47 
35   29 


59   59 
32   43 


56   61 
46   51 


56   62   62 
33   46   46 


58   60 
33   41 


50   54 
42   44 


31   41   42 


60   52 
30   30 


55   59 

37   28 


47   43 
28   31 


52   53   56 
24   30   27 


51   54   68 


58   62 
51   39 


63   56   63 
37   43   43 


62   65   60 
37   60   47 


46   46   48   47 
35   37   33   32 


52   49 
32   26 


57   48 
33   35 


52.7 
34.8 


48 
30 

47 
38 

52 
42 

57 
39 

54 
46 

60 
47 

50 
28 

47 
30 

47 
39 

52 
36 

66 
38 

60 
49 

63 
26 

53 

35 

51 
44 

57 
42 

61 
42 

66 
49 

61 
30 

52 

43 

50 
43 

56 

42 

62 
42 

63 

46 

49   49 
30   38 


53   48 
37   41 


54   59 

44   47 


49   53 
42   45 


49   56 
36   42 


55 

65 

69 

46 

43 

60 

68 

64 

60 

45 

50 

48 

56 

56 

56 

41 

49 

34 

56 

65 

66 

48 

54 

47 

52 

60 

66 

45 

48 

50 

56 

60 

60 

48 

54 

46 

53 

62 

61 

43 

51 

43 

33 

33 

29 

46 

30 

45 
31 

57 
27 

55 
32 

48 
28 

49 
28 

54 
30 

48 
30 

60 
27 

50 
24 

52 
30 

61 
28 

51 
25 

64 
33 

58 
26 

63 

30 

52 
29 

47 
27 

47 
28 

49 
34 

57 
26 

54 

52 
34 

56 
29 

52   48 
31   41 


59   59   59 

39   46 


59   54 

43   41 


61   61   63 
36   48   51 


65   62   65 
45   92   48 


62   66 

49   40 


93   40   47   46 
36   36   32   26 


93   45 
34   33 


54   43   46 

36   38   34   27 


44   43   52   46 
29   32   27   27 


63   47 
32   23 


47   46   47   46 
36   38   31   24 


50   63   52   48 
32   35   24   22 


39   31   37   35 

24   21   20   21 


41   46 
35   27 


58   39   37   46 
36   39   28   20 


64   91   92   55 
31   31   21   22 


57.3 
35.5 


99.9 
39.3 


53.9 
37.2 


96   52   49 
32   31   21 


57   59 
32   46 


56   66 
45   42 


60   68   67 
38   47   61 


66   65 
47   42 


56   94   59 


50   47 
33   39 


50   54 
43   46 


68   62 
35   37 


55   98 

42   45 


55   67 
30   49 


60   61 
40   40 


64   60   60 
38   46   50 


43   49 
38   36 


45   43   51 
33   29   22 


54   53   52   46 
36   34   27   27 


60   47 
26   26 


43   46 
35   26 


55   52   49 
34   36   29 


60   56 
41   47 


56   62 
46   44 


55   64 

36   46 


58   60 
37   49 


49   61   48   61 
34   33   26   27 


62   58   51   90 
39   32   35   26 


63   52   50 
34   33   26 


36   34   43   47 
27   30   22   22 


50 

29   24 


64   46   46   48 
39   36   29   28 


54.6 

36.6 


48.3 
31.9 


92. S 
33.4 


61.6 
30.3 


54.2 
36.6 


66.2 
32.6 


69.5 
37.7 


56.2 
36.6 


55.8 
34.7 


58.7 
39.9 


57.0 
36.2 


68.8 
37.4 


68.4 
38.1 


63.9 
34.4 


65.3 

36.6 


56.7 
34.7 


44   50   48 
37   32   26 


49   47   46 
39   32 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKiHSAS 
DECEUBER  1959 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

i 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

S6 
27 

47 
27 

.  63 
2S 

59 
43 

47 
30 

46 
16 

60 
23 

64 
32 

68 
34 

62 
53 

63 
47 

55 

63 
30 

56 
43 

61 

45 

56 
50 

51 
35 

51 
25 

53 
32 

51 
25 

53 
34 

47 
40 

50 
40 

60 
44 

56 

50 

56 
35 

36 
32 

37 
31 

46 
21 

47 
25 

54.1 
34.5 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

6S 
36 

60 
34 

57 
29 

53 
35 

52 
43 

49 
27 

53 
26 

67 
32 

61 
39 

60 
51 

62 
56 

59 
47 

54 
35 

53 
39 

54 
49 

63 
54 

64 

44 

47 
31 

45 
33 

56 
29 

55 
35 

59 
34 

It 

56 
39 

65 

65 

54 
34 

45 
36 

47 
31 

50 
30 

56.0 
37.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

53 
26 

63 
32 

42 
26 

55 

30 

54 
37 

51 
25 

43 
25 

50 
26 

67 
35 

61 
37 

60 
50 

62 

47 

63 
34 

54 

35 

51 
43 

59 

49 

64 
49 

53 
31 

46 
32 

43 
26 

54 
31 

55 

34 

57 
36 

58 
36 

65 
40 

66 
51 

63 

37 

45 

37 

41 
31 

47 
29 

54.7 
35.6 

SUB I  ACQ 

MAX 
MIN 

56 
34 

56 
29 

60 
22 

56 
34 

50 
35 

44 
25 

57 
24 

64 
28 

60 
38 

61 

42 

63 
52 

56 
43 

60 
27 

55 
40 

54 
41 

60 
49 

57 
42 

49 
26 

52 
32 

57 
31 

51 
34 

49 
39 

55 
44 

60 
40 

56 

44 

60 
42 

46 

40 

44 
37 

47 
26 

47 
24 

54.9 
35.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
44 

56 

35 

62 

33 

53 

44 

55 
37 

57 
29 

63 

34 

70 
42 

66 
52 

62 
58 

65 

49 

61 
42 

61 
37 

57 
44 

46 

60 
52 

62 

50 

60 
41 

50 
31 

50 
30 

60 
30 

56 
36 

52 

44 

59 
48 

63 
43 

65 

53 

66 

42 

53 
36 

50 
36 

51 
29 

49 
32 

58.5 
40.6 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

53 

40 

48 
28 

52 

33 

54 
39 

50 
31 

49 
22 

42 
31 

64 

41 

57 
46 

52 
42 

56 
52 

59 
35 

53 

40 

49 
34 

52 
42 

58 
46 

54 
34 

42 
29 

51 
25 

46 

31 

45 
30 

46 
44 

45 
41 

53 
43 

57 
35 

36 
33 

35 
29 

41 
26 

47 
28 

49.6 
35.9 

WALORON 

MAX 
MIN 

62 
25 

55 
31 

66 
18 

61 

35 

52 
34 

53 
18 

65 
23 

69 
24 

61 
31 

59 
46 

64 
54 

58 
39 

60 
27 

57 
40 

55 
45 

62 

52 

56 
43 

54 
22 

54 
28 

56 
22 

54 
31 

48 
42 

52 
42 

63 
42 

62 

50 

64 

40 

45 
32 

45 
33 

49 
26 

47 
21 

56.6 
34.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
31 

45 

32 

55 
26 

56 
35 

49 

34 

40 
26 

46 
24 

61 
29 

55 
31 

57 
43 

60 
54 

56 
36 

49 

30 

45 
37 

52 

45 

59 
52 

55 
34 

45 
29 

46 
31 

52 
29 

47 
30 

47 
36 

55 

43 

58 
36 

61 
50 

63 

41 

42 

36 

41 
37 

46 
30 

44 
26 

51.4 
35.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

65 
36 

56 
35 

60 
24 

54 
33 

54 
41 

49 
26 

57 
25 

71 
37 

65 

42 

63 
53 

63 
57 

64 
46 

60 
34 

55 
41 

59 
49 

66 

57 

60 
47 

51 
29 

50 
28 

62 
25 

57 
35 

61 
42 

58 
41 

63 
36 

67 
41 

67 

50 

59 
35 

54 
32 

51 
27 

51 
25 

59.0 
37.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

56 

39 

49 
27 

55 
32 

50 
40 

45 
26 

55 

25 

50 
26 

61 
44 

59 

43 

54 
44 

56 

41 

54 
33 

54 
36 

47 
34 

3' 

53 
42 

53 
46 

46 
34 

44 
27 

46 
28 

51 
35 

45 
33 

41 
35 

44 
38 

52 
39 

50 
45 

57 
32 

33 
25 

33 
25 

44 
23 

41 
27 

49.4 
34.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

61 

35 

55 

30 

55 
26 

52 

37 

52 

39 

50 
35 

52 
23 

56 
26 

63 
33 

61 
49 

63 

50 

60 
47 

51 
37 

49 
30 

51 
38 

60 
44 

61 
50 

59 
43 

45 
28 

49 
36 

53 
26 

53 
31 

52 

37 

55 
34 

60 
37 

59 

46 

60 
45 

52 
36 

44 
35 

45 

34 

45 
24 

54.4 
36.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKSLT  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

.00 

* 

♦ 

* 

.26 

.00 

. 

. 

.08 

.06 

.04 

- 

.01 

.12 

» 

* 

* 

.22 

.04 

.03 

.04 

.00 

.02 

« 

.09 

- 

- 

- 

KIND 

22 

23 

30 

16 

25 

73 

20 

16 

8 

17 

22 

44 

29 

19 

32 

31 

35 

49 

76 

17 

10 

21 

17 

2 

7 

34 

38 

aOPE  3  N£ 

EVAP 

07 

* 

15 

05 

* 

, 

.23 

.07 

. 

. 

.04 

.11 

.06 

.06 

_ 

.02 

. 

* 

* 

• 

.24 

.01 

.01 

.05 

.01 

.09 

.14 

.07 

.10 

- 

B  1.96 

RIND. 

32 

30 

28 

26 

28 

70 

34 

12 

18 

IS 

69 

18 

84 

6 

29 

46 

42 

58 

71 

28 

9 

3 

3 

1 

24 

68 

71 

74 

14 

- 

NARROWS  DAM 

EVAP 

* 

, 

,18 

, 

* 

♦ 

* 

.26 

.00 

_ 

.05 

.10 

.06 

.04 

_ 

. 

- 

* 

* 

* 

.23 

.01 

.01 

.02 

.04 

» 

» 

.24 

- 

- 

B  1.60 

iriND 

17 

19 

30 

18 

21 

59 

21 

21 

56 

27 

104 

59 

36 

18 

24 

39 

35 

15 

39 

21 

li 

18 

13 

8 

9 

38 

107 

b9 

83 

41 

ib 

1096 

R08BEIXVILLE 

EVAP 
iriND 

5 

16 

11 

13 

28 

17 

9 

4 

20 

14 

23 

64 

13 

56 

32 

55 

• 

.05 
106 

.08 
2 

.04 
8 

.04 
8 

.06 
32 

.02 
13 

* 
9 

.06 
25 

.02 
56 

• 

.07 
155 

.08 
69 

.05 
39 

.07 
24 

926 

EVAP 

02 

* 

09 

* 

* 

• 

* 

.08 

.02 

_ 

_ 

.10 

.00 

.07 

_ 

. 

. 

.04 

.05 

.06 

.06 

.04 

.04 

.02 

.04 

.02 

.04 

.10 

- 

- 

- 

iriND 

101 

73 

30 

37 

50 

48 

57 

43 

35 

36 

108 

115 

49 

32 

38 

67 

62 

58 

75 

62 

7 

29 

41 

30 

20 

105 

145 

158 

~ 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FATETTEVIIXE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FORT  8HITB  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LITTLE  BOCI  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  QiD 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

S«e   r«(»rcDC«   notes   followtng  Station   lodvz, 

-   150  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 




Tern 

perat 

re 

Prec.p 

lation 

a/s 

f 

"    1 

i  i 

ll 

< 

III 
IJI 

1 

a 

1 

1 

1 

No  o!  Da/s 

1 

|ll 
III 

3 
u 

3 

Sno 

»,  Sleel 

No  ol  : 

Max 

Mm 

-3 

<5  1 
1  S 

1 

1 

0 

1 

1 

3. 
II 

0    J 

si 

3  I 

hi 

^1 

i 

AUGUST   1959 

WEST  CSNTRAL  DIVISION 
DEVILS   KNOB 

U 

H 

M 

0 

0 

0 

1.83 

.70 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

NOVEMBER   1959 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 
MARSHALL 

57.4 

30.0 

43.7 

75 

3 

10 

29+ 

631 

0 

0 

17 

0 

2.67 

2.62 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

WEST  CENTRAL  DIVISION 
MOUNT  MAGAZINE 

49.9 

29.9 

39.9 

69 

2 

6 

17 

745 

0 

3 

17 

0 

3.50 

3.50 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■3 

1 

2 

3 

4        5        6 

7 

8    1    9 

10 

11 

12 

Day  of  month 

13  1    14       15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

AUGUST   1959 
DEVILS  KMOB 

1.83 

.38 

.03 

.49 

.23 

.70 

SEPTEMBER   1959 
BEEDEVILLE 

_ 

- 

1.75 

- 

OCTOBEH   1959 
BEEDEVILU 

2.50 

1.45       .21 

.54 

.30 

T 

NOVEJIBER   19S9 
COVE 

MARSHALL 
MOUNT  MAGAZINE 

1.59 
2.67 
3.50 

1.47 
2.62 
3.50 

.12 

.05 



DAILY 

TEMPERA! 

U] 

DIM 

KE 

S 

• 

Da7 

onth 

! 

Slatton 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

AUGUST   1959 
DEVILS  KNOB 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 

ALUM  FORK 


MITY 


I  NE 


ANTOINE 

APLIN  I  W 
APPLEION 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  Cr 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOa 
iTESVlLLE  I 


6ATESVI 

R  CREEK  LAKE 

TY  LAKE 
BEEBE 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE  ' 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  «  NW 
BIG  FORK 


IVESTOCK 
0  D  NO  : 


BIG 


.KE  OUTLET 
LACK  HOCK 
LAKELY  MOUNTAIN 
LUE  MOUNTAIN  DAI 
LUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG  2  S 
BOUGHTON 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 

BURDEITE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAHOEN  I 
CAMOEN  2 
CARLISLE  1  SW 
ITER  DAM 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 

I  NT  ON 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  T  S 

CRYSTAL  VALLEY  2 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 

VILLE  SCS 

OARDANELLE 
DE   QUEEN 
DERMOTT 
OES   ARC 
DEVILS    KNOB 

OIERKS 
DUMAS    1    E5E 
OUMAS 

tEL    DORADO    FAA    A  IF 
EUREKA    SPRINGS 

llNG    SHADE    1    r 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE    FAA 

lYETTEVILLE    EtP    STA 

IPPIN    FAA    AIRPORT 

FORDYCE    6    W 
FOREMAN 
FORREST   CITY 

SMITH    WB    AIRPORT 
FORT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

CLENWOOD 

GRAVELLY 


6RAVETTE 
GREEN  FOREST  ' 
GREENBRIER 
GREENWOOD 


0006 
0064 
0130 
0136 


one 

OIBB 
0196 
OZ20 
02  34 


0764 
0798 

oeoo 


1132 
.11»2 
1154 
1224 
1233 


J456 
J  492 
1574 
1562 


2  366 
2442 
2443 


2760 
2794 
2842 
2922 

2930 
2946 
2962 


HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
iR  SPRINGS  3  SM 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

SPRINGS    1    NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTIG    DAM 
INDEX 

JASPER 

J£SS1EVILLE 

JONESSORO 

REISER 

KEO 

KINGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAHAR  2  SW 
LANQLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPi 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    5    N 
MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
MAR I ANNA    2     S 
MARKED    THEE 
MARSHALL 
HARVELL 


3132 
3164 
3226 


3235 
3242 
3258 
3428 
3438 

3442 
3466 
3540 


3600 
3704 
3734 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 


INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


MISSISSIPI 

LAWRENCE 

GARLAND 


MISSISSIPPI 
LOGAN 

VAN    BUREN 

NEVADA 

WHITE 

MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 
PULASK 1 

IZARD 

OUACHITA 
OUACHITA 
LONOKE 
GARLAND 

MONROE 
JOHNSON 
VAN    BUREN 
MADISON 

NEWTON 

FAULKNER 
CLAY 
POLK 
ASHLEY 

PULASKI 


HOWARD 
DESHA 
DESHA 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 


LITTLE    RIVEI 
ST    FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 

HEMPSTEAD 


YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTIAN 

CLARK 

ASHLEY 

BOONE 
CLEBURNE 

CLEBURNE 


BAXTER 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 
GARLAND 
ISDN 
UNION 
.ITTLE    RIVEI 

lEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 

ISSISSIPPI 
LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 
JOHNSON 
>IKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST    FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT    SPRING 

FULTON 


34  58 

35  25 

34    07 


35  05 

35  04 

36  09 

33  26 

34  33 
36  22 


35  56 

B9 

55 

35  09 
35  39 

11 

55 

?B 

33  52 

93 

20 

35  25 

91 

28 

34  53 

91 

1? 

35  52 

93 

10 

34  57 

92 

04 

34    43 

34    05 

34  14 

35  22 
35    03 

35   04 

35    13 


33  43 

35  01 

35  20 

35  39 


36  24 
36  16 
35    14 


33  56 

34  31 
36  05 

33  02 


34  51 

35  26 

34    19 


3*  10 
34  44 
34    46 


35  00 
33  19 
33    20 


94    12 

91  05 

92  52 

93  29 
93    25 

93    25 

93    00 

92  53 

93  03 
91     12 

94  OB 
93    58 


93    28 

92  26 

93  4S 

93  IS 

92    28 

90  35 

94  25 

91  56 

92  25 

91  35 

93  44 

92  25 

93  24 

93  24 


94  21 
91  26 
91  30 
93    2* 


91    29 

91  30 

92  48 


91  37 
94  10 
94    10 


93  22 

92  23 

94  15 

93  06 


92  56 
90  35 
92    16 


90  42 
90  05 
92    00 

92  16 
90    26 

92  28 

93  25 

93  51 

92    54 

94  IB 
92  35 
92    14 


92    49 

91  32 
90  46 
90    26 

92  38 
90    55 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


S    V.    WILLIAMS 

'   B.    OWENS 

LE   HOCK   WATERWORKS 


)  DUIUd  CODE:      1.   ARXAXBAB      3.   MISSISSIPPI     3.   OOACHITA     4.   RBD     S.    SAINT  fUXlS     S.   SALIHB     7.   WHITE 


UNIVERSITY    Of    ARKANSAS 

JAMES    J.    MITCKUM 
U    S    FOREST    SERVICE 
L.    6.    ADAMSON 
MARVIN    MORRISON 
B.    B.    HAMMOND 

P.    M.    BRECKENRIOGE 
ETTA   C.    BURKS 
EARLE    L.    BROWNE 
DAVID    L.    STIDHAM 
ANNA    M.    LILES 

N.    N.    DOUGLAS 

LEE  W,  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 


ivy  w.  crawford 
:leo  e.   yandell 

lARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
MARSHALL    HICKMON 

RICHARD    K.    WEIS 

STATION    INACTIVE 

J    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

J.    A.    HALE 

3.     M.     WALTHER 


ARK    POWER    AND    LIGHT     CC 

B.    F.    NORTHERN 
DR.     IRVING    T,     BEACH 
EARL    8.    RIDDICK 
MAUDE    C.    BRASHEARS 
WILLIAM    L.    BINAM 

CLARENCE    S.    WILLIAMS 

LAURA    POLK 

JOE    C.    ALLEN 

U   S   FOREST   SERVICE 

6ILLIE    JO    YOUNG 

CUMMINS    PRISON    FARM 

FERNA    JONES    TEDDER 

WILLIAM    A.    BROWN 

J.    A.    MOUDY 

U   S   SOIL   CONS   SERVICE 


THOMAS    F,    HINSLEY 
TRAVIS    C.    KEAHEY 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 
S    FEO    AVIATION    AGENCY 


>4ABEL 


SPRA' 


OPHA    WOLFE 

CHARLES    F.    FORD 

U    S    FED    AVIATION    AGEnC 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

U    S    FED   AVIATION    AGENC 

ARKANSAS    FORESTRY    COHM 
LESLIE    P.    CALLENS 
THOMAS    A.    MOORE 


BESSIE 
C.  ELI 

WILLIE 

LOGAN 
E.  AKERS 

JORDAN 

F.  SEVIER 
PENDERGRASS 

GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M,  BEEN 
ROY  S.  ROBBS 

BEA  CRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 

MRS.  BOBBY  A.  8HYA 

ELIZABETH    W.    FRIDAY 
U    S    NATL    PARK    SERVICE 
MAY    PEARL    MARKLEY 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 
W.    E.    MCDOWELL 

QUINTON    R.    CLARK 
LURA    B.    SYKES 
BENEDICTINE    SISTERS 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
R.    A.    WALLER 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
TRESSA    ST.    CLAIR 
LITTLE    ROCK    WATERWORKS 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
MABEL    L.    FORRESTER 


CLA 


CLARY 
MARY  A.  COCHRAN 
J.  R.  RHODES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES    C.    HODGES 

EARL    E>    GRAHAM 

SW   GAS   AND   ELECTRIC   CO 

RADIO    STATION    KBOK 

JOHN    H.    MCKEE 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
HORACE    J.    LOVELL 
MINNIE    HORTON 
ERNEST    H.    PUCKETT 


MOR08AY    LOCK    AND    DAM    8 
MORRILTON 
MOUNT     IDA 
MOUNT    MAGAZINE 
MOUNTAIN   HOME    1    NNW 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 
MOUNTAIN    VIEW    1    E 
MULBERRY   6   NNE 
NARROWS    DAM 
NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

NASHVILLE    SCS 
NATHAN    4    WNW 
NEWHOPE    3    E 
NEWPORT 
NIHROO    DAM 


OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 
PARTHENON 
PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 


PRESCOTT    SCS 


REMMEL    DAM 


ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 


STAR    CITY 
STEVE 
STORY 
STUTTGART 


WALORON 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

WARREN 

WEST  FORK 


WYNNE 
YELLVELLE 


5571 


SEARCY 
IZARD 
POLK 

DREW 
ASHLEY 

CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 
LOGAN 


BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 


JOHNSON 

GREENE 
LOGAN 


55B6  CROSS 

5591  SCOTT 

5602  NEWTON 

5694  PERRY 

5754  JEFFERSON 


5756 


JEFFERSON 
MONTGOMERY 
RANDOLPH 

ASHLEY 
NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

MILLER 
HOT    SPRING 


GRANT 
VAN  BUREN 

BENTON 
DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

YELL 

MONTGOMERY 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

POPE 

SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

WASHINGTON 


34  3  7 

35  29 
35  38 


36  16 
3  33  14 
3  33  48 


36 

01 

92 

39 

36 

91 

54 

35 

33 

35 

91 

48 

33 

19 

91 

29 

33 

19 

92 

ff 

35 

06 

92 

44 

35 

10 

93 

41 

36 

20 

92 

23 

36 

20 

92 

23 

35 

52 

94 

01 

34 

09 

93 

43 

34  14 

93  50 

91  16 

34  57 

93  10 

92  01 

91  56 

93  54 

90  59 

91  30 
93  23 

93  23 


92  21 
92  19 
94  33 
92  46 


93  19 
93  31 
91  32 


93  27 

94  00 
93  05 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


1207      6P       7A 


HELEN   E.    ADAMS 

N    L.    SHRAOER 
RICHARD    W.    ST.    JOHN 
RADIO    STATION    KHBM 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 


INEERS 


,  CORPS  OF  ENG 
DANIEL    PERRY    MAL 

LIAM  £.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTR 
RADIO    STATION    KT 

.    CORPS    OF    ENGINEERS 
L    A.     TAPLEY 
HENRY    G.    ARVIN 
I    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
INIVERSITV    OF    ARKANSAS 

I    S    SOIL    CONS    SERVICE 
EDNA    J.    WESTFALL 
ELSIE    F.    WARD 
LUTHER    D.    SUMMERS.    JR 

I    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

I    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    RENZO    HURST 
N    S.    GRESHAM 
T.     HARGIS 
THOMAS    F.    MCKINION 

MRS.    GUY    E.    COOK 
BURNS    WAKEFIELD 

GIL    0.    MELSON 
RADIO    STATION    KDRS 
FRANK    TAYLOR 

CORINE    D.    GARDNER 
BOMAR    K,    HANSARD 

ITHUR    B.    CARLTON 

FRANCIS    FINKBEINER 

RY    w.    WHITE 

FEO    AVIATION    AGENCY 
R.    HUDOLESTON 
BENEDICTINE    SISTERS 
PEARL    NEWTON 
R.    P.    HAMBY 

U   S   SOIL   CONS   SERVICE 


HOWARD  FOWLER 

WH.  W.  SPAULDING 

U    S    FISH    AND    WILDLIFE 

WILLIAM    S.    BUCKLEY 

JAS.    B.    CALDWELL 

ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMI 
REEDIS  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
GARET  F.  GORDON 

HUBERT  BAKER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

P.  SIMS 

4    L.    MAYBERRV 
GEORGE    L.    CLARK 

UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 
NEW    SUBIACO    ABBEY 
tOELLA    0.    NORWOOD 
l|  U    S    WEATHER    BUREAU 
U    S    FOREST    SERVICE 

WILLIAM    0.    BIVENS 

A,    H.    FAST 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

EFFIE  D.  LITTLE 

THOMAS  W.  CONE 
S  FOREST  SERVICE 

[S.    L.  M.  SNEAD 
LES  6,  TURNER 

lOIO    STATION    KWYfl 


JESS    B.    JOHNSON 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CUmatologlst  at  weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 

Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  ol  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  ^listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °r,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

water  eauivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground   Samples  for  obtaining 

measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "cUmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

n.t.  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 

when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin.  j  .   4.,.  *     ^.u 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  In  the  "CUmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown.  ^  j^   »    t-v,  *  n,» 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

D   Jater*equivalent"f°snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   one  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  afflount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

^uh^rrlDtlon  Price-  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  lade  payable  to  the  luper  In  tendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  -^VIEW  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  t. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
Hl8?ory"  for  th"  stafe  Tiat  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
lllltJ  infor^tlon  for  Regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  CUmatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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CORRECTIONS 
JUNE  1959:   NIMROD  DAM,  Evaporation  and  Wind  Table,  delete  all  wind  data. 
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Table  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ALUM  FORK 
ARKAOELPHIA 
ASHDOWN 
BALD  KNOB 
BATE5VILLE  LrvESTOCK 

BATESVILLE  LfcD  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYT NEVILLE 

BOONEVILLE 
BRINCLET 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CLARKSVILLE 

CONKAV 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OAROANELLE 

DE  QUEEN 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1  E5E 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  « 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

6RAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 

MARSHALL 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE    BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPOR 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA   WB    AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

WARREN 
WHITE    ROCK 
WILSON 
WYNNE 


February 


44.6 

46.1 

4S.SH 

41.2 


33.1 
36.0 
32.8 
37.9 


43.1 

.6.3M 
i8.3M 


DIVISION   AVERAGES 

NORTHWEST    DIVISION 
NORTH   CENTRAL    DIVISION 
NORTHEAST    DIVISION 
WEST    CENTRAL    DIVISION 
CENTRAL    DIVISION 
EAST    CENTRAL    DIVISION 
SOUTHWEST    DIVISION 
SOUTH   CENTRAL    DIVISION 
SOUTHEAST    DIVISION 


36.7 
37.3 
39.1 


2.6 

-    3.1 

4.1 


April 


48.4 
49.4 
SO. 6 


50 

.8 

48 

9 

53 

4 

53 

0 

49 

3 

SO 

0 

47 

0 

48 

4 

46 

5 

54 

3 

51 

2 

0.7   48.6 
0.1    53.3 

1.4    51.3 
1.9    54.6 


52.3 

53.1 


37.7 
43.7 
43.9 


40.5 
40.3 

U:1  i 


54.3 
51.7 
46.3 
51. CM 


60.  7M 
57. « 
59.0 


May 


51.8 


'At 


62.  8M 

60.7 

59.1 


57.4 
58.9 
63.1 
60.1 


73.6 
75.0 
72.  3M 
70.9 

72.3 
72.9 
68.8 


73.0 
75.1 
74.4 


72.9 
74.4 
74.  6M 
73.8 

74.8 
73. 4M 
67.9H 


70 

0 

59 

0 

69 

1 

71 

n 

74 

5M 

63.6 
59.8 
63.4 
60.3 


61.9 
57. 2M 
60.3 
60.2 


67.9 
69.9 

75.4 


72.9 
70.6 

73.  2M 
73. 5M 

71. OM 
73.3 

74.  7M 


70 

7M 

70 

0 

72 

7 

72 

6 

7? 

8 

72 

7 

75 

5 

74.  3M 

75.1 

69.1 


73.9 
75.4 
70.  2M 


74.1 
73.9 
74.6 


-  2.1 

-  0.8 

-  2.6 


76.7 
72.eP> 
73.8 
72.7 
72.7 

74.2 


78.3 
75.4 
76.8 


77.0 
76.1 
74.  IM 
77.4 


77.8 
74.3 
78.4 


76.1 
75.2 
75.9 
77.1 
76.2 
76.8 
77.0 


78.6 
80.0 
79.5 


80.6 
74.5 
76.6 
75.7 


76.4 
80. OM 
60.0 


60.5 
79.6 
79.  IM 


79.4 
78.1 
75.4 


August 


79,7      -    2.7 


79,1 

79.5MI  - 

81.1    ,  - 

79.9 

78.5    I  -    2.5 


80.7 
79. 5M 
82,3 


75.  IM 

75.3 

72.8 


75.4    ; -    0.3 


74.6    ,  -    2.5 


74.1 
74.  8M 
75.0 
73.7 


74.8 
74. B 
76.8 
76.0 


63.1 
64.5 
64,5 
61.8 


65.2 
58.1 
57.9 


60.0 

57.3 
53.0 
65.6 
63.5 
64.5 

62.8 


November  December 


43.7 

45.3 
47. 8M 
40.3 
46.0 
45.8 

46.2 
47. 9M 
49.5 

45.4 

.9  47.1 
-.5  44.2 
0.4  50.7 
49.4 
2.2    46.6 

48.5 
46.2 

41. 9M 

46.9 

49.5 

46.3 


75 

3 

75 

7 

75 

? 

75 

1» 

73 

2M 

71.9  . 

71.8 

73.6 


63.0 

62.5 
59.8 

65.0 
62.1 
61.2 

61.7 


63.4 

63.0 
64. 5M 
58.3 
64.1 
61.6 

61.6 
65.5 
65. 9M 
61.7 


46.5 
49.6 
47.4 
46.6 


-  3.2 

-  1.5 

-  0.7 


43. 3M 

41.3 

47.3 

46.7 

45.6 

45.9 

49.6 

46.6 

45.6 

46.4 

47. 5M 

51. IM 

47.3 

43. 8M 

49. 7M 

50.0 

43.3 

46.8 

47.3 

47.5 

43.2 

49.3 

47.1 

46.3 

49.2 

41.  8M 

45.3 

43.6 

50.6 

41.4 

46. 5M 

42.3 

42.7 

45.2 

45.1 

47.3 

47.7 

48.0 

49.3 

49.6 

48.6 
45.5 
41.4 


45.6 
46.5 
48. 8M 

45.1 

45.8 
43.4 
48.6 
49.  3M 
45.7 

48.0 


47.7 
43.0 
43.9 


47. 9M 

45.2 

43.9 


.0  45.4 
43.8 
46.3 
42. 7M 
46.6 


4.9 
4.9 
3.9 
4.6 
3.5 

-  3.4 
3.6|47 

-  3.8   48 
3.6    46 


I. 8 
2.9 
2.9 


4.9      60.6 


45.4 
44.4 
48.6 


45.7 

46.4 
47. 4M 
44.  3M 
46. 9M 
45.2 

45.3 
49.6 
42.  9M 
45.5 
43.4 


44.4 
46.1 
45.9 


3.2 

3.0 
3.0 


57.8 
56.3 
60.3 
59.3 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


AHITY    3    NE 

ANTOINE 

APLIN     1     W 

ARKADELPHl*  U'5    -3.87 

ARKANSAS    CITY  4.421  -1.78 

ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALO    KNOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 
BATESVILLE    LfrD    NO    1 

8EATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
SEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

9ENT0NVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT  ON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CABOT  4  S« 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 

OARDANELLE  2.08 

DE  OUEEN  1.00 

DERMOTT  p  2.75 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE  2.6»  -3.04 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT    1.91  -3.78 

EUREKA  SPRINGS  .70  -2.24 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AP    R/ 

FORT  SMITH  WATER  PLAN 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 

HARRISON  .89 

HEBER  SPRINGS  3  NE       2.64 
HECTOR  1.55 

HELENA 
HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JE5SIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  CRD  STA 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB   AP 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 


3.681 

3.93 

;    5.24 


3.69 


5.63 
2.76 
3.45 
3.16 
5.69 

2.81 


1.77 
1.83 
1.80 


2.1 

1.87 

1.59 


4.16 
2.44 
4.58 


4.30 
4.20 
4.38 


3.12 
4.87 
1.80 
1.37 


-1.36 
-1.97 
-1.10 


2,36 
5.48 
5.83 


4.57 
3.07 
2.73 


2.15 
1.39 
1.91 


3.98 

5.51 
1.73 
4.10 
1.61 
1.97 

2.45 


2.96 

5.18 
3.63 
3.77 


2.97 
4.74 
3.21 
5.68 


3.09 
3.34 
10.81 


2. 

92 

4. 

74 

3. 

68 

1 

72 

3 

41 

3 

34 

3 

68 

5 

13 

4 

68 

3 

28 

4 

92 

3 

61 

2 

45 

4 

12 

2 

.43 

4 

.86 

3 

.64 

3 

.27 

2 

.30 

3 

.66 

3 

.48 

2.70 

-3 

02 

2.77 

3.10 

-2 

.22 

5.34 

4.91 

4.17 

-1 

.20 

5.59 

2.49 

2,72 

5.22 

4.05 

-1 

.38 

4.27 

3.02 

3.54 

6.33 

2.3! 

- 

.91 

4.4 

4,1 

3.3 

-: 

.52 

4.1 

4.9 

July 


6.05 
6.69 
6.84 


7.35 
2.20 
6.38 
7.67 


7.96 
4.51 
2.50 


August 


September 


4.44 
8.78 
3.97 


7.07 
6.02 
5.73 


8.28 
8.63 
6.31 


2.15 
2.11 
4.04 


3.38 
4.47 
3.55 
5.84 


5.45 
2.05 
1.70 


8.58 

8.12 
8.59 
8.22 
3.97 
6.65 

9.33 


1.53 
4.57 
1.70 


4.21 
5.47 
9.59 


6.20 
3.96 
6.53 


4.44 
6.97 
7.48 
8.60 
7.52 

8.30 


7.64 
10,58 
6,64 


;40,90 
;44,11 

62,15 
:44,90 

49.17 

52.03 

=53.02 

8    53.29 

0    44.64 

41,04 

55.42 
42.92 
46.32 
41.12 
>e    49.13 

49.18 

:37,05 
;52.61 
53,63 

43.41 

39.37 

55.80 

10:50.06 

S9    43.39 

53.95 

54.43 

17    44.24 

45.13 

53.24 

48.80 
47.34 
:51.06 
53.46 
58.37 


55.53 
52.68 
49.28 
41.71 
;50,89 

52.00 
52.68 
45.88 
54.15 
58.23 

46.47 
52.33 
53.96 

;44.13 
54.82 


44.53 
48.76 
40.80 

43.73 
40.64 
46.13 
:38.90 
41.76 

E48.77 
46.36 
53.63 
50,90 
51.98 

40.90 
48.86 
50.39 
42.31 
E42.35 

:41.92 
;48.82 
53.24 
42,63 


43.82 
46,85 
53,20 
46,55 
42,10 

48,02 
61.50 
52.10 
59.11 
49.84 

51.02 

45.92 

59,08 

,15;4l,89 


6.97 
2.82 
7.16 


4.96 
3.95 

4.08 


3.14 

4.51 
8.14 
8.12 
9.21 
5.66 


52.33 
47.17 
53.86 
61.36 
:42.30 

:43.68 
45.42 
53,60 

E56,37 
56,53 


S««  rcfcreiM 


Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


Febmary 


April 


May 


July 


August 


September 


3    N 


MADISON 
MAGNOLIA 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBST 
NATHAN  t*    WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIHROD  DAM 

ODELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RI06E 

POCAHONTAS  I 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAH  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 


2.00;  -2.88 


1.25!  -3.55 


ESE 


STUTTGART 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP     R 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 

WILSON 

WYNNE 

YELLVILLE 


DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHEAST  DIVISION 


1.15 
2.08 
3.07 


-2.0<. 
-1.62 
-1.67 
-3.02 
-2.98 
-1.40 
-3.54 
-3.25 
-2.82 


1.78 
2.35 
5.33 
2.01 
6.24 
5.08 
5.33 


-1.59 

-  .91 

1.22 

-2.22 

1.92 

.42 

1.22 

.97 

.39 


4.53 
5.14 
4.52 


2.45 
2,89 
5.12 

5.98 
4.34 

4,06 
4.37 
5.871 
4.37 
4.69 


6.33 

4.57 
2.99 
3.44 
5.76 

3,11 


4.42 
4.18 
3.47 


4.52 
4.34 
3.69 
4.84 
5.07 

5.96 


3.19 
2.74 
3.60 
5.45 
4.23 
4.00 
4.08 
3.69 
4.49 


-1.71 
-  .72 
-2.31 


3.97 
4.56 
2.01 
4.67 
3.13 
3.90 
3.36 
4.61 


-1,73 

-2,21 

-  .37 

-1.15 

-2.87 

-  .08 
-2.16 


7,84 
5.67 
2,05 


7,01 

9.79 
7.27 
5.35 
3.89 
5.52 

2.89 
4.22 
5.99 
3.58 
7.99 


9.05 
1.54 
6.00 
2,49 


3,44 
7,35 
1,14 
2,04 
3,21 

4.50 
5,12 
5,25 
2,51 

7,47 


6,05 

4.14 
5.17 


2.92 
4.22 


1.58 
1.76 
4.48 
1.89 


5.08 

-    .86 

4.17 

3.40 

-1.78 

4.31 

2.71 

-1.84 

3.50 

4.71 

-1.03 

5.67 

2.56 

-3.10 

7.76 

2.89 

-1.59 

3.40 

3.75 

-2.17 

6.41 

3.55 

-1.49 

6.12 

3.83 

-    .71 

3.07 

1.37 

4.09 

.17 


3.82 
3.95 
7.09 
5.72 


2.06 
2.08 
1.30 
1.39 


1.74 
2.24 
3.95 
2.95 
2.66 
1.81 
2.46 
2.53 
3.73 


■1.82 

■1.05 

.81 

■  .51 


4.48 
4.86 
4.09 
3.53 
5.67 
6.93 
4.00 
4.05 
3.13 


2.50 
5.41 
5.29 


4.58 
2.16 

3,07 
5.41 


5.21 
5.60 
3.50 


2.46 
5.95 
2.23 


.59 

1.36 

.56 


3.13 
5.98 
2.62 
2.56 
3.51 
3.56 
2.30 


2.67 
1.38 
4.64 
1.62 


-  .51 

1.60 


3.25 
2.67 
3.86 
3.41 
2.42 
3.09 
2.42 
2.15 
2.83 


5.02 
5.12 
5.26 
5.66 


8.97 
7.66 
6.22 


1.65 
7.04 
5.08 
3.57 


5.66 
2.07 
7.54 

8.41 

5.78 
8.02 
8.54 


5.65 

6.77 
7.52 


43.08 
48.84 
55.72 
42.29 
50.30 

43.26 
:42.82 
146.93 
:45.68 

44.05 

:45.95 
51.37 
9:46.24 
51.35 
67.07 

:42.59 
45.52 

39.91 
55.46 
53.32 

53.04 
54.33 
:54.96 
42.89 
43.02 

50.01 
46.74 
47.15 
45.74 
i56.08 

48.69 
:56.65 
:43.95 
46.27 
45.06 

:43.41 
i51.34 
43.26 
47.46 

51.43 

37,66 
43.82 
52.84 
142.52 


•38.37 
54.15 

49.05 
36.91 

:44.77 

52.15 
96.04 
48.52 
42.46 
E50.91 

90.50 
46.68 
43.07 

90.99 

52.90 
49.79 
48.88 
44.93 
:98.62 

40.93 
47.48 
43.00 
48.07 


2.90 
6.61 


8.92 
5.22 
1.24 


3.37 
6.06 


-1.72 
-2.42 
-1.40 


-  .04 
1.84 

.27 
1.99 
3.93 

.81 
3.36 


42.11 
42.78 
43.93 
52. Si 
53.25 
49.26  ■ 
49.42 
5».07  (■ 
46.20     ■   4.71 


3.62 
.35 
3.60 
2.60 
2.49 
.16 
1.25 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ABKANSAS 
1959 


Tables 


ALUM  FORK 
ARKAOELPHIA 
ASHOOWN 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

booneville 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CLARKSVILLE 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 

DE  QUEEN 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDVCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

J0NES80R0 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 

MARSHALL 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  0AM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARA60UL0  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

SU6IAC0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  R1D6E  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WILSON. 
WYNNE 


8n  reler«iic.  not.,  followloi  B««tlo»  Iiid««. 
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Table  4 
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1 

ARKANSAS 
1959 

Statioc 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BLAKELY  UOUNTAIN  DAK 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.04 
1130 

B  1.53 
845 

B  3.37 
1387 

3.91 
1157 

5.23 
857 

B  5.06 
733 

B  5.80 
710 

6.15 
688 

4.10 
724 

2.99 
819 

B  2.22 
1143 

~ 

[ 

HOPE  3  M£ 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.69 

-0.65 

1237 

B   1.76 

-0.90 

853 

B  4.24 

-0.14 

B  1355 

4.90 

-0.64 

B  1077 

B  6.44 

+0.03 

519 

B  6.51 

-0.59 

407 

6.65 

-1.40 

425 

B  6.95 

-0.68 

412 

B  4.68 

-1.29 

523 

3.71 

-0.97 

479 

B  2.39 

-0.28 

935 

B  1.96 
-0.01 
B  1045 

51.88 

-  7.52 

9267 

IIODNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

- 

_ 

_ 

B  5.12 

6.30 

6.33 

B  6.52 

6.01 

B  5.16 

B  3.54 

. 

_ 

_ 

DEP 
WIND 

- 

~ 

" 

1567 

1432 

995 

740 

695 

938 

956 

I 

- 

I 

NARROWS  DAU 

EVAP 

- 

B  1.92 

- 

4.81 

6.35 

B  5.64 

B  6.07 

6.30 

B  4.56 

B  3.57 

B  2.08 

B  1.60 

_ 

DEP 
WIND 

- 

1034 

: 

1256 

1092 

715 

660 

664 

784 

880 

1057 

1096 

~ 

HIKROD  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  0.50 
376 

B  1.48 
428 

B  3.44 
747 

B  4.12 
412 

B  5.05 

-0.91 

235 

B  5.30 

-1.86 

116 

B  5.33 
-2.54 

B  5.33 
-1.85 

B  3.84 
-1.68 

B  2.17 

-2.07 

311 

B  1.39 
-1.11 
B     463 

- 

- 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

: 

B  4.65 

+0.79 

1403 

B  5.63 

+0.55 

941 

B  8.17 

+2.14 

744 

B  7.52 

+0.73 

542 

B  7.68 

-0.15 

489 

B  7.19 

-0.24 

451 

6.10 

+0.55 

610 

B  6.07 

+2.01 

649 

[ 

[ 

_ 

STDTTGART  9  ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

0.85 

-0.42 

2554 

B  1.83 

+0.07 

2169 

3.56 

+0.14 

3069 

4.81 

+0.06 

2373 

B  6.23 
+0.32 
B   1939 

6.07 

-1.03 

1351 

B  5.93 

-1.49 

1094 

6.02 

-1.04 

1109 

B  4.59 

-0.59 

1304 

B  3.21 

-0.47 

962 

B  1.91 

-0.17 

1754 

- 

; 

For  descriptions  of  unusual  weather  in  1959,  please  refer  to  the  October  issue  of  Climatological  Data, 
Arkansas  Section. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


STATION  INDEX 


t  UtlllAal  CODS:      I.    iMAOTAB      2.   lilS»I8BlPI>I     3.   OOACBITA 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819 
Little  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '         ' 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are  based  on  the  period 
1921-1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,  became  effective  with  data  for  January  1957. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

No  record 
+   Also  later  date  (dates)  or  months. 
*    Amount  included  in  following  measurement. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
tt        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  Indicates  that  the  thermometers 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
B   Adjusted  to  full  month. 
C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  In 

"Hourly  Precipitation  Data".   Length  of  record   for  recorder-only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated, 
M   One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for 

detailed  dally  record. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. ,  for  45  cents. 
Similar  information  tor  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above   price 
15  cents.  ' 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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GRAVELLY 

LEE  CREEK  GUARD  STA  2 

SHIRLEY 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

GRAVELLY  2  ESE 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

SHIRLEY  3  SE 


January  1,  1959 
December  1,  1959 
April  1,  1959 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ALUM  FORK 

BOUGHTON 

GRAVELLY 

JASPER 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

MARKED  THEE 

MONTICELLO  3  S 

MORHILTON 

NEWPORT 

PARKIN  2  W 

PINE  BLUFF 

SHIRLEY 


Equipment 

moved 

200  feet  NE 

Rain  gage 

moved 

1.2  miles  NE 

Rain  gage 

moved 

2  miles  WNW 

Rain  gage 

moved 

1.5  blocks  W 

Equipment 

moved 

75  feet  SW 

Rain  gage 

moved 

1.7  miles  E 

Equipment 

moved 

0.5  mile  WNW 

Equipment 

moved 

150  feet  NE 

Equipment 

moved 

800  feet  NW 

Equipment 

moved 

1.2  miles  ENE 

Rain  gage 

moved 

50  feet  N 

Equipment 

moved 

1.2  miles  NNW 

Rain  gage 

moved 

3  miles  NW 

January  15,  1959 
June  1,  1959 
January  1,  1959 
October  23,  1959 
April  7,  1959 
December  1,  1959 
September  16,  1959 
February  1,  1959 
May  28,  1959 
June  12,  1959 
April  1,  1959 
June  2,  1959 
April  1,  1959 


I 


1 
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